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AVERTISSEMENT 


J'ai  besoitt  de  justifier  le  retard  qu*a  éprouvé  la  publica- 
tion de  ce  troisième  et  dernier  volume  du  Traité  d'Électricité 
théorique  et  appliquée;  je  le  ferai  en* peu  de  mots. 

Quelque  vaste  que  soit  devenu  le  domaine  de  Télectricité,, 
il  est  facile,  tant  qu'il  ne  s'agit  que  de  la  théorie,  à  celui  qui 
s'est  voué  à  l'étude  do  cette  branche  de  la  science,  de  se  tenir 
au  courant  dfe  tout  ce  qui  s'y  rapporte.  Mais  si  de  la  théorie 
on  passe  à  l'application,  d'autres  connaissances  en  assez  grand 
nombre  deviennent  nécessaires  ;  les  parties  qui  sont  traitées 
dans  ce  troisièflie  volume  en  sont  la  preuve.  Ainsi  les  appli- 
ttitions  physiques  reposent,  pour  le  plus  grand  nombre,  sur 
des  notions  délicates  de  mécanique  pratique  ;  les  applications 
chimiques  exigent  des  connaissances  métallurgiques  assez 
spéciales;  enfin  les  applications  thérapeutiques  demandent 
une  appréciation  raisonnée  des  questions  physiologiques  et 
médicales.  Cette  simple  énumération  suffit  pour  faire  com- 
prendre les  difficultés  que  j'ai  rencontrées  dans  la  composi- 
tion de  ce  troisième  volume;  on  concevra  donc  sans  peine  que 
la  publication  en  ait  été  retardée  par  le  désir  que  j'ai  eu  de 
m'éclairer  auprès  des  personnes  qui  se  sont  occupées  des 
sujets  que  j'étais  appelé  à  traiter,  soit  en  consultant  leurs 
Ouvrages,  soit  en  conversant  avec  elles.  C'est  surtout  en  ce 
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qui  concerne  les  applications  thérapeutiques,  que  cette  dou- 
ble ressource  m'a  été  précieuse;  et  à  cet  égard  il  m'est 
permis  de  mentionner  comme  m'ayant  été  spécialement  uti- 
les l'ouvrage  de  M.  Duchenne  de  Boulogne,  De  VÈleclrisa- 
lion  localisée^  et  le  Traité  des  applications  de  VÈlectricité  à 
la  thérapeutique  de  M.  le  docteur  A.  Becquerel. 

Je  suis  heureux  aussi  de  saisir  cette  occasion  pour  adresser 
à  MM.  les  directeurs  de  plusieurs  Observatoires  mes  remer- 
cîments  de  l'obligeance  avec  laquelle  ils  ont  bien  voulu  me 
communiquer  les  principaux  éléments  magnétiques  actuels 
des  stations  où  se  font,. sous  leur  direction  les  observations 
de  magnétisme  terrestre.  Les  résultats  qu'ils  m'ont  transmis 
sont  consignés  dans  la  note  finale  G  de  ce  volume. 

Je  dois  ajouter  encore  que  ma  tâche,  en  ce  qui  concerne 
ce  troisième  volume,  m'a  été  singulièrement  ftfcilitéQ  par  le 
concours  que  m'a  prêté  mon  fils,  M.  JjUCIbn  de  la  Rivb, 
ancien  élève  de  l'École  polytechnique  de  Paris,  en  se  char-, 
géant  de  la  rédaction  des  notes  mathématiques  qui  terjninent 
le  volume  et  des  paragraphes  deuxième  et  quatrième  du 
chapitre  des  applications  physiques,  relatifs  à  l'application 
des  propriétés  magnétiques  du  courant  électrique,  soit  à  la 
production  d'un  moteur  mécanique,  soit  à  divers  appareils 
autres  que  les  télégraphes  électriques. 

Pendant  l'intervalle  de  près  de  quatre  années,  qui  s'est 
écoulé  entre  la  publication  du  premier  et  celle  du  troisième 
volume  de  ce  Traité,  le  monde  savant  s'est  enrichi  de  bien 
des  travaux  ayant  trait  aux  matières  qui  font  l'objet  des  deux 
premiers  volumes.  J'ai  cherché,  pour  que  mon  ouvrage  fût 
autant  que  possible  au  niveau  de  l'état  de  la  science  à  la  fin 
de  1 857,  à  présenter  dans  un  appendice  un  résumé  des  nou- 
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velles  recherches  auxquelles  je  viens  de  faire  allusion.  Heu- 
reusement que  ces  travaux  récents  ne  présentent  aucune  dé- 
couverte d'une  très-grande  importance,  de  sorte  que  Ton  peut 
considérer  l'époque  actuelle  comme  un  temps  d'arrêt  mo- 
mentané dans  la  marche  de  l'électricité;  circonstance  émi- 
nemment favorable  à  une  publication  du  genre  de  celle  que 
j'ai  entreprise. 

Il  y  a  plus  :  les  nouvelles  recherches,  loin  de  contredire 
les  théories  que  j'avais  exposées,  sont  venues  plutôt  les  con- 
firmer et  donner  en  particulier  un  appui  de  plus  aux  obser- 
vations que  j'avais  présentées  dans  la  préface  de  mon  premier 
volume,  sur  le  rôle  de  l'électricité  dans  les  sciences  physiques. 
Ainsi  la  phase  remarquable  dans  laquelle  semblent  entrer  les 
sciences  expérimentales,  à  la  suite  des  faits  intéressants  qui  ten- 
dent à  établir  sur  des  bases  de  plus  en  plus  solides  le  principe 
de  la  corrélation  des  forcés  physiques,  est  de  nature  à  agrandir 
encore  le  domaine  de  l'électricité.  On  y  trouve  en  effet  une 
preuve  à  ajouter  à  tant  d'autres,  que  l'électricité  est  une  des 
formes  les  plus  fréquentes  que  revêtent  les  différentes  forces 
de  la  nature  dans  leurs  transformations,  et  qu'elle  constitue 
ainsi  l'un  des  principaux  liens  qui  les  unissent  les  unes  aux 
autres,  en  même  temps  qu'elles  demeurent  subordonnées  à 
l'action  de  cette  puissance  providentielle  qui  maintient  en 
équilibre  toutes  les  parties  de  l'univers. 

Génère,  décembre  18^T. 
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Nous  nous  bornerons  h  la  correction  des  fautes  graves  qui  peuvent  altérer  le  sens  du  lcxl««  uns 
nous  arrêter  aux  simples  erreurs  typographiques  que  le  lecteur  peut  facileineat  rectifier  lui* 
même. 


I*açe     8. 

ligne  9,  les  phénomènes  eux-mêmes,  litet 

— 

13. 

— 

34.  des  pieds  i  la  tête. 

— 

de  la  tête  aux  pieds. 

— 

57. 

— 

34.  constitution  musculaire. 

— 

— 

68. 

— 

36.  très-peu  aiguisé. 

— 

très-bien  aiguisé. 

— 

77. 

— 

34,  56  de  chaque  c6té. 

■— 

48  de  chaque  côté. 

— 

«, 

— 

35.  par  une  influence  ; 

— 

par  influence; 

— 

U7, 

— 

33  {note),  pièces  d'accès, 

— 

pièces  d'acier 

— 

340, 

— 

33.  horiiontale. 

— 

verticale. 

— 

341. 

— 

4,  et  l'intensité. 

— 

et  d'intensité 

— 

343. 

— 

31,  déclinaisons  maximal 

— 

déclinaisons  minima 

— 

irf.. 

— 

34  et  35.  maximum  à  8  h.  1/4, 

— 

minimum  à  8  h.  1/4, 

— 

SU. 

— 

6.  et  le  m<iximum  moyen. 

— 

et  le  minimum  moyrn 

— 

3S3, 

— 

37  (dernière),  diurnes,  qui  y  est. 

— 

diurnes  y  est 

— 

380, 

— 

7,  la  positive  du  sol. 

— 

la  négative  du  sol 

— 

334. 

— 

37  et  28  {note),  a  un  coefficient, 

— 

a  un  coefficient 

— 

339, 

— 

an  bas,  voyez  la  note  Anale  G, 

— 

voyez  la  note  finale  l>. 

~ 

437, 

— 

33,  26  et  88  (note) .  Rennes. 

— 

Rouen, 

— 

458. 

— 

(dam  la  figure,  en  bat,  à 

gauche),  f. 

— 

d. 

— 

474. 

— 

10.  têtes  c, 

— 

têtes  f 

— 

63». 

— 

16.  ce  trouble. 

_ 

il  est  vrai  que  ce  trouble 

^ 

63», 

— 

— 

quelque  nérrose, 

— 

664. 

— 

— 

d'un  demi-miUinètrc  de  diamètre 

— 

738, 

— 

^.^VisU 

— 

H-taX. 

-. 

703, 

— 

38,  inducteur  de  la 



inducteur  et  U 

— 

7*1, 

— 

2.  d'un  fil  de 

— 

d'nu  fil  de  cuivre  de 
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CHAPITRE  PREMIER. 

PRODUCTION  D*£lEGTRICITÉ  DANS  LES   ACTIONS  PHYSIOLOGIQUES. 

S  I.  Notlont  fénérslM  tnr  Péleeirlclié  phyfelolofrUme  cl  psrll- 
collèremcnt  tiir  l'électricité  •olnuile. 

Nous  avons  vu,  en  nous  occupant  des  sources  de  rélectriciié, 
que  toute  action  ou  plutôt  tout  changement  dans  i*état  molé- 
culaire d*un  corps  est  accompagné  d*un  dégagement  d'électri- 
cité, que  ce  changement  ait  lieu  par  Teffet  d'une  action  phy- 
sique, telle  que  la  chaleur,  d'une  action  mécanique  ou  d'une 
action  chimique.  Mais,  indépendamment  de  ces  actions  simples 
provoquées  par  la  main  de  l'homme,  il  existe  dans  la  nature 
une  multitude  d*actions  spontanées  plus  ou  moins  complexes 
qui  donnent  naissance  aux  phénomènes  divers  que  nous  pré- 
sentent soit  les  corps  organisés,  soit  les  corps  inorganiques  ; 
ces  actions  sont  également  accompagnées  de  manifestations 
électriques.  Quand  les  corps  qui  les  éprouvent  sont  inorga- 
niques, elles  doivent  être  nécessairement  comme  celles  dont 
nous  avons  étudié  l'effet  dans  la  cinquième  partie,  ou  phy- 
siques, ou  mécaniques,  ou  chimiques;  seulement,  comme 
elles  ne  se  présentent  pas  dans  des  circonstances  aussi  simples, 
il  faut  chercher  à  les  démêler  pour  expliquer  l'origine  de  l'élec- 
ni.  1 
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tricité  qui  en  résulte.  Mais  quand  les  corps  sont  organiques, 
la  difficulté  augmente  encore,  du  moins  lorsqa*il  s^agit  d*un 
organisme  tivant  ;  il  faut  alors  tenir  compte  d*une  forte  nou- 
velle et  importante,  savoir  la  force  vitale.  Nous  verrons,  en 
effet,  que  Faction  de  cette  force  est  accompagnée  chez  tous  les 
corps  dans  lesquels  elle  existe,  d'une  production  d*électricité 
qui  se  manifeste  constamment,  quoique  sous  des  formes  très- 
variées  et  à  des  degrés  d'intensité  très-différents ,  et  qui  cesse 
avec  les  phénomènes  eux-mêmes.  Le  problème  se  complique 
alors  de  la  question  de  savoir  si  les  manifestations  électriques 
sont  une  conséquence  directe  et  immédiate  de  la  force  vitale, 
ou  si  elles  naissent  des  actions  physico  ou  chimico-physiolo- 
giques  que  détermine  cette  force,  et  dont  elles  ne  seraient  plus 
alors  qu  un  effet  indirect.  11  va  sans  dire,  en  effet,  que  pour 
nous  la  force  vitale  elle-même  n*est  point  une  résultante  des 
forces  physiques  ou  chimiques  qui  accompagnent  la  présence 
de  la  vie,  mais  qu'au  contraire  elle  les  domine  et  les  met  en 
activité  de  manière  à  les  faire  servir  à  l'accomplissement  des 
fonctions  qui  constituent  l'organisme  vivant. 

Quelle  que  soit,  du  reste,  la  cause  de  l'électricité  que  mani- 
nifeste,  sous  une  forme  ou  sous  une  autre,  tout  corps  doué  de 
vie,  nous  nommons  cette  cause  action  physiologique;  et  c'est 
par  l'étude  des  phénomènes  électriques  qui  accompagnent  les 
actions  physiologiques  que  nous  commençons  celte  sixième 
partie,  en  consacrant  ce  premier  paragraphe  à  un  coup  d'oui 
général  sur  ce  sujet  dont  nous  aborderons  les  détails  d'une 
manière  plus  particulière  dans  les  paragraphes  suivants. 

C'est  surtout  dans  les  animaux  qu'on  a  reconnu  et  étudié 
les  phénomènes  électriques  qui  accompagnent  la  présence  de  la 
vie  \  et,  parmi  les  animaux,  c'est  d'abord  dans  certains  poi^ 
sons  qu'on  en  a  observé  les  signes  les  plus  prononcés.  Il  existe 
quelques  espèces  de  poissons,  entre  autres  la  tarpilUj  le  ^ym^ 
noie  et  le  silure^  qui  donnent  une  violente  commotion  quand 
Où  les  irrite  en  certaines  parties  du  corps  ;  et  on  a  bien  vite 


>  Noos  verroM  plus  loin  les  tentatives  qu'on  a  faites  pour  rechercher  la  pré- 
seaoe  de  réieotridté  ches  les  Tégétaui  vivants. 


ÉLECTRICITÉ  DANS  LES  ACTIONS  PHYSIOLOGIQUES.  3 

conslalé  que  cet  effet  était  dû  à  une  décharge  électrique ,  en 
remarquant  que  pour  l'éprouver  il  fallait  toucher  le  poisson 
avec  une  tige  conductrice  de  Télectricité.  Plus  tard,  on  a 
recueilli  cette  électricité  elle-même,  et  on  s'est  assuré  qu'elle 
possédait  toutes  les  propriétés  de  l'électricité  développée  par 
les  moyens  artificiels.  Nous  étudierons  dans  un  paragraphe 
suivant  cette  source  remarquable  d'électricité,  en  examinant 
de  près  la  structure  et  les  propriétés  de  l'organe  particulierqui 
semble  la  produire,  et  dont  sont  doués  seulement  les  poissons 
électriques.  Auparavant,  nous  devons  nous  occuper  des  tna- 
nifestalions  électriques  qu'on  est  parvenu  â  observer,  mais  à 
un  degré  beaucoup  moindre,  chez  les  autres  animaux. 

Galvani  est  le  premier  qui  ait  démontré  l'existence  de  l'élec- 
tricité animale  dans  la  grenouille.  Nous  avons  cité  l'expérience 
fondamentale  sur  laquelle  il  avait  cru  pouvoir  d'abord  ap- 
puyer sa  démonstration*,  et  qui  consistait  à  mettre  en  com- 
munication les  nerfs  et  les  muscles  d'une  grenouille  aO  moyen 
d'un  arc  composé  de  deux  métaux.  Mais  Tînterp rétalion  qu'en 
donna  Volta,  en  prouvant  directement  que  l'emploi  d'un  arc 
métallique  hétérogène  était  l'origine  de  Télectricité,  obligea 
Galvani  à  se  servir  d'un  arc  homogène  pour  réunir  les  muscles 
et  les  nerfs  de  la  grenouille.  Une  discussion  très-longue  s'éleva 
alors  entre  Yolta  et  Galvani  et  leurs  partisans  respectifs,  rela- 
tivement à  la  cause  des  contractions  éprouvées  par  la  gre- 
nouille dans  l'expérience  fondamentale,  Volta  les  attribuant  à 
l'électricité  développée  par  le  contact  de  substances  hétéro- 
gènes, et  Galvani  persistant  à  admettre  l'existence  d'une  élec- 
tricité animale  dont  il  supposait  la  négative  condensée  dans 
les  parties  intérieures  du  muscle,  tandis  que  la  positive  était 
à  sa  surface,  le  nerf  servant  de  conducteur  entre  les  deul  ar- 
mures de  cette  espèce  de  bouteille  de  Leyde;  idée  que  nous  ver- 
rons être  bien  rapprochée  de  la  vérité.  Ried  n'est  plus  ingé- 
nieux que  les  expériences  par  lesquelles  Volta  chercha  à  dé- 
montrer que  la  plus  légère  différence  dans  l'homogénéité  des 
corps  conducteurs  en  contact  suffisait  pour  donner  naissance  à 

>  Tome  I,  page  27. 
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une  électricité  rendue  sensible  par  les  contractions  de  la  gre- 
nouille; cette  électricité  étant  dans  tous  les  cas,  suivant  lui, 
due  à  une  hétérogénéité  dans  Tare  métallique.  Galvani  de  son 
côté  et  son  neveu  Aldini  montraient  qu*on  pouvait  produire 
les  contractions  avec  des  arcs  métalliques  parfaitement  homo- 
gènes, ou  sans  employer  de  métaux ,  et  n'attribuaient  Tin- 
fluence  incontestable  de  l'hétérogénéité  qu'à  une  augmentation 
de  résistance  qui  rendait  plus  forte  la  décharge  de  rélectricité 
animale.  L'expérience  fondamentale  sur  laquelle  Galvani  ap- 
puyait l'existence  d'une  électricité  animale  consistait  à  couper 
les  nerfs  à  leur  sortie  du  canal  vertébral,  puis,  en  les  soule- 
vant délicatement  avec  une  tige  isolante,  à  les  amener  en 
contact  avec  la  surface  extérieure  d'une  des  cuisses  de  la  gre-- 
nouille  en  un  seul  point  du  muscle,  si  c'est  possible  ;  et  aussi- 
tôt la  cuisse  se  contractait.  Galvani  était  même  parvenu  à 
obtenir  la  contraction  de  la  cuisse  d'une  grenouille  en  mettant 
son  nerf  en  contact  avec  un  muscle  étranger,  tel  qu'un  frag- 
ment musculaire  du  ventre  placé  sur  une  plaque  de  verre,  et 
qui  n'avait  aucune  liaison  conductrice  avec  la  grenouille.  Cette 
forme  remarquable,  donnée  par  Galvani  à  son  expérience  fon- 
damentale, constitue,  comme  nous  le  verrons,  l'un  des  phé- 
nomènes les  plus  curieux  de  l'électricité  animale.  Toutefois 
Yolta  ayant  encore  objecté  que  l'électricité  développée  dans 
cette  dernière  expérience  était  due  au  contact  du  muscle  et  du 
nerf,  et  rentrait  par  conséquent  dans  le  principe  général  qu'il 
avait  établi  sur  l'électricité  de  contact,  Galvani  plaça  sur  un 
plan  isolant  une  cuisse  de  grenouille  munie  de  son  nerf  re- 
courbé en  demi-cercle  ;  dans  le  voisinage,  et  sans  communica- 
tion avec  la  première,  il  disposa  une  seconde  cuisse,  et  laissa 
tomber  le  nerf  de  cette  seconde  cuisse  préparée  sur  le  nerf 
recourbé  de  la  première.  De  cette  manière  aux  deux  points  de 
contact  il  n'y  avait  que  la  substance  nerveuse  ;  tout  était  donc 
homogène,  et  cependant,  au  moment  où  les  deux  circuits  furent 
ainsi  fermés,  les  deux  cuisses  se  contractèrent  énergiquement. 
Galvani  ne  se  borna  pas  aux  expériences  sur  les  grenouilles; 
il  en  fit  aussi  sur  les  animaux  à  sang  chaud,  et  réussit  à  mon- 
trer que  le  courant  d'électricité  animale  dirigé  de  l'extrémité 
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inférieure  des  membres  vers  les  nerfs  n*était  pas  uniquement 
propre  à  la  grenouille,  mais  se  retrouvait  dans  les  autres  ani- 
maux. Ces  résultats  longtemps  contestés  ont  été  plus  tard  con- 
firmés et  étendus  par  les  belles  recherches  de  Matteucci  et  de 
Dubois-Reymond.  Néanmoins,  à  Tépoque  dont  nous  parlons, 
les  idées  de  Volta  finirent  par  remporter  sur  celles  de  son  adver- 
saire, le  monde  savant  ne  pouvant  se  refuser  de  donner  raison 
au  physicien  qui  marchant  de  faits  en  faits  avec  une  admirable 
logique  et  une  puissance  d*observation  non  moins  grande, 
avait  été  conduit  de  la  décharge  d'électricité  à  peine  sensible 
qu*accuse  la  contraction  de  la  grenouille,  à  la  pile  voltalque,  la 
source  d'électricité  la  plus  énergique  que  l'homme  ait  produite 
jusqu'ici. 

Toutefois,  de  même  que  Galvaui  et  ses  partisans  avaient  été 
trop  loin  en  ne  voyant  dans  les  contractions  de  la  grenouille 
qu'un  effet  de  l'électricité  animale,  quelles  que  fussent  les  con- 
ditions de  l'expérience,  Volta  et  ses  partisans  avaient  eu  tort 
de  nier  absolument  l'existence  de  cette  électricité.  C'est  ce 
qu'avait  bien  senti,  sans  se  laisser  dominer  par  l'autorité  alors 
toute  puissante  de  Volta,  l'illustre  savant  qui  a  été  l'une  des 
plus  grandes  gloires  de  l'Europe  moderne.  Dans  un  travail  pu- 
blié en  1797  et  dont  nous  avons  déjà  fait  connaître  quelques- 
uns  des  résultats',  Humboldt  décrivit  une  série  d'expériences 
par  lesquelles  il  avait  réussi  à  produire  des  contractions  dans 
les  cuisses  de  grenouille,  en  ne  mettant  en  contact  que  le 
nerf  et  les  muscles  et  en  ayant  soin  d'éviter  toute  irritation 
mécanique.  11  obtenait  des  contractions  soit  en  recourbant  la 
région  lombaire  de  l'animal  vers  le  nerf  ischiade  avec  lequel 
elle  était  encore  organiquement  liée,  soit  en  touchant  en  même 
temps,  au  moyen  d'un  fragment  coupé  de  nerf  crural,  le  nerf 
crural  et  un  muscle  de  la  cuisse,  soit  en  touchant  le  nerf  de  la 
grenouille  préparée,  sur  deux  points  différents,  avec  un  mor- 
ceau de  substance  musculaire  prise  sur  la  grenouille  vivante. 
Humboldt  avait  démontré  également  la  possibilité  de  contrac- 
tions produites  par  des  arcs  réellement  homogènes,  et  il  avait 

'  Tome  U,  page  429. 
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établi  la  distioction  suivaDte  au  moyen  de  laquelle  il  était 
parvenu  à  concilier  d'une  manière  très-juste  les  résultats  de 
GaWani  et  ceux  de  Volta,  savoir  que,  s'il  est  vrai  qu'il  y  ait 
des  animaux  chez  lesquels  un  arc  homogène  n'excite  aucune 
contraction,  tandis  que  ces  mêmes  animaux  en  manifestent 
dès  que  l'arc  est  ]e  moins  du  monde  hétérogène,  d'un  autre 
côté  on  ne  peut  admettre  que  la  contraction  musculaire  ne 
puisse  avoir  lieu  qu'autant  qu'il  y  a  hétérogénéité. 

L'électricité  animale ,  au  milieu  des  découvertes  si  nom- 
breuses et  si  brillantes,  auxquelles  avait  donné  naissance  la 
pile  de  Yolta,  avait  été  complètement  perdue  de  vue  quand 
trente  ans  après  la  publication  de  l'ouvrage  de  Humboldt,  c'est- 
à-dire  en  1827,  Nobili,  mettant  à  profit  les  moyens  d'investi- 
gation que  la  science  de  l'électricité  avait  acquis  pendant  cet 
intervalle  de  temps,  réussit  à  constater  d'une  manière  irré- 
fragable et  à  l'abri  de  toute  objection,  l'existence  d'un  courant 
électrique  dans  la  greoonille,  qu'il  nomma  le  courant  propre 
de  la  grenouille.  C'est  eri  se  servant  d'un  galvanomètre  mul- 
tiplicateur très-sensible  q^'il  venait  d'inventer  et  que  nous 
avons  décrit,  qu'il  put  percevoir  ce  courant.  La  grenouille 
étant  préparée  à  la  manière  de  Galvani,  il  la  faisait  plonger 
d'une  part  par  ses  nerfe  lombaires,  d'autre  part  par  les  jam- 
bes, dans  deux  capsules  remplies  d'eau  pure  ou  mieux  d'eau 
salée';  il  s'assurait  d'abord  en  réunissant  les  deux  cap- 
sules par  une  mèche  de  coton  mouillée  que  la  grenouille  se 
contractait,  comme  l'avaient  déjà  observé  Galvani,  Humboldt 
et  d'autres;  puis  enlevant  la  mèche  de  coton,  il  fermait  le  cir- 
cuit en  plongeant  respectivement  dans  les  deux  capsules,  cha- 
cune des  extrémités  de  son  galvanomètre  terminées  par  des 
lames  de  platine.  Il  obtenait  ainsi  un  courant  de  10**,  de  20^  et 
même  de  30*  ;  ce  courant  n'était  que  de  quelques  degrés  lorsque 
le  liquide  contenu  daos  les  capsules  était  de  Teau  pure  au  lieu 
d*eau  salée  plus  conductrice.  Il  était  du  reste  constamment  dirigé 
dans  l'animal  des  pieds  à  la  tété  ou  des  muscles  aux  nerfs. 

Nobili  observa  plusieurs  faits  importants  sur  le  courant  de 

*  Vo>ez  tome  II  page  436,  figure  260. 


ÉtECTBICITÉ  DANS  LES  ÀCTIQII8  PHTSIOIiOGIQlIKS.  7 

la  gresouille.  Quoique  les  grenouilles  ue  se  contractent  sous 
Vadion  de  leur  propre  courant  que  peu  de  temps,  au  plus 
pendant  un  quart  d'heure  depuis  qu'elles  ont  été  préparées,  ce* 
pendant  Faction  de  ce  même  courant  sur  le  galvanomètre  est 
d'une  beaucoup  plus  grande  durée,  de  plusieurs  heures  danf 
bien  des  cas.  Ayant  obtenu  une  déviation  de  5""  avec  une  gre* 
Douille,  il  en  disposa  une  seconde  dans  le  circuit  à  la  suite  de 
la  première  et  dans  le  même  sens,  et  la  déviation  fut  alors 
de  8*,  avec  une  troisième  la  déviation  fut  de  11*.  En  opposant 
le  courant  d'une  grenouille  au  courant  d'une  autre,  il  n'y  a 
plus  aucun  effet;  ainsi  il  n'y  a  même  aucune  contraction  ni 
dans  l'une  ni  dans  l'autre  des  deux  grenouilles  en  touchant  le 
nerf  et  le  muscle  de  l'une  respectivement  avec  le  nerf  et  le 
muscle  de  l'autre ,  tandis  qu'elles  se  contractent  fortement 
toutes  les  deux  quand  on  met  en  contact  réciproque  le  nerf  de 
Tuoe  avec  le  muscle  de  l'autre. 

Uexistence  d'un  courant  propre  dans  la  grenouille  et<  indé- 
pendant de  toute  cause  extérieure,  quoique  bien  établie  par 
Nobili,  n'avait  pas  attiré  toute  l'attention  qu'elle  méritait.  C'est 
aux  efforts  et  aux  travaux  de  M.  Matteucci  qu'on  doit  d'avoir 
fins  en  relief  l'importance  de  ce  fait,  et  en  général  d'avoir 
rendu  à  l'électricité  animale  la  place  qu'elle  doit  occuper 
dans  les  phénomènes  électriques  et  physiologiques.Un  autre  sa- 
vant, M.  Dubois-Reymond,  a  fait  également  des  phénomènes 
électro-physiologiques,  comme  nous  l'avons  déjà  dit  ',  l'objet 
de  travaux  aussi  nombreux  que  consciencieux.  C'est  essen- 
tiellement dans  les  recherches  de  ces  deux  savants  que  noua 
puiserons  les.  détails  dans  lesquels  nous  allons  entrer  sur  ce 
sujet  délicat,  détails  indispensables  à  connaître  pour  l'intelli- 
gence de  la  partie  des  applications,  qui  aura  pour  objet  la  thé- 
rapeutique. 

$  3*  Oh  eoorani  propre  de  la  ippenonllte  et  dn  eo«mnt 
■insealalre  e«  f^étiéral. 

Matteucci  et  Dubois-Reymond  ont  tous  les  deux  fait  égale- 

^  Toine  11,  page  450. 
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ment  usage  pour  observer  les  phéDomèoes  électro-physiolo- 
giques du  galvanomètre  et  de  la  grenouille  galvanoscopique. 
Nous  avons  déjà  fait  connaître  le  galvanomètre  et  en  particu- 
lier celui  de  M.  Dubois-Reymond  *  ;  nous  avons  également  in- 
diqué la  manière  de  préparer  la  grenouille  galvanoscopique  et 
de  s'en  servir  *;  nous  continuerons  à  appeler  de  ce  nom  ce  gal- 
vanomètre physiologique,  lors  même  qu'au  lieu  d'être  formé 
par  une  grenouille  tout  entière,  il  ne  se  compose  que  d'une 
cuisse  de  grenouille  munie  de  son  nerf  comme  la  représente  la 
figure  264.  Nous  nous  bornerons  donc  ici  à  énumérer  les  pré- 
cautions à  prendre  dans  l'emploi  de  ces  deux  procédés,  surtout 
du  premier.  En  effet  lorsqu'il  s*agit  de  la  grenouille  galvanos- 
copique, il  faut  seulement  avoir  soin  de  bien  dépouiller  le  nerf 
et  de  fermer  le  circuit  avec  le  seul  nerf  sans  y  comprendre  au- 
cune portion  du  muscle  de  la  jambe.  On  fait  toucher  le  fila- 
ment nerveux  avec  les  deux  points  qu'on  soupçonne  être  les 
pôles  de  l'élément  électro-moteur  qu'on  veut  étudier,  et  si  la 
portion  du  filament  nerveux  comprise  entre  ces  deux  points 
de  contact  est  effectivement  parcourue  par  un  courant  élec- 
trique, on  voit  à  l'instant  la  jambe  se  contracter.  On  peut 
même  avec  un  très-grand  degré  de  probabilité  déterminer  la 
direction  de  ce  courant  ;  on  n'a  qu'à  se  servir  pour  cela  d'une 
jambe  de  grenouille  un  peu  affaiblie,  et  alors  on  voit,  si  le 
courant  est  dirigé  dans  le  nerf  du  côté  de  la  jambe,  celle-ci  se 
contracter  quand  on  ferme  le  circuit,  et  rester  au  contraire 
immobile  au  moment  où  l'on  ouvre  le  circuit.  L'inverse  a  lieu 
si  le  courant  a  une  direction  contraire.  On  peut  sans  inconvé- 
nient, si  l'on  veut  éviter  le  contact  direct  avec  les  points  de 
l'élément  électro-moteur,  interposer  entre  le  nerf  et  ces  points 
deux  petites  bandes  de  papier  humectées  d'eau. 

L'emploi  du  galvanomètre  exige  plus  de  précaution.  Il  faut 
d'abord  éviter  l'action  chimique  des  liquides  animaux  sur  les 
lames  de  métal,  qui  servent  à  mettre  dans  le  circuit  les  divers 
organes  dont  on  veut  étudier  l'état  électrique.  Dans  ce  but  on 

^  Tome  I,  page  329. 

*  Tome  11,  pages  4&0  et  suivantes,  figure  264. 
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se  sert  de  lames  d*uD  platine  très-pur  et  de  même  surface, 
qu'on  a  nettoyées  avec  beaucoup  de  soin;  il  faut  même  les 
laisser  plonger  dans  de  Teau  très-longtemps  pour  que  cette 
simple  immersion  ne  donne  pas  naissance  à  un  courant»  puis, 
quand  on  s*est  assuré  qu*il  n*y  a  pas  d*action,  on  touche  en 
même  temps  avec  les  deux  lames  les  parties  animales  dans  les- 
quelles on  cherche  le  courant  électrique,  en  ayant  soin  de 
tenir  ces  lames  par  des  manches  vernis  auxquels  elles  sont 
fixées.  Mais  le  seul  fait  de  la  circulation  d'un  courant  en  polari- 
sant les  lames,  les  rend  capables  de  produire  sans  autre  cause, 
un  courant  que  nous  avons  appelé  secondaire.  On  ne  peut 
donc  opérer  deux  fois  de  suite,  sans  avoir  eu  soin  de  bien  dé- 
polariser les  lames  après  la  première  expérience,  ce  qu'on  fait 
en  les  laissant  plongées  dans  un  même  liquide  pendant  un 
certain  temps,  tout  en  conservant  entre  elles  une  communica- 
tion métallique.  Il  est  même  avantageux  pour  éviter  l'affai- 
blissement qui  résulte  pour  le  courant  de  celte  polarisation 
dans  une  même  expérience,  d*observer  la  déviation  qu'on  ob- 
tient au  premier  instant,  au  lieu  d'attendre  pour  la  noter 
qu'elle  soit  devenue  constante,  c'est-à-dire  que  l'aiguille  soit 
en  repos. 

Aux  précautions  que  nous  venons  d'indiquer  d'après  Mat- 
teucci,  Dubois-Reymond  en  a  ajouté  encore  quelques  autres 
d'autant  plus  indispensables  que  procédant  avec  son  galvano- 
mètre multiplicateur  si  sensible  que  nous  avons  déjà  décrit  *, 
il  devait  éviter  toute  chance  d'erreur  que  rendait  plus  grande 
Vexcessive  délicatesse  de  son  instrument.  Voici  comment  il  s'y 
prend.  Il  fait  communiquer  les  extrémités  de  son  galvanomètre 
avec  deux  lames  de  platine  fixées  chacune  dans  une  pince 
métallique  à  l'extrémité  d'une  tige  horizontale  de  laiton  qui 
elle-même  est  adaptée  à  une  tige  semblable  mais  verticale,  le 
long  de  laquelle  elle  peut  glisser,  et  qui  est  isolée  au  moyen 
d'une  petite  colonne  de  verre.  Les  lames  de  platine  plongent 
dans  un  vase  et  peuvent  ainsi  avoir  à  volonté  un  mouvement 
dans  un  sens  horizontal  ou  vertical.  L'une  des  extrémités  du  fil 

'  Tome  1,  page  339. 


Fig.  328. 
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du  multiplicateur  vient  s*adapter  à  Vautre  bout  de  la  tige  ho- 
rizontale. La  figure  328  représente  cet  arrangement  dont  il  y  4 

deux  semblables,  un  pour  cha- 
cune des  extrémités  du  gaiya- 
nomètre.  Chaque  lame  de  pla- 
tine a  eS^-jS  de  hauteur  et 
26°°,5  de  largeur.  Les  vases 
dans  lesquels  elles  plongent 
sont  rempiisd*une  solution  con- 
centrée de  sel  de  cuisine,  et  on 
a  soin,  tant  qu*on  n*opère  pas, 
de  tenir  le  circuit  constamment 
fermé  au  moyen  d*un  syphon  rempli  de  la  même  solution  qui 
unit  les  liquides  des  deux  vases. 

Maintenant  quand  on  veut  opérer,  il  est  préférable  au  lieu 
d*enlever  les  lames  de  platine  pour  les  appliquer  aux  parties 
animales  qui  doivent  être  éprouvées,  d*unir  les  deux  vases  au 
moyen  de  ces  parties  après  avoir  enlevé  le  syphon,  en  laissant 
ainsi  les  lames  en  repos  dans  le  liquide  où  elles  sont  immer- 
gées. Mais  rimmersion  immédiate  des  parties  animales  dans  la 
solution  saline  n'est  point  convenable  quand  il  s'agit  d'expé- 
riences délicates,  à  cause  des  perturbations  qui  peuvent  nattre 
de  l'action  corrosive  qu'exerce  sur  ces  parties  la  solutioa  concen- 
trée. Pour  l'éviter,  M.  Dubois-Reymond  emploie  des  coussinets, 
soit  compresses,  formés  d'un  très-grand  nombre  de  couches 
d'un  papier  très-fin,  qui  humectés  de  la  solution  saline,  sont 
appliqués  sur  le  bord  des  vases  de  communication  (fig.  329).  Un 

troisième  bourrelet  sert  à  fermer 
le  circuit  en  unissant  lés  deux 
k'  :?  premiers  quand  on  n'opère  pas, 
et  pour  dépolariser  les  lames 
quand  on  a  opéré.  On  a  ainsi  un 
courant  secondaire  inverse  du 
courant  primaire  et  dont  l'inten- 
sité est  proportionnelle  à  celle 
ile  ce  d**nii«r»  Puis  ce  courant  cesse  quand  les  lames  sont  dépo- 
lari^éa^i^t  ou  peut  recommencer  l'expérience.  Pour  introduire 


Fig.  329. 


'     iLECTEIClTÉ  DANS  iE8  ACTIONS  PHTSIOLOGIQUSS.  1 1 

dai^  le  circuit  la  partie  animale  dont  on  veut  éprouver  Tétat 
électrique,  on  commence  par  enlever  le  coussinet  additionnel, 
puis  au  lieu  de  placer  immédiatement  en  contact  les  parties 
animales  avec  les  coussinets  conducteurs  humectés  de  la  solu* 
tion  saline,  ce  qui  pourrait  déterminer  la  corrosion  dont  nous 
avons  parlé,  on  recouvre  la  surface  de  ces  bourrelets  d'une 
peau  de  vessie  de  cochon  sur  laquelle  on  a  étendu  du  blanc 
dœuf ;  la  communication  électrique  n  est  point  arrêtée  et  on 
évite  cependant  ainsi  tout  contact  immédiat  entre  les  parties 
animales  et  la  dissolution  saline. 

M.  Matteucci,  après  beaucoup  de  recherches  sur  le  courant 
propre  de  la  grenouille,  sur  lesquelles  nous  reviendrons  dans 
Tinstant ,  était  parvenu  à  constater  Texistence  d'un  courant 
électrique  musculaire,  C*est  en  coupant  le  muscle  d'un  animal 
vivant  et  en  introduisant  dans  la  blessure  le  nerf  de  la  gre- 
nouille galvanoscopique  de  manière  que  le  bout  du  nerf  tou- 
chât je  fond  de  la  blessure  pendant  qu'un  autre  point  du 
même  nerf  en  touchait  les  bords,  qu'il  obtenait  une  contrac- 
tion prononcée  de  la  grenouille,  ce  qui  prouve  l'existence  d'un 
courant  électrique  dirigé  dans  le  muscle  de  l'intérieur  à  la  sur- 
face. L'expérience  réussit  quel  que  soit  le  muscle  et  quel  que 
§oil  ranimai  dont  le  muscle  est  touché,  et  même  lorsque  les 
muscles  sont  séparés  de  l'animal  depuis  quelque  temps.  Avec 
un  lapin ,  M.  Matteucci  a  obtenu  une  forte  contraction  du 
muscle  de  la  jambe  en  mettant  en  contact  avec  la  surface  de  ce 
muscle  le  nerf  crural  dont  une  portion  assez  longue  avait  été 
mise  à  nu. 

Pour  rendre  plus  sensible  l'effet  du  courant  musculaire  et  en 
obtenir  des  signes  prononcés  au  galvanomètre,  M.  Matteucci  a 
réussi  à  en  augmenter  l'intensité  en  réunissant,  comme  pour 


Fig.  330. 

ot  former  une  espèce  de  pile,  plusieurs  muscles  séparés.  Ainsi 
ijant  préparé  un  certain  nombre  de  demi -cuisses  de  gre* 
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nouilles^  il  les  a  disposées  les  unes  à  la  suite  des  autres  de  ma- 
nière que  tout  en  étant  en  contact^  la  face  interne  de  chacune 
d'elles  fût  tournée  du  même  côté  (fig.  330).  Ainsi  dans  chaque 
point  de  contact  des  deux  demi-cuisses  voisines,  c*est  d*uDe 
part  Tintérieur  du  muscle,  et  de  Tautre  la  surface,  qui  se  tou- 
chent, de  sorte  que  par  suite  de  cette  disposition.  Tune  des 
extrémités  de  la  pile  est  terminée  par  l'intérieur  du  muscle, 
tandis  que  Tautre  est  formée  par  la  surface.  Les  deux  extré- 
mités sont  en  communication  avec  de  Teau  distillée  dans  la- 
quelle on  plonge  les  lames  de  platine  du  galvanomètre  après 
8*étre  assuré ,  qu'immergées  dans  le  même  liquide  elles  ne 
transmettent  aucun  courant.  Aussitôt  on  obtient  un  courant 
qui  varie  d'intensité  avec  le  nombre  des  demi-cuisses  de  gre- 
nouille dont  la  pile  est  composée  ;  il  est  de  3"  ou  4"  avec  deux, 
de  6*  à8"  avec  quatre,  de  10*  à  12*  avec  six.  Si  l'on  emploie, 
pour  établir  la  communication  avec  les  lames  du  galvanomètre, 
de  l'eau  légèrement  acide,  saline  ou  alcaline,  on  obtient  un 
accroissement  considérable  dans  l'intensité  du  courant,  sans 
que  sa  direction  en  soit  modifiée;  cette  direction  est  telle  que  le 
courant  est  toujours  dirigé  dans  la  pile  de  la  partie  interne  du 
muscle  à  sa  surface.  On  peut  constater  de  la  même  manière 
l'existence  de  ce  courant  dans  toutes  les  masses  musculaires 
prises  sur  différents  animaux  à  sang  chaud  ou  froid  récemment 
tués.  Ainsi  une  pile  de  huit  couples  formée  avec  des  tranches 
des  muscles  pectoraux  de  pigeon  récemment  tués,  a  donné  un 
courant  de  14''  degrés  toujours  dirigé  dans  la  pile,  de  l'intérieur 
du  muscle  à  la  surface.  M.  Matteucci  a  beaucoup  varié  ses  ex- 
périences et  elles  l'ont  toutes  conduit  à  la  même  conséquence; 
il  est  même  parvenu  à  constater  l'existence  de  ce  courant  sur  un 
animal  vivant  tel  qu'un  lapin,  un  mouton,  un  pigeon,  en  blessant 
un  muscle  de  sa  poitrine  ou  de  sa  cuisse  après  en  avoir  découvert 
la  surface  et  en  touchant  dans  le  même  temps,  avec  les  deux 
lames  du  galvanomètre,  l'intérieur  de  la  blessure  et  la  surface 
du  muscle,  ce  qui  déterminait  un  courant  de  20*  à  30*  et  même 
de  40*  allant  toujours  dans  le  muscle,  de  l'intérieur  à  la  surface. 
En  opposant  l'un  à  l'autre,  au  moyen  d'un  galvanomètre  dif- 
férentiel, les  courants  de  deux  piles  composées  du  même  nom- 
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bre  d'éléments  musculaires,  M.  Matteucci  a  trouvé  que  le  cou- 
rant le  moins  fort  est  celui  qui  est  produit  par  les  muscles  de 
ranimai  le  plus  élevé  dans  Véchelle  des  êtres;  mais  cette  difTé- 
reoce  peut  tenir  moins  à  une  intensité  originelle  plus  faible 
qu'à  un  affaiblissement  plus  rapide  du  courant  dans  les  ani- 
maux plus  élevés  dans  Téchelle. 

L'existence  d'un  courant  musculaire  étant  bien  constatée, 
M.  Matteucci  a  fait  du  courant  propre  de  la  grenouille  l'objet  d'un 
examen  détaillé.  Nous  avons  déjà  exposé  plus  haut  comment 
Nobili  était  parvenu  i  constater,  au  moyen  du  galvanomètre, 
Texistence  de  ce  courant  qui  est  toujours  dirigé  des  pieds  à  la 
léte  dans  le  corps  de  l'animal,  et  par  conséquent  du  nerf  aux 
jambes  dans  le  galvanomètre.  L'intensité  de  ce  courant  varie, 
toutes  les  autres  circonstances  restant  les  mêmes,  avec  la  vita- 
lité propre  de  l'animal.  Si  la  grenouille  est  robuste  et  a  été  pré- 
parée promptement,  on  voit  ses  muscles  se  contracter  au  même 
moment  où  l'on  ferme  le  circuit  avec  le  galvanomètre.  M.  Mat- 
teucci a  réussi  à  augmenter  les  signes  de  ce  courant  en  dispo- 
sant plusieurs  grenouilles  préparées  à  la  manière  de  Galvani,  à 
la  suite  les  unes  des  autres  sur  un  plan  isolant,  de  façon  que 
les  nerfs  de  chaque  grenouille  soient  en  contact  avec  les  jambes 
delà  suivante.  Les  deux  extrémités  de  cette  pile  plongent  dans 
deux  capsules  remplies  d'eau  distillée  ou  légèrement  salée.  Le 
courant  est  toujours  dirigé  des  pieds  à  la  tête  dans  chacune  des 
grenouilles.  On  voit  souvent  toutes  les  grenouilles  se  contrac- 
ter au  moment  où  l'on  ferme  le  circuit  avec  le  fil  du  galvano- 
mètre. Au  reste,  cette  contraction  qui  est  due  au  courant 
propre  de  la  grenouille,  s'effectue  quel  que  soit  le  conducteur 
qu'on  emploie  pour  unir  les  muscles  de  la  jambe  avec  les  nerfs 
lombaires  mis  à  nu. 

Les  signes  du  courant  propre  de  la  grenouille  se  prolongent 
plus  ou  moins  suivant  le  degré  de  vitalité  de  l'animal.  La  con- 
traction propre  cesse  ordinairement  après  10  ou  15  minutes;  il 
est  fort  rare  qu'elle  se  prolonge  jusqu'à  30  ;  mais  au  galvano- 
mètre les  signes  du  courant  persistent  plus  longtemps.  Ainsi 
des  piles  de  huit  à  dix  grenouilles  qui  donnaient  en  commen- 
çant une  déviation  de  30"  à  40°  au  galvanomètre,  la  produi- 
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sâient  encore  au  bout  de  quinze  minutes.  Elles  donnaient 
encore  une  déviation  sensible  après  plusieurs  heures,  et  il  fed- 
lait  souvent  qu'il  s'écoulât  plus  d'un  jour  pour  qu'elles  n'en 
donnassent  plus. 

En  disposant  les  grenouilles  de  manière  à  opposer  leurs  cou- 
rants et  en  étudiant  l'effet  des  différentes  parties  du  corps  de  ra- 
nimai, M.  Matteucci  est  arrivé  à  reconnaître  que  l'élément  élec- 
tromoteur complet  de  la  grenouille  est  formé  par  l'un  de  ses 
membres ,  composé  lui-même  d'une  jambe ,  d'une  cuisse,  de 
son  nerf  spinal  et  d'un  morceau  d'épine.  Il  a  de  plus  conclu  de 
diverses  expériences  :  l'que  le  courant  propre  de  la  grenouille 
persiste  dans  sa  direction  et  dans  son  intensité,  sans  la  moelle 
épinière,  sans  les  nerfs  spinaux  et  cruraux,  et  quoique  Tanimal 
soit  privé  de  tous  les  filaments  nerveux  de  la  masse  musculaire 
de  la  cuisse;  2*  que  par  conséquent  l'élément  électromoteur  se 
réduit  aux  muscles  de  la  jambe  et  de  la  cuisse  unis  organi- 
quement ;  3*  que  quand  on  laisse  à  la  grenouille  préparée  à  la 
manière  ordinaire,  sa  moelle  épinière,  ses  nerfs  et  ses  ramifica- 
tions dans  les  muscles,  ces  parties  nerveuses  agissent  dans  la 
production  du  courant,  comme  le  fait  la  substance  musculaire 
de  la  cuisse. 

Il  résulte  de  là  que  la  fonction  du  système  nerveux  dans  la 
production  du  courant  musculaire,  comme  dans  celle  du  cou- 
rant propre  de  la  grenouille,  semble  se  réduire  à  celle  d'un 
corps  simplement  conducteur  du  courant  développé  dans  la 
partie  du  muscle  de  laquelle  il  est  le  plus  rapproché.  M.  Mat- 
teucci a  confirmé  cette  conclusion  par  des  expériences  directes 
faites  sur  des  cuisses  de  grenouille  auxquelles  il  avait  laissé  le 
nerf  lombaire,  et  en  posant  chaque  filament  nerveux  sur  la  sur- 
face musculaire  de  chaque  cuisse  ;  il  obtenait  ainsi  avec  une 
pile  de  huit  éléments,  un  courant  musculaire  dirigé  du  muscle 
au  nerf,  ou  plutôt  de  l'intérieur  du  muscle  à  sa  surface  à  tra- 
vers le  nerf  qui  agit  comme  l'intérieur  du  muscle  dans  lequel 
il  se  ramifie.  On  réussit  tout  aussi  bien  avec  des  jambes  de 
lapin  ou  de  pigeon,  en  découvrant  dans  ces  jambes  le  filament 
nerveux  ou  le  nerf  crural  qui  est  caché  dans  le  muscle,  et  on 
forme  la  pile  en  faisant  toucher  dans  chaque  élément  le  nerf,  ao 
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lieu  de  Tintérieur  du  muscle,  avec  sa  surface.  Ces  piles  donnent 
le  même  courant  musculaire;  seulement  ce  courant  est  dans 
tous  les  cas  plus  faible  quand  le  filament  nerveux  fait  partie  du 
circuit.  Ainsi  soit  dans  le  courant  propre  de  la  grenouille,  soit 
dans  le  courant  musculaire,  la  direction  du  courant  est  tout  à 
fait  indépendante  de  la  présence  du  nerf  qui  n*agit  que  comme 
mauvais  conducteur  représentant  Tétat  électrique  de  la  partie 
du  muscle  qui  en  est  le  plus  rapprochée.  Une  manière  très-évi- 
dente de  confirmer  cette  conclusion  consiste  à  couper  par  le 
milieu,  en  leur  enlevant  la  partie  inférieure,  des  cuisses  de 
grenouilles  séparées  de  leurs  jambes,  mais  ayant  conservé  leurs 
nerfs  lombaires  ;  puis  on  forme  la  pile  avec  ces  éléments  en  fai- 
sant toucher  le  nerf  avec  Tintérieur  du  muscle  (fig.  331)  ;  cette 


Fig.  331. 

pile  donne  le  courant  musculaire  dirigé  toujours  de  rintérieuf 
du  muscle  à  la  surface,  c'est-à-dire  dans  ce  cas,  de  l'intérieur 
du  muscle  au  nerf  qui  communique  avec  la  surface  du  muscle. 
Ainsi  quoique  relativement  au  nerf,  la  direction  du  courant  dût 
être  renversée,  elle  demeure  la  même  parce  que  les  parties  du 
muscle  sont  disposées  de  la  même  façon  les  unes  à  l'égard  des 
autres.  En  disposant  la  pile  différemment  de  manière  que  le 
filament  nerveux  de  chaque  grenouille  repose,  non  plus  sur  la 
partie  intérieure,  mais  sur  la  surface  même  du  muscle  de 


Fig.  332. 


chaque  cuisse  (fig.  332),  on  n'a  plus  qu'un  courant  très-faible 
qui  est  dirigé  comme  si  la  cuisse  entière  était  dans  le  circuit, 
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c*est-à-dire  de  la  partie  supérieure  de  la  demi-cuisse  ou  da 
nerf  lombaire,  à  la  surface  du  muscle  dans  Tanimal  ;  ce  léger 
courant  est  dû  à  la  petite  portion  du  muscle  qu*on  est  obligé  de 
mettre  à  nu  en  coupant  le  bassin. 

Quant  à  Tanalogie  qui  semble  exister  entre  le  courant  mus- 
culaire et  le  courant  propre  de  la  grenouille ,  M.  Matteucd, 
tout  en  la  pressentant,  ne  Tavait  pas  démontrée;  il  avait  en 
effet  cbcurcbé  en  vain  à  trouver  dans  d*autres  animaux  l'exi- 
stence d'un  courant  analogue  à  celui  du  courant  propre  de  la 
grenouille,  et  il  n'avait  trouvé  que  le  courant  musculaire  que 
donne  également  la  grenouille  en  même  temps  qu'elle  présente 
son  courant  propre,  qu'on  obtient  sans  altérer  le  muscle,  sans 
mettre  à  nu  sa  partie  interne,  et  qui  est  dirigé  de  la  surface  du 
muscle  à  son  nerf  dans  l'animal.  Il  semblait  donc  disposé,  en 
ne  consultant  que  la  voie  expérimentale,  à  ne  pas  reconnaître 
d'identité  entre  les  deux  genres  de  courant.  Il  est  vrai  que  plus 
tard  il  avait  été  amené  à  une  opinion  contraire  en  étudiant  le 
rôle  de  la  fibre  tendineuse  qui  compose  la  plus  grande  partie 
de  la  jambe  de  la  grenouille,  dans  la  production  du  courant 
propre  de  cet  animal,  en  même  temps  que  M.  Cima  arrivait 
aussi  de  son  côté  par  le  même  genre  de  considérations  à  rame- 
ner le  courant  propre  de  la  grenouille  à  un  cas  particulier  du 
courant  musculaire.  Mais  à  c-ette  époque,  ainsi  que  M.  Mat- 
teucci  Ta  reconnu  lui-même,  M.  Dubois-Reymond  avait  déjà 
prouvé  cette  identité  par  la  connaissance  des  lois  élémentaires 
du  courant  musculaire  qu'il  avait  découvertes,  et  que  nous 
allons  exposer  en  commençant  par  les  recherches  qu'il  fit  sur 
ce  même  courant  propre  de  la  grenouille,  point  de  départ 
depuis  Galvani  de  tous  les  travaux  importants  d'électro-phy- 
siologie. 

Après  avoir  constaté,  au  moyen  de  son  appareil  muni  de  toutes 
ses  pièces  et  d'après  les  méthodes  déjà  décrites,  l'existence  de  ce 
courant  dans  la  grenouille  ordinaire  (rana  esculenta)^  M.  Dubois- 
Reymond  parvint  à  en  démontrer  l'existence,  quoiqu'à  un  plus 
faible  degré,  dans  u autres  espèces  de  grenouilles  ainsi  que 
dans  des  tortues,  comme  Humboldt  l'avait  déjà  observé  dans 
la  satamandra  maculaia^  dans  la  lacerta  agilU^  et  même  dans 
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une  jambe  de  pigeon  et  dans  celle  d'un  lapin.  Puis,  en  étudiant 
les  différentes  manières  de  produire  les  contractions  de  la  gre- 
nouille par  son  courant  propre  sans  Tintermédiaire  d'aucun 
métal,  il  trouva  que  Tune  des  meilleures  est  celle  employée  par 
Ndbili,  et  qui  consiste  à  placer  sur  un  plan  isolant  deux  gre- 
nouilles préparées  par  la  méthode  de  Galvani,  de  façon  qu'elles 
fonnent  un  circuit  dans  lequel  les  nerfs  de  chacune  sont  en 
contact  avec  les  muscles  de  l'autre. 

M.  Dubois-Reymond  reconnut  bientôt  dans  la  production  de  ce 
courant  le  rôle  du  muscle  gastrecnémien  de  la  grenouille,  au 
moyen  duquel  il  parvint  à  déterminer  soit  une  contraction 
dans  une  grenouille  préparée,  soit  une  déviation  du  galvano* 
mètre.  Pour  obtenir  cette  déviation,  il  détacha  par  ses  extrémi- 
tés tendineuses  le  muscle  gastrocnémien  de  la  grenouille,  sans 
en  blesser  la  chair;  puis  il  le  plaça  en  travers  des  deux  bourre- 
lets de  manière  que  l'extrémité  du  c6té  du  tendon  d'Achille 
débordât  davantage  le  coussinet  que  l'autre,  et  il  obtint  un 
courant  dirigé  dans  le  muscle  de  la  première  extrémité  à  la 
seconde,  et  par  conséquent  ayant  le  même  sens  que  dans  la 
grenouille.  D'autres  muscles  soit  de  la  grenouille,  soit  d'autres 
animaux  à  sang  chaud  et  à  sang  froid,  placés  de  la  même  ma- 
nière, donnent  naissance  à  des  courants  dirigés  tantôt  dans  un 
sens,  tantôt  dans  un  autre.  Toutefois  ces  différences  de  direc- 
tion parurent  à  M.  Dubois-Reymond  provenir  des  différences  de 
conditions  dans  lesquelles  elles  étaient  obtenues  plutôt  que  de 
différences  dans  le  pouvoir  électromoteur  des  muscles.  Il  s'ef- 
força donc,  après  avoir  bien  établi  que  le  courant  propre  de  la 
grenouille  était  dû  à  des  courants  musculaires,  à  mettre  en 
évidence  ces  courants  sous  leur  forme  la  plus  simple,  et  à  en 
déterminer  les  lois. 

Pour  trouver  la  loi  du  courant  musculaire,  il  faut  d'abord 
étudier  la  façon  dont  se  comporte  un  seul  et  même  muscle,  sui- 
vant la  manière  dont  il  est  placé  sur  les  coussinets  qui  servent 
à  le  mettre  dans  le  circuit  du  galvanomètre.  On  prend  pour 
cela  un  muscle  qui,  placé  entre  les  deux  coussinets  de  manière 
à  être  en  contact  avec  eux  par  ses  extrémités  tendineuses  tout 
en  étant  supporté  par  une  petite  lame  de  verre  (flg,  333),  ne 
m.  2 
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donne  naissance  à  aucun  courant;  le  grand  muscle  adducteur 
est  l*un  des  plus  couYenablee  pour  ce  gesun  d*expérience,  parce 


r*H 


Fig.  333.  Fig.  334. 

qu*il  est  celui  dont  la  forme  est  la  plus  symétrique.  Si  mainte- 
nant on  dispose  le  muscle  de  façon  (fig.  334)  que  Tune  de  ses 
extrémités  a  soit  en  contact  avec  l'un  des  coussinets  pendant 
qu'en  élevant  l'autre  extrémité  ô,  c'est  la  chair  rouge  du  mus- 
cle qui  est  en  contact  avec  l'autre  coussinet,  on  obtient  un  très- 
fort  courant  qui  va  dans  le  muscle  de  l'extrémité  tendineuse 
Ters  le  point  touché  de  la  chair  musculaire.  Si,  après  avoir 
détruit  les  polarités  secondaires  en  faisant  communiquer  entre 
eux  les  coussinets  par  le  coussinet  auxiliaire  (flg.  329),  on  dis- 
pose le  muscle  semblablement,  mais  de  manière  que  ce  soit 
l'extrémité  b  qui  soit  en  contact  avec  le  coussinet  (fig.  335),  on 
obtient  encore  un  très-fort  courant  toujours  dirigé  de  l'extré- 
mité tendineuse  vers  la  chair  musculaire.  Il  résulte  de  cette 
double  expérience  que  si  a  se  trouve  être  l'extrémité  supérieure 
du  muscle  dans  l'animal ,  c'est-à-dire  la  plus  rapprochée  de  la 
tête,  on  aurait  dans  le  premier  cas  (fig.  334}  un  courant  des- 
cendant, et  dans  le  second  (flg.  335)  un  courant  ascendant; 
«  preuve  que  la  distinction  entre  les 

g\  courants  descendant  et  ascendant  ne 

^^HR^^H^^  tient  en  réalité  à  aucune  différend 
^^^  ^^^^^B  ^®  ^^  moindre  importance,  puisqu'on 
I^B  ^P     peut  obtenir  Tune  ou  l'autre  direc* 

Flg.  335.  tlon  suivant  la  position  qu'on  donna 

au  même  muscle.  Remarquons  encore  que  lorsque  les  poinll 
de  contact  du  muscle  avec  les  coussinets  appartiennent  del 
deux  côtés  également  à  la  chair  musculaire  rouge   tou 
seule  j  il  n'y  a  pas  de  courant,  ou  du  moins  il  n'y  en  a  qu' 
très-léger. 
Il  semblerait  résulter  au  premier  abord,  des  expériences  q' 


lei 
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préoèdant  ^  qu*il  eiiste  une  hétérogéoéité  entre  le  tendon  et  la 
fibre  musculaire  proprement  dite  ;  mais  nous  allons  voir  que 
ce  n*est  point  le  cas ,  et  que  le  tendon  joue  simplement  le  rôle 
d*ao  revêtement  conducteur»  inactif  par  lui-même.  En  effets  si 
après  avoir  durci  dans  de  Teau  chaude  ou  dans  de  Talcool 
étendu  un  muscle  gastrocnémien  ou  un  muscle  eiteqseur  de  la 
jambe ,  on  y  opère  une  section  longitudinale  en  le  déchirant 
ou  en  le  coupant  dans  le  sens  des  fibres,  on  s'aperçoit  que  le 
revêtement  tendineut,  le  tendon  d'Achille  par  exemple,  ne  s'é- 
tend pas  au  delà  des  points  où  les  extrémités  des  fibres  muscur- 
laires  élémentaires  viennent  s'attacher ,  ce  qui  nous  montre 
que  le  tendon  peut  être  considéré  comme  le  revêtement  naturel 
de  la  section  transversale  des  muscles,  soit  comme  une  surfoce 
formée  par  la  réunion  des  bases  des  fibres  considérées  comme 
des  cylindres  ou  c(Hnme  des  prismes.  La  chair  musculaire 
rouge  peut  de  son  côté  être  regardée  comme  la  section  longitu- 
dinale naturelle,  soit  comme  une  surface  formée  par  les  côtés 
de  ces  fibres  considérées  comme  des  cylindres  ou  des  prismes. 
Dès  lors  pour  expliquer  les  effets  observés,  il  suffît  d'admettre 
que  les  deux  surfaces  du  muscle,  la  longitudinale  et  la  trans- 
versale, sont  hétérogènes,  le  tendon  étant  considéré  comme  un 
revêtement  de  la  section  transversale  naturelle,  simplement 
conducteur  et  indifférent  au  point  de  vue  électrique. 

L'expérience  confirme  tout  à fsit  cette  manière  de  voir;  ainsi 
la  section  artificielle  qu'on  obtient  en  coupant  un  muscle  trans- 
versalement avec  une  paire  de  ciseaux  très-tranchants,  se  com- 
porte exactement  eomaie  la  secticm  naturelle  transversale  revê- 
tue de  la  membrane  tendineuse.  On  n'obtient  en  effet  aucun 
courant  ou  un  courant  à  peine  sensible  en  plaçant  entre  les 
coussinets  la  partie  moyenne  d'un  muscle  terminée  par  deux 
secUons  transversales  artificielles,  tandis  qu'on  obtient  un  effet 
très-prononcé  en  mettant  en  contact  avec 
les  coussinets  d'un  côté  une  section  trans- 
versale artificielle,  de  l'autre  la  section  lon- 
gitudinale (fig.  336),  le  courant  étant  ton-    

Jours  dirigé  dans  le  muscle  de  la  section  Ftg.  336. 

transversale  à  la  longitudinale.  Une  section  longitudinale  arti- 


f^ 
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ficielle  obtenue  ea  coupant  le  muscle  dans  la  direction  des 
fibres  se  comporte  aussi  comme  la  sectii»  naturelle,  de  sorte 
qu*on  peut  résumer  la  loi  du  courant  musculaire  en  disant  que 
chaque  point  de  la  section  longitudinale  naturelle  ou  artificielle 
(Tun  muscle  est  positif  par  rapport  aux  points  de  la  section 
transversale  soit  naturelle^  soit  artificielle. 

En  étudiant  les  rapports  électriques  des  différents  points 
d'une  même  section  les  uns  par  rapport  aux  autres,  on  trouve 
aussi  bien  quand  cette  section  est  artificielle  que  lorsqu'elle 
est  naturelle,  que  les  points  qui  sont  les  plus  rapprochés  du 
centre  quand  il  s*agit  de  la  section  transversale,  et  du  milieu 
quand  il  8*agit  de  la  longitudinale,  sont  négatifs  par  rapport  à 
ceux  qui  en  sont  les  plus  distants.  C'est  ce  qu'on  prouve  pour 
le  dernier  cas,  en  plaçant  le  muscle  (fig.  337)  de  façon  qu'il 

repose  par  sa  section  longitudinale 
^^  ^  sur  les  deux  coussinets  également, 

^^■v^fi^^^  mais  en  ayant  soin  que  l'une  des 
^^^^  ^^H  extrémités  du  muscle,  Textréniité  a 
IB  IB    par  exemple,  soit  plus  rapprochée  du 

Fig.  337.  coussinet  que  l'extrémité  b;  on  a 

alors  un  courant  faible,  mais  cependant  bien  déterminé,  che- 
minant dans  le  muscle  de  a  en  b.  Pour  le  cas  de  la  section 
transversale,  il  faut  prendre  le  muscle  d'un  lapin  (le  triceps 

femoris)y  celui  de  la  grenouille  étant 
trop  petit  pour  cette  expérience.  On 
a  soin  d'opérer  la  section  du  muscle 
avec  un  instrument  bien  tranchant, 
de  manière  à  avoir  une  surface  bien 
nette;  puison touche  différents  points 
de  cette  surface  avec  les  extrénûtés 
tailléesenbiseau,  bien  aiguêsde  deux 
coussinets  auxiliaires  communiquant 
comme  les  autres  avec  les  extrémités 
Ptg.  Z2%.  du  galvanomètre ,  et  qui  sont  con- 

muilB  et  bumecU^s  de  la  même  manière  (fig:  338).  Du  reste 
les  coaranU  qu'on  obtient  en  mettant  en  communication  deux 
points  aoû  symélriques  d'une  même  section  transversale  ou 
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loDgitudinale,  sont  beaucoup  plus  faibles  que  ceux  qui  ré- 
sultent de  la  commuDication  établie  entre  les  deux  sections. 

La  loi  du  courant  musculaire,  telle  que  nous  venons  de  l'é- 
tablir, est  générale;  M.Dubois-Reymond  a  constaté  qu'elle  n'est 
point  bornée  à  quelques  espèces  d'animaux  seulement.  Il  l'a 
yérifiée  sur  le  muscle  de  la  jambe  amputée  d'un  homme,  sur 
les  muscles  du  lapin^  du  cochon  de  mer,  de  la  souris  ordinaire, 
du  pigeon,  du  moineau,  de  la  tortue,  du  lézard,  de  la  cou- 
leuvre, de  diverses  espèces  de  grenouilles,  du  crapaud,  des  sa- 
lamandres terrestres  et  aquatiques,  de  l'écrevisse  et  même  du 
ver  de  terre;  pour  ce  dernier  il  suffisait  de  prendre  comme 
muscles  des  fragments  entiers  de  son  corps. 

11  est  facile  maintenant  de  voir  que  la  loi  élémentaire  du 
courant  musculaire  telle  qu'elle  a  été  établie  par  M.  Dubois- 
Reymond  déjà  en  1843,  rend  parfaitement  bien  compte  des 
phénomènes  et  des  lois  plus  complexes  découverts  par  Mat- 
teucci',  soit  antérieurement,  soit  postérieurement  à  cette  épo- 
que, et  en  particulier  du  courant  propre  de  la  grenouille  qui 
n'est  plus  qu'un  cas  particulier  très-remarquable  du  courant 
qui  résulte  de  la  communication  établie  entre  la  section  longi- 
tudinale du  muscle  gastrocnémien  et  la  section  transversale 
recouverte  dans  ce  cas  par  la  membrane  formant  le  tendon 
d'Achille,  et  particulièrement  développée  dans  la  jambe  de  la 
'  grenouille.  En  effet  le  muscle  gastrocnémien,  comme  le  muscle 
triceps  de  la  grenouille,  offre  des  sections  transversales  natu- 
relles là  où  les  faisceaux  musculaires  vont  aboutir  aux  ten- 
dons, les  aponévroses  musculaires  n'étant  alors  que  des  revê- 
tements de  ces  sections  transversales  naturelles. 

M.  Dubois-Reymond  a  comparé  au  point  de  vue  de  l'énergie  du 
courant  musculaire,  les  différents  muscles  les  uns  aux  autres, 

'  Lt  loi  établie  par  M.  Matteueci  que  le  coarant  marche  toujours  dans  un 
nmiele  de  Tlntérleur  de  ce  muscle  à  sa  surface,  n'est  en  effet  que  la  consé- 
^MiKe  de  eelle  plus  élémentaire  établie  plus  tard  par  M.  Dubois-Reymond,  que  le 
emnt  manbe  de  la  seeUoo  transversale  à  la  longitudinale  dans  la  fibre  mns- 
<"1*^*  U  y  a  même  des  cas,  coeune  iorsqu*U  fagit  des  muscles  du  cœur,  où  la 
M  de  M.  MaUeuccI  et  celle  de  M.  Dubois-Reymond  se  trouyent  être  identiques, 
*^  que  nous  allons  le  voir  dans  l'instant. 
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et  il  a  trouyé  que  le  courant  est  d*autaDt  plus  intense  que  le 
muscle  est  destiné  à  exercer  une  action  mécanique  plus  grande, 
que  cette  action  soit  Tolontaire  ou  involontaire.  Ainsi  les  fais- 
ceaux du  cœur  qui  ne  sont  pas  soumis  à  Tempire  de  la  volonté 
manifestent  un  courant  énergique  comme  les  muscles  destinés 
à  la  vie  de  relation  qui  sont  tous  faits  pour  obéir  à  la  volonté, 
tandis  que  les  faisceaux  musculaires  des  intestins  montrent  un 
courant  trfes-'fedble  comme  n*ayant  à  exercer  que  de  faibles  ac- 
tions mécaniques.  M.  Matteucci  avait  démontré  le  premier  la 
puissance  électromotrice  des  muscles  du  cœur,  en  opérant  avec 
une  pile  de  cœurs  de  pigeons  coupés  transversalement.  M.  Du- 
bois-Reymond  a  opéré  sur  des  cœurs  isolés  de  grenouilles,  de 
cochons  de  mer  et  de  souris  domestiques,  et  il  a  observé  que 
leur  section  artificielle  est  négative  par  rapport  à  leur  sur- 
face eitérieure.  Des  cœurs  intacts  produisent  aussi  de  forts 
courants,  et  Textrémité  du  cœur  représente  alors  la  section 
transversale. 

L'existence  du  courant  musculaire  une  fois  bien  constatée, 
on  peut  se  demander  quelle  en  est  la  cause  ;  est-il  le  résultat 
indirect  de  Taction  cbimique  qui  accompagne  la  respiration,  est- 
il  une  conséquence  plus  immédiate  de  Torganisme  vivant?  Nous 
reviendrons  plus  loin  sur  cette  question  délicate,  quand  nous 
aurons  étudié  les  diverses  causes  qui  peuvent  exercer  de  Tin- 
Queoce  sur  le  courant  musculaire.  Mais  quelle  que  soit  Torigine 
de  ce  courant,  on  peut  chercher  à  savoir  le  rapport  qui  existe 
entre  sa  puissance  et  celle  des  courants  produits  par  les  sources 
ordinaires  de  Télectricité  dynamique.  C*est  cette  question  que 
M.  J.  Regnauld  a  tenté  de  résoudre  en  comparant  la  force 
électromotrice  d*un  muscle  à  celle  d*un  couple  thermo^lec- 
trique  bismuth  et  cuivre  (avec  différence  de  0*  à  100^)  pris 
pour  unité.  En  opérant  avec  des  précautions  convenables'  sur 
le  muscle  gastrocnémien  de  la  grenouille,  il  a  trouvé  que  le 


■  Entre  aotret  pféeauUons,  M.  J.  BtgiiAiild  «m^oU,  9Ûn  ë'éf  tt«r  Im  polt^ 
rltëi  ^ctmdaires»  pour  fermer  le  «iicult,  une  disioluUoii  eonoeatrée  de  tulCute  de 
sipc  ave<;  defélectrodet  en  linc»  au  Ueu  d'une  diMolnUon  de  eel  ordinaire  avee 

dea  lamei  de  platine. 
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maidinum  de  la  force  électromoirice  était  compris  entre  5  et  4 
unités  thermo-électriques.  Le  faisceau  des  muscles  de  la  cuisse 
de  grenouille  qui  a  servi  constamment  de  couple  à  M.  Mat- 
teucci  dans  sa  pile  musculaire  présente  une  valeur  plus  consi- 
dérable; sa  force  électro  motrice  est  comprise  entre  9  et 
10  unités.  Ces  nombres  sont  indépendants  de  la  taille  de  Tant* 
mal,  mais  varient  dans  le  même  animal  d*un  muscle  à  l'autre. 
Cette  différence  se  manifeste  également  dans  les  animaux  à 
sang  cbaud.  Ainsi  en  prenant  sur  un  lapin  trois  muscles  diffé- 
rents préparés  très-rapidement ,  M.  J.  Regnauld  a  trouvé  pour 
la  force  électromotrice  7  à  6  unités  pour  le  muscle  gastrocné- 
mieo,  11  à  10  avec  le  jambier,  et  seulement  6  à  5  avec  le 
biceps.  Il  a  confirmé  numériquement  le  fait  déjà  signalé^  qu'il 
faut  plus  de  temps,  pour  tomber  au  même  degré  d'affaiblise^ 
ment,  à  la  force  électromotrice  du  muscle  de  Tanimal  à  sang 
firoîd  qu'à  celle  du  muscle  d'un  mammifère.  > 

$  s.  Vk^rte  du  eonrant  maseBlalre  i  laflaenee  sar  Vîmtmm^iiè 
de  cm  eourmmt  de  dlTersee  eavses  et  en  periievUer  de  I*  eea- 
toAcUen.  —  Ceatmetion  ladaltef  «el(  •eeoadaire. 

A  la  suite  d'un  trè»-grand  nombre  d'expériences  aussi  déli- 
cates que  difficiles,  M.  Dubois-Reymond  a  réussi  à  démontrer 
que  l'élément  électromoteur  est,  dans  le  muscle,  chaque  fibre  élé- 
mentaire ;  il  est  parvenu  en  effet,  avec  la  dextérité  qui  le  dis- 
tingue, à  obtenir,  au  moyen  d'un  simple  faisceau  élémentaire 
disposé  de  manière  à  mettre  en  communication  par  les  coussi- 
nets de  l'appareil,  la  section  transversale  et  la  section  longitu- 
dinale ,  un  courant  de  8  à  10^.  Ce  point  établi,  quelle  disposi- 
tion faut-il  supposer  aux  parties  constitutives,  c'est-à-dire  aux 
molécules  organiques  du  faisceau  élémentaire  pour  expliquer 
les  effets  observés?  Pour  en  avoir  une  idée, M.  Dubois-Reymond 
estime  qu'on  peut  se  faire  une  image  grossière  il  est  vrai,  mais 
cependant  assez  ressemblante  du  faisceau  élémentaire,  eo  l'as- 
similant à  un  cylindre  de  cuivre  recouvert  sur  sa  surface  courbe 
d'une  couche  de  zinc,  ses  deux  bases  restant  de  cuivre  pur.  Ce 
cylindre,  plongé  dans  une  solution  conductrice,  donnera  nais- 


24      RAPP0BT8  DK  L*ÉLECTRl€ITÉ  AVEC  LIS  PHÉNOMÈNES  NATURELS. 

sance  à  une  quantité  de  courants  qui  partiront  des  différents 
points  de  la  surface  de  zinc  pour  aboutir  à  ceux  des  deux  bases 
de  cuivre;  maintenant ,  en  établissant  une  communication  au 
moyen  d*un  corps  conducteur  entre  un  point  de  la  surface  lon- 
gitudinale de  zinc  et  un  point  de  la  surface'transversale  de  cui- 
vre,  on  aura  un  courant  dérivé  tout  à  fait  analogue  à  ceux 
qu'on  obtient  en  faisant  communiquer  la  section  longitudinale 
et  la  section  transversale  d*un  muscle.  On  peut  même  expli- 
quer comment  on  obtient  un  courant  en  touchant  deux  points 
non  symétriques  de  la  même  section;  car  il  est  facile  de  voir 
que,  même  avec  le  cylindre  métallique  dont  il  vient  d*étre 
question,  les  courants  qui  circulent  des  différents  points  de  la 
surface  de  zinc  à  ceux  des  surfaces  de  cuivre  des  bases,  ne  sont 
pas  tous  égaux,  et  qu'on  peut  déterminer  les  courbes  iso-élec- 
triques ou  d'égale  tension  électrique.  Dès  lors,  avec  le  cylindre 
comme  avec  le  muscle,  on  pourra  obtenir  des  signes  de  cou- 
rant beaucoup  plus  faibles  il  est  vrai  que  dans  le  cas  fondamen- 
tal, en  touchant  des  points  de  la  même  surface  qui  ne  corres- 
pondent pas  aux  points  d'une  courbe  iso-électrique. 

Chaque  fragment  isolé,  soit  chaque  fibre  élémentaire  d'un 
muscle,  peut  donc  être  assimilé  au  cylindre  dont  nous  venons 
de  parler,  et  les  courants  qu'il  nous  fournit  ne  sont,  comme 
ceux  du  cylindre,  que  des  courants  dérivés,  par  conséquent 
beaucoup  plus  faibles  que  les  courants  qui  circulent  réellement 
à  travers  la  matière  conductrice  dont  il  est  composé.  Pour 
expliquer  maintenant  cet  état  électrique,  il  faut  admettre  que 
chaque  molécule  organique  dont  se  compose  le  faisceau  mus- 
culaire est  électrique  naturellement,  et  qu'elle  possède  les 
deux  électricités  à  l'état  libre.  M.  Dubois-Reymond  estime  que 
ces  molécules  dont  la  forme  peut  être  quelconque,  mais  qu*il 
suppose  être  sphériques,  ont  chacune  une  zone  équatoriale  po- 
sitive et  deux  zones  polaires  négatives;  il  suppose  de  plus 
qu'elles  sont  disposées  de  façon  que  les  diamètres  qui  passent 
par  les  pôles  négatifs  de  chacune  sont  parallèles  entre  eux  et  à 
l'axe  du  faisceau  musculaire  ;  il  nomme  ces  molécules  péri- 
polaires.  Nous  sommes  disposés  à  croire,  tout  en  adoptant 
Tanalogie  au  point  de  vue  électrique  du  faisceau  musculaire 
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aTec  le  cylindre  de  cuivre  recouvert  de  zinc  dans  sa  surface 
courbe,  qu'on  peut  très-bien  Teipliquer  en  admettant  que  les 
molécules  organiques  n*ont  que  deux  pôles  électriques,  Vun 
positif,  Tautre  négatif,  hypothèse  que  nous  avons  déjà  énoncée 
pour  les  molécules  inorganiques;  mais  seulement  nous  sommes 
éooduits  à  supposer,  conune  M.  Dubois-Reymond,  au  reste,  est 
obligé  de  le  faire  pour  expliquer  les  phénomènes  électriques  du 
muscle,  que,  par  Teffet  de  la  vie,  ces  molécules  affectent  une 
disposition  particulière.  Elles  ne  se  disposent  point,  en  effet, 
comme  dans  une  substance  inorganique  abandonnée  à  elle- 
même,  de  manière  qu*il  s'établisse  un  équilibre  électrique  par 
l'effet  de  la  neutralisation  mutuelle  de  toutes  les  électricités  mo- 
léculaires, mais  de  façon  que  dans  chaque  tranche  transversale 
du  faisceau  musculaire  les  pôles  positifs  des  molécules  soient 
tournés  en  dehors  et  les  pôles  négatifs  en  dedans.  Les  électri- 
cités positive  et  négative  des  molécules  de  chaque  tranche,  qui 
rayonnent  du  centre  à  la  circonférence,  se  neutralisent,  sauf  la 
positive  de  celles  qui  sont  à  la  circonférence  et  la  négative  de 
celles  qui  sont  au  centre.  Mais  ces  deux  électricités  libres  se 
réunissent  par  la  surface  extérieure  du  muscle  en  formant  des 
courants  parfaitement  semblables  à  ceux  qui  s'établissent  sur 
la  surface  humide  qui  recouvre  le  cylindre  cuivre-zinc,  et  dont 
Doas  ne  percevons  non  plus  qu'une  portion  dérivée  dans  les 
expériences  où  nous  faisons  communiquer  entre  elles  les  sec- 
tions transversale  et  longitudinale  d'un  muscle,  ou  deux  points 
non  symétriques  de  la  même  section  ^  Telle  serait  donc  la 
dispoâtion  des  molécules  dans  chaque  faisceau  musculaire  élé- 
loentairOy  d'où  résulterait  naturellement  un  état  électrique 


*  La  diqKMiUon  que  ooos  supposoDs  être  imprimée  par  reflet  da  principe  Tital 
ûx  molécnlet  qui  conatitoeot  la  tibre  moseuiaire,  noua  paraîtrait  se  concilier 
4*vie  manière  remarquable  avec  la  supposition  qoe  nous  avons  fisite  (t.  I,  p.  &70), 
Vw  rétat  électrique  polaire  est  dû  à  un  mouvement  de  rotation  primitif  qae 
M>ède  chaque  atome  de  la  matière  autour  d'un  axe  dont  les  deux  pôles  sont, 
l'on  le  positif,  l'autre  le  négatif.  On  comprendrait  en  eflet  que  le  principe  vital 
Hindt  en  obligeant  les  molécules  qui  constituent  une  fibre,  à  se  disposer  de  fa- 
V^  que  leur  mouvement  de  rotation  s*accomp1isse  pour  toutes  dans  le  même 
•titt  aatour  de  Taxe  du  faisceau. 
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négatif  à  tous  les  points  des  deux  bases  ou  extrémités  du  fais- 
ceau musculaire  complet,  et  un  état  positif  à  tous  les  points  de 
la  surface  longitudinale.  L*état  électrique  des  sections  artifi- 
cielles, soit  transversales,  soit  longitudinales,  serait  évidem- 
ment aussi  la  conséquence  de  la  même  distribution  des  parti- 
cules. Nous  verrons  dans  Tinstant  que  Thypothèse  que  nous 
venons  d'énoncer  sur  le  mode  d'arrangement  des  molécules 
organiques  dans  la  fibre  musculaire,  trouve  une  confirmation 
remarquable  dans  les  phénomènes  qui  résultent  de  Taction  des 
diverses  causes  qui  modifient  le  courant  musculaire. 

Ainsi  donc,  quelle  que  soit  la  manière  dont  on  envisage  la 
disposition  et  le  rôle  des  molécules  organiques  dans  la  fibre 
musculaire,  on  peut  conclure  d'une  manière  presque  certaine 
de  l'étude  que  nous  avons  faite,  que  l'état  électrique  des 
muscles  est  celui  d'un  circuit  fermé,  et  que  le  courant  qu'on 
perçoit*  soit  par  le  galvanomètre,  soit  par  la  grenouille  gal- 
vanoscopique ,  n'est  qu'un  courant  dérivé  dont  l'intensité 
est  bien  plus  faible  que  celle  du  courant  musculaire  prin- 
cipal. 

Du  reste,  l'analogie  que  nous  avons  établie  entre  le  muscle 
et  une  chaîne  électrique  trouve  une  confirmation  dans  le  fait 
observé  par  M.  Dubois-Reymond,  que  la  force  électromotrice 
des  muscles  s'accroît  avec  leur  largeur  et  leur  épaisseur.  Il  n'a 
pas  trouvé  que  l'extension  ou  la  compression  d'un  muscle 
exerçassent  une  influence  bien  sensible  sur  le  courant  muscu- 
laire»  et  il  attribue  la  petite  diminution  qu'il  a  quelquefois 
observée  comme  étant  exercée  par  ces  actions  surl'intenaté  de 
ce  courant,  à  l'altération  qu'elles  font  éprouver  à  la  force  vitale 
du  muscle. 

C'est  un  point,  en  effet,  très-important  à  signaler  que  le 
décroissement  qu'éprouve  le  courant  musculaire»  à  partir  de  la 
mort  de  l'animal  ou  du  moment  où  le  muscle  a  été  détaché  de 
son  corps.  M.  Matteucci  avait  observé  que  ce  décroissement  est 
d'autant  plus  rapide  que  l'animal  occupe  un  rang  plus  élevé 
dans  l'échelle  des  êtres;  M.  Dubois-Reymond  attribue  cette  dif- 
férence à  ce  que  les  animaux  à  sang  chaud,  les  mammifères  et 
les  oiseaux,   perdent  leur  irritabilité  musculaîjre  (qE«ài.lik 
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mort,  beaucoup  plus  vite  que  les  poissons  et  les  reptiles.  Or, 
suifant  lai,  la  diminution  dans  Tiotensité  du  courant  muscu- 
laire aprèa  la  mort  est  proportionnelle  au  degré  d'excitabilité 
du  muscle;  et  la  force  électromotrice,  aussi  bien  que  cette 
excitabilité,  ont  pour  terme  la  rigueur  cadaTérique,  qui  pro- 
vient» ainsi  que  Brooke  Ta  démontré,  de  la  coagulation  de  la 
fibrine  contenue  dans  les  muscles  en  dehors  des  vaisseaux  san- 
guins. Il  résulte  donc  de  là  que  le  phénomène  du  courant  mus*- 
culaire  doit  être  considéré  comme  un  phénomène  qui  ne  peut 
avoir  lieu  que  dans  un  tissu  organique  vivant,  et  qui,  une  fois 
qu*il  a  disparu  par  la  rigidité  cadavérique,  ne  peut  se  repro- 
duire, lors  même  que  cette  rigidité  a  cessé,  et  que  par  consé- 
quent Tétat  de  décomposition  a  commencé  :  preuve  de  plus 
que  la  force  électromotrice  musculaire  est  bien  dépendante  de 
la  disposition  que  la  force  vitale  imprime  aux  molécules  orga- 
niques dans  la  structure  du  muscle,  disposition  qui  dure  encore 
quelque  temps  après  la  mort  de  Tanimal  autant  que  Tirritabi- 
lité,  mais  qui  disparaît  dès  que,  la  décomposition  commen- 
çant, les  particules  n'obéissent  plus  qu'aux  forces  qui  régissent 
la  matière  inorganique. 

Mais  de  toutes  les  causes  qui  peuvent  exercer  de  Tinfluence 
sur  le  courant  musculaire,  la  plus  importante  sans  contredit  est 
la  contraction  du  muscle  lui-même,  contraction  qu'on  déter- 
mine par  l'irritation  nerveuse,  c'est-à-dire  en  imprimant  à  un 
nerf  moteur  par  des  moyens  physiques,  mécaniques  ou  chi- 
miques, cet  état  particulier  qui  se  traduit  par  la  contraction  du 
muscle.  De  tous  ces  moyens  le  plus  efficace  est  la  transmission 
d'un  courant  électrique  à  travers  le  nerf,  transmission  qui 
peut  même  produire  le  tétanos,  c'est*à-dire  une  contraction 
continue,  en  ayant  lieu  elle-même  par  une  suite  d'oscillations 
00  d'intervalles  successife  très-rapprochés  les  uns  des  autres  ; 
e'est  ce  que  nous  avons  déjà  vu  dans  la  quatrième  partie  de  ce 
Traité'.  Mais  l'emploi  d'un  courant  électrique  pour  déterminer 
la  contraction  musculaire  exige  bien  des  précautions,  quand  on 
îeut  étudier  l'influence  de  cette  contraction  sur  le  courant  mus- 
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culaire  lui-même,  car  il  faut  éviter  avec  grand  soin  Vinfluence 
exercée  directement  sur  ce  courant  par  l'électricité  employée 
seulement  comme  moyen  d*aYoir  la  contraction.  C'est  sous  ce 
rapport  que  la  méthode  dont  s'est  servi  M.  Dubois-Reymond 
nous  parait  éminemment  propre  à  donner  des  résultats  à  l'abri 
de  toute  objection. 

On  place  un  muscle  gastrocnémien  de  la  grenouille  (fig.  339) 
sur  les  coussinets  ordinaires  de  façon  que  son  nerf  vienne  repo- 


i 


Fig.  339« 

ser  sur  deux  petites  lames  de  platine  qu'elles  réunissent  comme 
un  pont  et  qui,  recourbées  à  angle  droit,  sont  soudées  par  une 
de  leurs  extrémités  chacune  à  une  tige  de  laiton  ;  ces  tiges  tra- 
versent à  frottement  juste  une  pièce  d'ivoire  qui  sert  à  les  isoler 
et  à  les  fixer  en  même  temps,  et  elles  sont  susceptibles  d'être 
mises  en  mouvement,  de  façon  qu'on  puisse  disposer  les  lames 
suivant  les  besoins  de  l'expérience  et  en  particulier  comme  elles 
sont  disposées  dans  la  figure.  Des  fils  conducteurs  communi- 
quant avec  les  tiges  permettent  de  mettre  la  portion  du  nerf 
comprime  entre  les  deux  lames  de  platiûe  dans  le  circuit  d'un 
courant  électrique  d'une  nature  quelconque.  Une  petite  ^aiffl 
de  verre  sur  laquelle  reposent  les  lames  de  platiae  i      *     ^  -'  ■ 
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nir  tout  contact  possible  entre  les  lames  et  le  muscle  gastroc- 
némien. 

Le  courant  dont  M.  Dubois-Reymond  fit  usage  dans  les  expé- 
rieDces  dont  il  s'agit  était  un  courant  d'induction  produit  dans 
00  des  fils  d'une  bobine  en  faisant  passer  par  intermittence 
dans  l'autre  fil  le  courant  d'un  couple  de  Grove  très-faiblement 
chargé.  Le  passage  de  ces  courants  induits  à  travers  la  portion 
du  nerf  comprise  entre  les  deux  lames  de  platine  détermine  dans 
le  muscle  une  contraction  tétanique  qui  est  accompagnée  d'un 
changement  subit  dans  la  direction  du  courant  musculaire, 
puis  d'une  oscillation  de  l'aiguille  qui  ne  peut  se  fixer  à  une 
position  d'équilibre  tant  que  dure  l'état  tétanique.  Cet  effet  ne 
tient  nuUement  à  une  dérivation  du  courant  transmis  à  travers 
le  nerf,  qui  vient  affecter  le  galvanomètre;  car,  outre  qu'il  est 
impossible  de  comprendre  cette  dérivation  dans  la  disposition 
de  l'expérience,  il  est  facile  de  s'assurer  qu'on  n'obtient  point  le 
même  effet  en  remplaçant  le  nerf  par  un  fil  ou  une  bande  de 
papier  humectés,  plus  conducteurs  que  lui  et  qui,  conununi- 
quant  avec  l'une  des  extrémités  du  muscle,  sont  placés  de  la 
même  manière,  c'est-à-dire  comme  un  pont  entre  les  deux 
lames  de  platine.  Du  reste,  le  phénomène  qu'on  observe  quand 
on  excite  le  nerf  par  le  courant  électrique  se  manifeste  égale- 
ment, mais  seulement  d'une  manière  un  peu  moins  prononcée 
quand  on  détermine  le  tétanos,  soit  en  irritant  le  nerf  par  l'ac- 
tion chimique  ou  mécanique  ou  par  la  chaleur,  soit  en  empoi- 
soonant  une  grenouille  par  la  strychnine. 

L'effet  que  nous  venons  de  signaler  ne  tient  point,  comme  on 
pourrait  le  croire,  à  la  production  par  la  contraction  tétanique, 
d'un  courant  contraire  au  courant  musculaire  naturel,  mais 
simplement  à  un  affaiblissement  qui  en  résulte  dans  ce  con- 
fit, afiiaiblissement  qui  permet  au  courant  provenant  des 
polarités  secondaires  de  se  manifester.  Pour  le  prouver  il  n'y  a 
qu'à  oe  pas  fermer  le  circuit  du  galvanomètre  qui  accuse  la 
prtseoce  du  courant  musculaire  avant  que  le  muscle  ait  été 
^'taisé,  ce  qui  fait  qu'on  évite  la  production  des  polarités 
\;  mais  si  on  ferme  ce  circuit  pendant  que  la  con- 
a  lieu ,  alors  on  obtient  un  courant  dirigé 
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dans  le  sens  du  courant  musculaire,  mais  seulement  beaucoup 
plus  faible  que  lorsque  le  muscle  n*est  pas  tétanisé.  Cet  aflai- 
blissement  ne  provient ,  ainsi  que  Dubois-Reymond  s^en  est 
assuré  par  des  expériences  directes,  ni  d*une  augmentation 
dans  la  résistance  à  la  conductibilité,  ni  d*un  dé&ut  de  contact 
avec  les  coussinets,  qui  résulterait  pour  le  muscle  de  son  état  de 
tétanisation. 

On  peut,  au  lieu  d^employerle  galvanomètre  multiplicalour, 
se  servir,  pour  apprécier  Tinfluence  de  la  contraction  sur  le 
courant  musculaire,  de  la  grenouille  galvanoscopique.  Il  est 
facile  même  de  faire  usage  des  deux  espèces  de  gidvanomètres 
en  même  temps,  en  disposant  Texpérience  comme  Tindique  la 
figure  340  dans  laquelle  U  représente  la  roue  destinée  à  rendre 
discontinu  le  courant  primaire  J  produit  par  le  couple  ZPpen- 


Fig.  340. 

dant  que  le  courant  induit  vient  passer  à  travers  le  nerf  du 
muscle  gastrocnémien  G,  dont  le  courant  est  transmis  à  travefs 
une  portion  du  nerf  d*une  grenouille  galvanoscopique  G,»  et  à 
travers  le  galvanomètre  M.  Mais  si  on  veut  m  pa^er  du  gai  va-; 


y 
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ûCfmètre,  on  peut  appliquer  directement  sur  le  muscle  gastroc- 
nénûen  G  le  nerf  de  la  grenouille  gaWanoscopique  G^;  ce  der- 
nier mode  d'opérer  a  été  indiqué  pour  la  première  fois  par 
IL  Mattencci  dans  la  production  du  phénomène  désigné  sous  le 
nom  de  ecntraction  induite.  Dans  le  premier  mode  on  voit  ft  la 
fois  la  cuisse  de  la  grenouille  galvanoscopique  se  contracter  téta- 
niquement  pendant  tout  la  temps  que  le  muscle  gastrocnémien 
est  lui-même  tétanisé,  et  le  galvanomètre  marcher  comme  dans 
l'expérience  précédente»  mais  avec  moins  de  force,  parce  que 
rinterpœition  du  nerf  diminue  la  conductibilité  du  circuit. 
Mais  il  fiant,  pour  que  cette  contraction  de  la  grenouille  galva- 
noscopique ait  lieu,  que  le  muscle  gastrocnémien  soit  disposé 
sur  les  coussinets  de  manière  à  donner  naissance  au  courant 
musculaire  ordinaire,  c'est-à-dire  de  façon  à  ne  pas  reposer  sur 
eux  par  des  points  symétriquement  situés  des  sections  longitu^ 
dinale  ou  transversale;  car  dans  le  cas  où  ce  muscle  reposerait 
par  des  points  symétriques  et  où  par  conséquent  il  n'y  aurait 
pas  de  courant,  sa  tétanisation  ne  déterminerait  point  de  con- 
traction dans  celui  qui  sert  de  galvanomètre. 

Nous  avons  dit  que  le  mode  d'opérer,  qui  consiste  à  placer  le 
nerf  de  la  grenouille  galvanoscopique  en  contact  avec  le  mus- 
oie  gastrooiémien,  avait  été  découvert  par  M.  Matteucci;  voici 
comment  il  y  avait  été  conduit  par  la  production  du  phéno- 
mtoe  décrit  par  lui  sous  le  nom  de  contraction  induite.  Le 
savant  physicien  italien,  après  avoir  préparé  une  grenouille  à 
la  manière  ordinaire,  posait  sur  les  cuisses  de  cette  grenouille, 
de  façon  à  les  unir  comme  par  un  pont,  le  filament  nerveux  de 
la  glrenouille  galvanoscopique,  en  ayant  soin  que  ce  filament 
ne  fût  pas  tendu  ;  puis,  faisant  passer  un  courant  voUalque 
dans  les  nerfs  lombaires  4^  la  première  grenouille,  il  opérait 
une  forte  contraction  dans  les  muscles  de  ses  cuisses,  mais  en 
même  temps  il  voyait  se  contracter  la  jambe  galvanoscopique, 
dont  le  nerf  seulement  était  en  contact  avec  les  cuisses  de  la 
grenouille  en  contraction.  Cette  expérience,  répétée  en  posant 
le  Qerf  de  la  grenouille  galvanoscopique  sur  le  muscle  de  la 
kà*an  lapin  qu'on  faisait  également  contracter  au  moyen 
r  %\à  traversait  son  nerf,  avait  été  variée  de  mille 
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manières  par  son  auteur.  Ainsi  il  s  était  assuré  qu'en  initant 
les  nerfs  lombaires  de  la  grenouille  au  moyen  d'une  pince  ou 
d'un  corps  quelconque,  on  obtenait,  pourvu  que  la  contracticm 
fût  assez  forte>  la  contraction  induite  dans  la  grenouille  galya- 
noscopique.  Mais  on  ne  la  déterminait  point  en  produisant  tous 
les  mouvements  possibles  sur  la  surface  des  muscles  sur  les- 
quels le  nerf  était  posé,  si  ces  mouvements  n'étaient  pas  dès 
contractions. 

Il  avait  encore  remarqué  qu'en  interposant  entre  le  nerf  gai* 
vanoscopique  et  la  surface  musculaire  en  contraction  une  lame 
d'or  ou  une  lame  même  très-mince  d'un  corps  isolant,  on 
n'obtenait  plus  aucun  effet,  ce  qui  avait  fait  soupçonner  à 
M.  Becquerel  que  la  contraction  induite  était  due  à  une  dé- 
charge électrique  émanée  de  cette  surface  et  traversant  le  nerf; 
idée  que  semblait  confirmer  le  fait  que,  lorsque  le  nerf  n'est 
séparé  du  muscle  que  par  ime  bande  de  papier  humide,  on 
obtient  la  contraction  induite  comme  lorsqu'il  est  immédiate- 
ment en  contact.  Tous  ces  effets  s'expliquent  très-bien  par  des 
courants  dérivés  qui  ne  traversent  pas  le  nerf  quand  les  parties 
des  muscles  sur  lesquelles  ils  circulent  sont  isolées  de  lui  ou 
réunies  par  un  très-bon  conducteur  tel  qu'une  lame  d'or. 
Toutefois  M.  Matteucci,  ayant  cru  apercevoir  que  l'interposition 
de  masses  liquides,  même  en  apparence  les  plus  isolantes,  telles 
que  l'essence  de  térébenthine*,  n'arrêtait  pas  comme  une  lame 
d'or  ou  de  mica  la  production  du  phénomène,  n'avait  pas  cru 
devoir  se  prononcer  encore  sur  sa  nature  d'une  manière  défini- 
tive. Il  s'était  borné  à  constater,  en  opérant  sur  d'autres  ani- 
maux encore  que  la  grenouille,  tels  que  des  chiens  et  des 


*  t1  est  probable  que  les  couches  liquides  dont  se  servait  M.  Matteucci  n'étaient 
pas  aussi  Isolantes  qu'il  le  croyait,  parce  que  le  liquide  dont  elles  étaient  formées 
se  mélangeaient  pins  on  moins  avec  le  liquide  animal  dont  le  muscle  est  toujours 
recouvert  ;  autrement  comment  s'expliquer  que  des  lames  exeessivement  rainées 
de  mica,  de  sulfate  de  chaux,  de  papier  coUé,  de  feuilles  de  végétaux  arrétflift 
Taction,  tandis  qu'elle  n'est  pas  arrêtée  par  une  couche  dliuile  ou  d'un  aok» 
corps  liquide  isolant?  Cette  difTérence  entre  l'effet  de  la  couche  solide  et  eetalil 
la  couche  liquide  ne  peut  provenir  que  de  la  cause  que  nous  afoo»  \ 
au  reste»  c'est  ce  que  M.  Dubois-Reymond  a  démontré  par  dee  i 
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lapÎDS  y  ce  fait  important ,  que  le  phénomène  de  ]a  contrac- 
tion induite  appartient  uniquement  au  muscle  en  contrac- 
tion, et  ne  provient  nullement  de  l'action  du  nerf  qu'on 
eidte  pour  opérer  cette  contraction.  U  est  yrai  que  plus  tard, 
et  après  avoir  eu  connaissance  des  recherches  de  M.  Dubois- 
Reymond ,  le  savant  physicien  italien  avait  adopté  d*une  ma- 
nière positive  y  en  l'appuyant  de  quelques  observations  nou- 
^elleSy  l'idée  qu'il  n'avait  avancée  qu'avec  quelque  réserve, 
que  la  contraction  induite  pourrait  bien  tenir  à  une  dé- 
charge électrique  un  peu  analogue  à  celle  d'une  bouteille  de 
Leyde,  s'opérant  d'une  partie  à  l'autre  d'un  muscle  en  con- 
traction, et  de  même  nature  que  celle  qui  a  lieu  dans  les  pois- 
sons électriques. 

M.  Dubois-Reymond  nous  parait  avoir  très-bien  démontré  que 
la  contraction  induite,  qu'il  appelle  secondairey  n'est  que  l'une 
des  formes  sous  lesquelles  se  manifeste  la  variation  d'intensité 
qu'éprouve  le  courant  musculaire  sous  Tinfluence  de  la  con- 
traction, n  a  même  réussi,  ainsi  que  M.  Matteucci  l'a  fait  égale- 
ment, à  exciter  dans  une  troisième  grenouille  préparée,  une 
contraction  identique  à  celle  que  la  première  déternûne  dans 
la  seconde,  en  disposant  la  troisième  par  rapport  à  la  seconde, 
comme  la  seconde  l'est  par  rapport  à  la  première.  M.  Matteucci  a 
poussé  l'expérience  jusqu'aux  contractions  du  quatrième  ordre, 
et  M.  Dubois-Reymond  jusqu'à  celles  du  cinquième.  Le  point 
essentiel  auquel  ses  recherches  précédentes  avaient  appris  à 
M.  Dubois-Reymond  à  avoir  égard,  c'est  de  placer  toujours  les 
deux  points  du  nerf  de  la  grenouille  qui  doit  éprouver  la  con- 
traction musculaire,  sur  des  points  aussi  dissymétriques  que 
possible  du  muscle  en  contraction;  on  n'obtient  aucun  effet 
quand  on  fait  communiquer  le  nerf  avec  deux  points  symétri- 
quement situés. 

L'emploi  de  la  grenouille  galvanoscopique  a  sur  celui  du 
galvanomètre,  dans  cet  ordre  de  phénomènes,  l'avantage  de  faire 
oûeox  connaître  ce  qui  se  passe  dans  l'action  électromotrice 
da  iBuscle  tétanisé.  Le  mode  de  contraction  qu'éprouve  la  gre- 
nue peimet  d'observer  que  la  contraction 
,  fttoîque  permanente  en  apparence,  ne 
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Test  pas  en  réalité,  mais  qu'elle  consiste  en  une  succession  très- 
rapide  de  contractions  simples  correspondantes  chacune  à  une 
diminution  et  à  une  augmentation  successives  du  courant  mus* 
culaire  ;  tandis  que  Taiguille  du  galvanomètre  qui,  à  cause  de 
son  inertie,  ne  peut  suivre  toutes  ces  variations,  indique  seule* 
ment  une  diminution  permanente  de  ce  courant;  diminutioo 
qui  peut  même,  lorsque  les  variations  sont  très-grandes,  se 
changer  en  un  courant  dirigé  en  sens  contraire  à  cause  des 
polarités  secondaires. 

On  peut  se  représenter  les  oscillations  qu'éprouve  un  coq- 
rant  dans  un  muscle  tétanisé,  par  une  courbe  dont  les  absctsses 
étant  proportionnelles  au  temps,  sont  eicessivement  petites  par 
rapport  aux  ordonnées  qui  sont  proportionnelles  i  la  force  da 
courant;  d'où  résulte  qu'elle  a  la  forme  d'un  peigne  dont  les 
dents  sont  tournées  du  c6té  de  Taxe  des  abscisses  sans  le  toudier; 
les  hauteurs  de  ces  dents  représentent  elle»*mômes  les  diié- 
rences  de  longueur  des  ordonnées,  soit  les  di£fêrences  d'inten- 
sité qu'éprouve  le  courant  musculaire  entre  l'instant  de  la 
contraction  et  celui  qui  lui  succède  immédiatement.  La  modifi- 
cation qu'éprouve  la  loi  du  courant  musculaire  par  l'effet  de  la 
contraction  consiste  donc  simplement  en  ce  qu'au  moment  de 
cet  acte,  toutes  les  ordonnées  de  la  courbe  des  intensités  do 
courant  musculaire  subissent  une  réduction  de  leur  grandeur 
proportionnelle  à  leur  grandeur  relative.  En  d'autres  termes, 
la  grandeur  de  l'action  n^ative  qui  accompagne  le  tétanos  est 
proportionnelle  à  l'intensité  primitive  du  courant  musculaire, 
de  sorte  que  l'action  électromotrice  négative  de  k  contraeikiB 
s'observe  d'autant  plus  facilement  que  l'intensité  primitive  du 
courant  musculaire  est  plus  considérable.  Aussi,  si  cette  inten- 
sité est  nulle  comme  lorsqu'on  applique  les  extrémités  du  gal-> 
vanomètre  à  la  coupe  longitudinale  du  muscle  et  à  égale  dis- 
tance du  milieu,  l'aiguille  du  galvanomètre  ne  bouge  pas, 
même  dans  le  té(anos  le  plus  actif.  Cette  loi  est  très-importante, 
et  on  voit  que  pour  la  découvrir,  il  ne  suffisait  pas  de  faire 
subir  au  muscle  une  contraction  unique,  mais  qu'il  fallait  le 
faire  entrer  en  tétanos,  afin  de  prolonger  sur  l'aiguille  TactioD 
électromotrice  quelconque  positive  ou  négative  qu'on  devait 
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soupçooner  émaoer  du  muscle  à  rinstaol  de  sa  contraction. 

Uo  fait  bien  remarquable,  c*est  que  le  tétanos  secondaire, 
c'est-à-dire  les  contractions  de  la  grenouille  galvaoosoopique, 
el  par  conséquent  les  variations  d'intensité  qu'elles  accusent 
dus  le  courant  musculaire  du  muscle  tétanisé  directement, 
peuTeot  être  produites  en  détermioadt  l'irritation  nerveuse  par 
rintoxication  au  moyen  de  la  strychnine  aussi  bien  que  par  le 
courant  électrique  discontinu*  Cependant  il  semblerait  dans  ce 
cas  que  ]a  source  d'irritation  directe  n*étant  pas  intermittente 
oomme  lorsque  cette  source  est  le  courant  discontinu,  on  ne 
devrait  pas  obtenir  cette  succession  rapide  de  contractions  qui^ 
comme  nous  l'avons  vu,  caractérisent  le  tétanos.  Toutefois  le 
phénomène  demeure  le  même  dans  les  deux  cas^  et  parait  avoir 
de  Tanalogie  avec  les  observations  faites  par  quelques  physi* 
ciens  sur  la  nature  intermittente  des  contractions  tétaniques 
volontaires  de  leurs  muscles. 

Parmi  les  autres  influences  qui  peuvent  être  exercées  sur  le 
courant  musculaire,  nous  indiquerons  encoi'e  oelks  du  froid  et 
des  divers  milieux,  qu'a  étudiées  M.  Matteooci*  Quant  au  froid,  il 
a  remarqué  qu'une  grenouille  pr^rée  ne  dcmoait  plus  de  coih 
tractions  propres,  ni  de  déviations  au  galvanomètre,  quand  elle 
avait  été  entourée  de  glace  pendant  quelques  minutes,  mais 
qu'elle  commençait  à  en  redonner  quand,  iq>rès  l'avoir  retirée 
de  la  glace,  on  la  mettait  pendant  quelques  instants  dans  de 
Teau  de  15*  à  20^.  En  ce  qui  concerne  l'influence  des  milieux, 
il  a  trouvé,  en  opérant  sur  des  piles  faites  avec  lee  cuisses  de  gre* 
nouilles,  que,  sauf  l'hydrogène  sulfuré  et  le  gax  nitreux,  la  plu-* 
part  des  autres  gas  n'influent  en  rien  sur  l'intensité  et  la  durée 
du  courant  musculaire.  A  la  suite  de  recherches  plus  récentes,  le 
savant  phyôcien  italien  a  constaté  un  fait  qui  avait  été  déjà  si- 
gnalé par  deux  autres  physiologistes,  savoir,  que  les  muselés  de 
grenouilles  récemment  préparées  donnent  lieu  à  une  abeorption 
d'oxygène  et  à  une  exhalation  d'acide  carbonique,  et  quelquefois 
même  à  une  exhalation  d'azote.  Mais  ce  que  M.  Matteueei  a  re- 
cqdhq  le  premier,  c'est  que  pendant  la  owttaction  musculaire 
l'abeorptioûde  Foixygène  et  l'exhalation  do  l'acide  carbonique 
augmentât  d'une  quantité  supérieure  au  double  de  TabsorptioD 
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Ci  de  rexhalation  observées  dans  les  mêmes  condiiioDS  pour  les 
muscles  en  repos.  Il  est  également  conduit  à  conclure  de  ses  re- 
cherches, qu'en  même  temps  que  la  respiration  devient  plus 
activeaumomentde  la  contraction  musculaire,  ily  a  dégagement 
de  chaleur  et  d'électricité  dans  les  muscles;  ce  qui  le  confirme 
dans  son  opinion  que  ces  dégagements  sont,  Tun  comme  Tautre, 
liés  avec  les  phénomènes  électriques  de  la  respiration  muscu- 
laire, et  par  conséquent  ont  une  cause  inhérente  à  la  fibre  mus- 
culaire à  Télat  de  vie.  Allant  plus  loin,  il  essaye,  en  calculant 
la  quaat^é  de  travail  mécanique  dû  à  Texcès  d'oxygène  con- 
sommé par  les  muscles  en  contraction,  de  la  comparer  à  celle 
du  travail  musculaire  effectif  trouvé  par  Texpérience,  et  il 
trouve  pour  dix  muscles  gastrocnéniens  de  la  grenouille,  0,298 
kilogramètres  pour  le  travail  calculé,  et  0,262  pour  le  travail 
effectif.  Ce  rapprochement  entre  la  machine  animale  et  la  ma- 
chine à  vapeur,  qui  a  pour  base  la  théorie  récente  de  Téquiva- 
lent  mécanique  de  la  chaleur,  nous  paraît  un  peu  forcé  en  ce 
qu*il  existe  dans  Tune  des  machines  et  non  dans  l'autre  uo 
principe,  savoir  le  principe  vital,  dont  l'influence  doit  rendre 
toute  comparaison  bien  difficile.  Ajoutons  que  M.  Matteucci 
estime  que  ces  expMences  prouvent  d'une  manière  positive  que 
l'action  chimique  de  la  respiration  musculaire  pendant  la  con- 
traction engendre  la  force  développée  dans  les  muscles,  et  que 
probablement  cette  action  chimique  se  transforme  d'abord  eo 
électricité  pour  produire  la  contraction.  Du  reste,  il  admet  que 
dans  les  machines  animales,  comme  dans  celles  qui  sont  régies 
par  la  chaleur  ou  par  l'électricité,  la  production  de  la  force  est 
soumise  aux  mêmes  lois.  Nous  reviendrons  sur  ce  point  quand 
nous  nous  occuperons  de  la  force  nerveuse. 

Dans  tout  ce  qui  précède,  nous  avons  étudié  l'électricité  mus« 
culaire  et  les  causes  qui  la  modifient  sur  des  muscles  détachés 
ou  appartenant  à  des  animaux  récemment  tués  ou  du  moins 
mutilés.  M.  Matteucci  avait  déjà  fait  quelques  essais  pour  con- 
stater chez  des  grenouilles  vivantes  les  phénomènes  qu'il  avait 
observés  chez  les  grenouilles  privées  de  la  vie;  mais  l'animal 
n'était  pas  intact;  il  était  toujours  blessé  en  quelques  points. 
On  doit  à  M.  Dubois-Reymond  d'avoir  réussi  à  constater  les  phé- 


ÉLECTRICITÉ  DANS  LES  ACTIONS  PHYSIOLOGIQUES.  37 

Domènes  de  rélectrieité  musculaire  dans  des  animaux  vivants 
et  en  particulier  chez  Thomme. 

Le  courant  musculaire  de  la  grenouille  est  facile  à  observer 
sar  ranimai  vivant,  mais  écorché;  en  effet  si  on  laisse  la 
peau  sur  ses  muscles  on  trouve  des  résultats  anormaux  qui  tien- 
nent soit  à  ce  que  la  peau  conduit  le  courant  musculaire,  soit 
à  ce  qu'elle  parait  posséder  une  force  électromotrice  propre; 
pour  que  le  courant  musculaire -se  montre  dans  toute  son  in- 
tensité, il  faut  que  Veau  salée  soit  en  contact  avec  la  surface 
naturelle  du  muscle.  Il  existe  même,  indépendamment  de  la 
peau,  sur  la  surface  de  tous  les  muscles  de  la  grenouille  une 
couche  superficielle  qui  agit  plus  ou  moins  énergiquement , 
suivant  chaque  muscle  en  particulier,  en  sens  contraire  de  la 
force  électromotrice  du  courant  musculaire,  et  que  par  cette 
raison  M.  Dubois-Reymond  a^^We  parélectranomique^  pour  in- 
diquer qu'elle  s'oppose  à  la  manifestation  des  lois  de  Télectricité 
musculaire.  Il  en  résulte  que  si  on  fait  communiquer  un  muscle 
au  galvanomètre  par  sa  coupe  transversale  et  sa  coupe  longitu- 
dinale naturelles,  le  courant  observé  est  quelquefois  inteùse, 
mais  le  plus  souvent  très-faible,  ou  même  d^  fiena  contraire  au 
sens  du  courant  musculaire  naturel.  L'abaissraient  de  tempé- 
rature, en  faisant  disparaître  le  courant  musculaire,  fait  domi- 
ner le  courant  inverse  dû  à  la  couche  parélectronomique.  Cet 
étatdu  muscle,  appelé  également  état  perélectronomique«  dispa- 
raît immédiatement,  et  le  courant  musculaire  normal  se  idani- 
feste  si  on  enlève  la  couche  parélectronomique,  si  on  la  mouille 
d*eau  salée  ou  si  on  la  détruit  par  le  contact  d'un  morceau  de 
porcelaine  fortement  chauffé.  Les  muscles  des  mammifères,  des 
oiseaux  et  des  poissons  présentent  la  même  propriété.  Pour  ob- 
sener  le  courant  musculaire  dans  l'animal  vivant,  il  faut  donc 
se  mettre  à  l'abri  de  cette  cause  d'erreur,  et  pour  cela  il  suffit 
dlinmecter  d'eau  salée  les  points  de  la  peau  de  la  grenouille, 
pv  exemple,  qui  doivent  être  mis  en  rapport  avec  le  galvano- 
mètre par  l'intermédiaire  des  coussinets  humides. 

La  manière  de  manifester  Texistence  du  courant  musculaire 
dans  Vhomme  est  plus  difficile.  Il  faut  d'abord  un  galvanomètre 
excessivement  sensible  (M.  Dubois-Reymond  en  employait  un 
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de  27)000  tours),  à  cause  de  la  grande  résistance  que  présente 
le  corps  humain^  résistance  dont  nous  avons  déjà  vu  une  valeur 
approximative  *,  mais  qui  diminue  beaucoup  lorsque  répiderme 
est  enlevé  dans  la  portion  du  corps  mise  en  communication 
avec  l'eau  salée  quiferme  le  circuit.  Ce  n*est  pas  tout;  M.  Dubois* 
Reymond  a  trouvé  encore  des  causes  d*erreur  à  éliminer  dans 
les  courants  qui  peuvent  provenir  de  Faction  de  la  peau  aoi 
points  de  contact,  de  Tinégalilé  de  température,  du  défaut  de 
mmuMàiïéiié  daas  rétablissement  du  contact  des  deux  points 
miB  dans  le  circuit,  enfin  de  la  tension  de  la  peau  variable  sui- 
vant ta  disposition  du  membre  touché,  état  tout  à  fait  indépen- 
dant de  la  eônirarUoo.  Ces  quatre  causes  agissent  aussi  bien 
quand  on  toucbe  d^ui  points  non  symétriques  pour  percevoir 
le  cowant  musculaire,  que  quand  on  touche  deux  points  symé- 
triyies  qui  ne  peuvent  point  donner  de  courant  musculaire. 
Enfin,  à  ces  quatre  causes  s'en  joint  une  qui  avait  été  signalée 
par  M.  Becquerel,  et  que  M.  Dubois*Reymond  a  trouvé  effective- 
ment être  très-?nepgique,  c'est  l'inégale  transpiration  des  points 
de  la  peau  mis  en  communication  avec  te  galvanomètre. 

Après  avQik*  fludysé  avec  soin  toutes  ces  sources  d'électricité 
afin  de  pouvoir  les  éliminer  ou  en  tenir  compte,  M.  Dubois- 
Raymond  a  trouvé  que  la  manière  la  plus  sûre  de  démontrer 
l'existence  du  courant  musculaire  chez  Thomme  vivant»  était 
non  de  le  percevoir  directement,  ce  qui  est  presque  impossible, 
mail  de  le  faire  manifester  par  l'influence  qu'exerce  sur  lui  la 
contraction  y  influence  que  nous  avons  étudiée  avec  soin  dans 
ce  paragraphe.  Voici  comment  il  faut  alors  opérer.  L'observa- 
teur  plonge  les  doigts  de  ses  deux  mains  dans  deux  vases  pleins 
tl  eau  salée  communiquant  avec  le  galvanomètre  par  l'inler- 
tnédiaire  de  deux  lames  de  platine  dépourvues  de  toute  force 
éleciromotrice.  Quand  l'aiguille  est  devenue  bien  tranquille,  il 
contracte  aussi  fortement  que  possible  tous  les  muscles  de  l'un 
des  bras,  en  ayant  soin  cfue  cette  contraction  n'amène  aucun 
mouvement  des  doigts  plongés  dans  le  liquide.  A  cet  instant 
Taiguille  du  galvanomètre  éprouve  une  impulsion  dont  Tin- 

'   Urne  \l,  pagei  420  et  aulvantea. 
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ismié  dépend  de  la  force  et  de  Vadresse  de  robsenrateur,  mais 
doDt  la  direction  invariable  indique  que  le  courant  chemine 
dans  le  bras  contracté  delà  main  vers  Vépaule.  Cet  effet  ne  peut 
être  attribué  qu'à  la  yariation  négative,  soit  diminution  qu'é- 
prouvent  les  courants  du  bras  contracté,  d*où  résulte  que  le 
courant  du  bras  resté  en  repos  remporte;  car  auparavant 
quand  les  deux  bras  étaient  en  repos,  leurs  courants  muscu- 
laires se  détruisaient  par  raisoa  de  symétrie.  Ainsi  le  courant 
musculaire  naturel  des  bras  cheminerait  dans  chacun  d'eux  de 
Tépaule  vers  la  main. 

Le  résultat  de  Texpérience  est  le  même,  quelle  que  soit  la 
diaiolution  conductrice  par  laquelle  on  remplace  Veau  salée, 
ce  qui  prouve  que  l'effet  ne  peut  pas  être  attribué  à  une  action 
particuUère  de  liquides  sur  la  surface  de  li  peau.  Il  est  facile 
également  de  s'assurer  que  l'agitation  du  liquide  et  les  petits 
mouvements  de  la  main  sont  sans  influence.  L'élévation  de 
température  qui  résulterait  de  la  contraction  du  bras  est  trop 
faible  pour  expliquer  la  production  du  courant,  qui  d'ailleurs 
devrait  être  dirigé  en  sens  contraii'e  s'il  provenait  de  celte 
cause.  M.  Dubois-Reymond  a  également  montré  qu'il  n'est  pas 
dû  à  une  congestion  sanguine  provenant  de  la  contraction,  car 
eu  en  provoquant  une  directement  même  beaucoup  plus  forte 
que  celle  qui  accompagne  la  contraction,  on  n'a  aucun  effet. 
Enfin  restait  une  objection  faite  par  M.  Becquerel  et  qui  con- 
siste à  expliquer  la  production. du  courant  par  une  transpira- 
tion subite  du  membre  contracté;  mais  cette  cause,  ainsi  que 
cda  résulte  de  l'analyse  qu'en  a  faite  M.  Dubois-Reymond,  don- 
nerait un  courant  dirigé  dans  un  sens  contraire  à  celui  qui  se 
manifeste.  Quant  au  fait  signalé  par  M.  Becquerel  que  Ton 
obtient  encore  un  courant  plus  faible  il  est  vrai,  quand  on 
contracte  le  bras  avant  de  le  mettre  dans  le  circuit  et  qu'on  ne 
plonge  les  mains  dans  les  vases  de  communication  que  quelques 
instants  après  que  la  contraction  a  cessé,  M.  Dubois-Reymond 
démontre  qu'il  n'est  pas  contraire  à  l'hypothèse  qui  attribue 
néanmoins  le  courant  à  l'effet  de  la  contraction  musculaire.  Car 
il  a  remarqué  que  la  variation  négative  du  courant  musculaire 
persiste  dans  les  muscles  des  animaux  quelque  temps  après  que 
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la  contraction  a  cessé;  et  cette  persistance  doit  avoir  lieu  chez 
l'homme  comme  chez  les  animaux.  On  peut  d'ailleurs  le  prou- 
ver directement  en  observant  que  si,  après  avoir  fait  dévier 
Taiguille  du  galvanomètre  par  la  contraction  des  muscles  d'un 
bras,  on  laisse  ces  muscles  revenir  à  Tétat  naturel,  Taiguillc 
ne  revient  au  zéro  qu*avec  une  extrême  lenteur. 

On  a  objecté  contre  les  conclusions  de  M.  Dubois-ReymoDd 
que  lorsqu'on  fait  avec  la  grenouille  une  expérience  semblable 
à  celle  qui  montre  Texistence  du  courant  musculaire  dans 
rhomme,  on  obtient  un  effet  inverse.  En  effet,  si  Ton  place  une 
grenouille  à  dieval  par  ses  muscles  inférieurs  sur  les  vases  de 
communication,  on  n'aperçoit  d'abord  aucun  courant,  mais  si 
l'on  fait  contracter  un  de  ses  muscles  après  avoir  coupé  l'un  des 
nerfs  sciatiques  pour  paralyser  l'autre,  le  galvanomètre  accuse 
un  courant  qui  est  descendant  dans  le  muscle  contracté,  tandis 
qu'il  est  ascendant  dans  le  muscle  contracté  de  l'homme;  aussi 
bien  quand  les  muscles  qui  servent  à  former  le  circuit  sont  ceux 
des  pieds  que  lorsque  ce  sont  ceux  des  bras.  Cette  différence  tient 
très-propablement  à  la  différence  si  grande  qui  existe  dans  la 
forme  et  les  dispositions  des  masses  musculaires  chez  l'homme 
et  chez  la  grenouille.  Au  reste,  on  peut  reconnaître  une  sem- 
blable opposition  dans  les  résultats  chez  les  animaux  eux- 
mêmes.  Ainsi  les  choses  se  passent  chez  le  lapin  comme  chez 
rhomme,  et  cependant  les  lois  du  courant  musculaire  sont  les 
mén^s  chez  le  lapin  que  chez  la  grenouille  et  les  autres  ani- 
maux. Mais  le  fait  est  qu'il  existe  dans  la  disposition  des  muscles 
de  la  grenouille,  du  lapin  et  de  l'homme  une  différence  impo^ 
tante  qui  explique  peut-être  la  différence  des  résultats.  Dans  la 
grenouille,  à  l'extrémité  supérieure  du  muscle  gastrocnémieo, 
la  coupe  transversale  naturelle  est  comme  ensevelie  dans  la 
masse  du  muscle,  ce  qui  fait  que  ce  muscle  ne  peut  donnera 
l'état  de  repos  qu*un  courant  ascendant;  tandis  que  dans 
l'homme  et  dans  le  lapin  la  masse  musculaire  qui  correspond 
au  gastrocnémien  de  la  grenouille,  se  termine  à  sa  partie  supé- 
rieure par  des  aponévroses  parfaitement  libres,  ce  qui  fait  que 
dans  l'état  de  repos  le  muscle  peut  produire  un  courant  descen- 
dant dans  le  circuit  extérieur. 
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Noos  ne  terminerons  pas  ce  paragraphe  sans  indiquer  un 
moyen  que  M.  Dubois-Reymond  a  employé  pour  augmenter  con* 
sidérablement  le  courant  produit  par  la  contraction  volontaire 
dw  muscles,  et  qui  consiste  à  enlerer  l'épiderme  au  moyen  de 
▼ésicatoires  appliqués  au  bras ,  et  de  mettre  ces  plaies  artifi- 
cielles en  communication  avec  le  galvanomètre.  De  cette  ma- 
nière il  a  obtenu  un  courant  de  60  à  70®,  tandis  qu'en  faisant 
communiquer  le  galvanomètre  avec  les  mêmes  points  de  la 
peau  demeurés  instacts,  il  ne  produisait  qu'une  déviation  de 
2  à  2*  par  la  même  contraction  d'un  bras;  ce  qui  prouve  que  la 
présence  de  l'épiderme  occasionne  la  plus  forte  des  résistances 
qui  s'opposent  à  la  manifestation  des  courants  de  l'organisme 
humain. 

Le  rôle  des  nerfs  dans  la  production  de  l'électricité  animale» 
envisagé  dans  l'origine  comme  très-important,  avait  paru  plus 
tard,  à  la  suite  des  recherches  multipliée»  de  M;  Matteucci,  se 
réduire  à  celui  de  corps  simplement  conducteurs  et  participant 
h  l'état  électrique  de  la  partie  du  muscle  à  laquelle  ils  étaient 
liés.  Nous  avons  déjà  vu  que,  même  sous  le  rapport  de  la  con- 
ductibilitéy  la  substance  nerveuse  est  très-inférieure  au  tissu 
musculaire  ',  quoique  le  nerf  proprement  dit  soit  un  peu  meil- 
leur conducteur  que  la  substance  cérébrale.  Mais  M.  Dubois- 
Reymond  a  réussi  à  démontrer  au  moyen  d'expériences  faites 
avec  soin  et  à  l'abri  de  toute  objection,  qu'il  existe  dans  les 
Derfs  comme  dans  les  muscles  des  animaux  vivants  ou  récem- 
ment morts»  des  courants  éleétriques  parfaitement  déterminés. 
Il  suffit,  pour  cette  démonstration,  de  prendre  un  fragment  tout 
récemment  enlevé  au  nerf  ischiatique  d'une  grenouille,  et  de  le 
placer  sur  les  coussinets  de  façon  qu'il  soit  en  contact  avec  eux, 
d'un  côté  par  sa  section  longitudinale,  de  l'autre  par  une  sec- 
tion transversale  artificielle  (fig.  341),  et  on  obtient  aussitôt  un 
courant  qui  peut  aller  jusqu'à  25  ou  30^,  mais  ordinairement 

'  Tome  U,  page  453. 
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seulement  jasqu*à  15  ou  18*;  ce  courant  qui  finit  par  produire 
une  déviation  constante  de  5  à  8*"  est  constamment  dirigé^ 


Fig.  344. 


Fïg.  3t3. 


comme  dans  le  muscle  de  la  âection  longitudinale  à  la  trans^ 
▼ersale,  à  travers  le  fil  du  gaWanomëtre.  Il  est  parfaitement  in- 
différent pour  la  direction  du  courant  que  ce  soit  Tune  ou  Tautr^ 
des  deux  sections  transversales  qui  soit  en  contact  avec  le  cous- 
sinety  le  courant  marche  toujours  dans  le  même  Bens  (fig.  342). 
Si  le  nerf  est  mis  en  communic^itioû  avec  les  deux  coussinets 
par  ses  deux  sections  transversales  également  en  étant  soutenu 
sur  une  petite  plaque  de  verre  (fig.  343^^  Vaiguille  du  galva- 
nomètre ne  se  meut  pas;  ou  si  elle  manifeste  quelques  légères 
déviations  soit  dans  un  sens,  soil  dans  un  autre,  cela  tient  à  la 
difficulté  qu*il  y  a  àne  toucher  les  coussinets  que  par  la  section 
transversale  seule,  en  évitant  tout  contact  de  la  section  lon^i^ 


Fig.  343. 


Fig.  3il. 


tudinale.  La  petitesse  de  la  section  transversale  empêche  qu'on 
puisse  étudier  les  différences  d'action  électromolrice  de  ses  dif- 
férents points,  mais  il  n'en  est  pas  de  môme  pour  la  section  lon- 
gitudinale; il  est  facile,  comme  pour  les  muscles,  de  mettre  en 
contact  avec  les  coussinets  deux  points  non  symétriques  de 
cette  section,  et  on  obtient  alors  (fig.  344)  un  courant  beaucoup 
plus  faible  il  est  vrai  que  lorsque  le  circuit  est  fermé  par  les 
sections  transversale  et  longitudinale,  mais  qui  pourtant  pro- 
duit une  impulsion  de  6  à  7*^  et  ime  déviation  constante  de 
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8  i  4"*.  Le  sens  du  courant  indique  que  les  points  rapprochés 
du  milieu  du  fragment  nerteux  sont  positif  par  rapport  à  ceux 
qui  soQi  plus  Toisins  des  extrémités.  Quand  les  deux  points  de 
la  section  longitudinale  sont  à  égale  distance  du  milieu,  il  n*y 
a  aucun  courant. 

Les  phénomènes  électriques  que  nous  tenons  de  décrire  sont 
les  mêmes  dans  les  nerfs  quelle  que  soit  leur  nature,  aussi  bien 
dans  les  nerfs  du  sentiment  que  dans  les  nerfs  du  mouvement, 
dans  les  racines  antérieures  que  dans  les  postérieures,  dans  les 
eeaires  nerveux  mixtes  que  dans  les  simples.  Le  nerf  optique  de 
la  grenouille  étant  trop  petit  pour  ce  genre  d'expérience, 
IL  Dubois-Reymond  a  pris  celui  d*un  poisson,  de  la  tanche  par 
exemple,  et  il  a  obtenu  un  courant  de  40  à  45*  dirigé  toujours 
de  la  section  longitudinale  à  la  transversale  à  travers  le  fil  du 
galvanomètre,  dans  le  cerveau  qui  ne  présente  pas  de  section 
longitudinale  proprement  dite,  c*est  toute  section  artificielle 
qui  est  négative  par  rapport  aux  points  de  la  surface  naturelle, 
laquelle  joue  le  naérne  r61e  que  la  section  longitudinale.  Ajou- 
tons que,  de  même  que  lorsqu'il  s'agit  du  courant  musculaire, 
les  nerfs  de  l'homme  et  des  animaux  des  diverses  classes  pré- 
sentait tous  les  mêmes  phénomènes. 

M.  DuboiS'Aeymond  a  réus»  à  percevoir  le  courant  nerveux 
au  moyeu  de  la  gnsumille  galvanoscopique  aussi  bien  qu'en 
employant  le  galvanomètre  multiplicateur.  Il  suffit  en  effet 
de  mettre  le  nerf  de  la  grenouille  galvanoscopique  dans  le 
circuit  du  courant  nerveux  en  employant  un  coussinet  auxi- 
liaire placé  entre  les  deux  autres,  pour  voir  la  grenouille  se 
eontraeter  par  l'effet  de  ce  courant ,  dans  les  mêmes  cas  où 
l'aiguiUe  du  galvanomètre  est  déviée. 

Ainsi  le  courant  nerveux  est  soumis  aux  mêmes  lois  que  le 
courant  musculaire;  nous  pouvcms  donc  assimiler  ces  deux 
aourants  et  considérer  le  premier  comme  étant,  aussi  bien  que 
le  seoûnd,  une  dérivation  du  oourant  qui  s  établit  dans  les 
nerfs  et  dans  les  conducteurs  dont  il  est  entouré,  par  l'effet  de 
la  pdanié  électrique  des  particules  nerveuses  et  de  la  disposi- 
tion qu'elles  affectent  sous  l'influence  de  la  force  vitale.  Quant 
àlapuissance  électromotrice  des  particules  nerveuses  compa- 


f 


44      RAPPOBTS  DE  L*ÉLECTRlGITt  AVEC  LES  PHÉNOMfcNBS  NATURELS. 

rée  à  celle  des  particules  musculaires,  il  est  difficile  de  Tap- 
précier,  mais  on  peut  affirmer  qu'à  circonstances  égales  le 
courant  nerveux  n*est  nullement  inférieur  en  force  au  courant 
musculaire. 

Il  est  important  maintenant  de  savoir  ce  que  devient  le  cou- 
rant nerveux  quand  le  nerf  est  mis  dans  cet  état  particulier  qui 
le  rend  propre  à  transporter  aux  muscles  ou  aux  centres 
nerveux  ces  modifications  que  nous  percevons  sous  forme  de 
mouvement  ou  de  sensation.  La  première  chose  à  faire,  c*e8t  de 
trouver  un  moyen  de  mettre  le  nerf  dans  un  état  analogue  à 
celui  qui  représente  dans  le  muscle  la  tétanisation;  cet  état  est 
pour  le  nerf  de  mouvement  évidemment  celui  qui  produit  le 
tétanos  dans  le  muscle  correspondant,  et  pour  le  nerf  de  senti- 
ment celui  qui  produit  la  sensation  la  plus  vive  possible  de 
quelque  nature  qu'elle  soit.  Nous  appellerons  iitanùer  le  nerf 
le  mettre  dans  cet  état,  et  pour  le  tétaniser  nous  avons  vu  que 
le  moyen  le  plus  simple  est  de  faire  passer  dans  une  partie  de 
sa  longueur  une  série  de  courants  interrompus. 

Mais,  avant  d'examiner  Teffet  de  la  tétanisation,  il  est  néces- 
saire d'étudier  celui  qui  résulte  du  passage  de  courants  constants 
à  travers  le  fragment  nerveux.  Pour  cela 
il  suffit  de  placer  le  nerf  (fig.  345}  de  ma- 
nière qu'il  soit  en  contact  par  sa  section 
transversale  avec  l'un  <les  coussinets  et 
par  sa  section  longitudinale  avec  l'au- 
tre, pendant  que  son  prolongement  va 
reposer  sur  les  deux  lames  de  platine,  de 
façon  à  ce  que  la  portion  comprise  entre 
ces  lames  soit  traversée  par  un  courant 
constant  auquel  elles  servent  d'électro- 
Fig.  345.  des.  Si  le  courant  de  la  pile  a  une  di* 

reciion  semblable  à  celle  du  courant  nerveux  qui  circule 
entre  les  deux  coussinets,  on  voit  aussitôt  celui-ci  augmenter 
d*iDtensité;  il  diminue  si  la  direction  des  deux  courants  est 
inverse.  Ces  variations  se  maintiennent  aussi  longtemps  que  le 
prolongement  du  nerf  est  traversé  par  le  courant  voltalque; 
c-Iles  cessent  aussitôt  que  celui-ci  est  interrompu.  Il  résulte  donc 
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éTidemment  de  la  circulation  dans  uâe  partie  du  nerf  de  ce 
courant  étranger,  une  altération  dans  tout  le  nerf  lui-même, 
et  c'est  cette  altération  que  Dubois-Reymond  a  désignée  sous  le 
nom  agitai  èlecirotonique  du  nerf.  Il  distingue  deux  phases  dif- 
férentes dans  cet  état  électrotonique,  celle  pendant  laquelle  le 
courant  nerveux  éprouve  une  augmentation  d'intensité  et  qu'il 
appelle  pantive^  celle  pendant  laquelle  il  éprouve  une  dimi- 
nution et  qu'il  appelle  négaiwe. 

On  peut  déterminer  les  deux  phases  en  même  temps  dans  le 
même  nerf  en  faisant  passer  le  courant  artificiel  dans  une  por- 
tion prise  au  milieu  de  sa  longueur,  et  en  faisant  aboutir  cha- 
cune de  ses  extrémités  à  deux  systèmes  de  coussinets  réunis 
chacun  séparément  par  un  galvanomètre  au  moyen  d'un  arran- 
gement semblable  à  celui  que  représente  la  figure  345  pour 
une  seule  des  extrémités  du  nerf.  On  voit  alors  par  l'effet  du 
même  courant  voltalque,  celui  des  deux  courants  nerveux  qui 
va  dans  le  même  sens  que  le  courant  artificiel  augmenter  d'in- 
tensité, pendant  que  l'autre  qui  va  en  sens  contraire  est 
affaibli. 

Ajoutons  que  les  phénomènes  sont  d'autant  plus  prononcés 
que  l'intervalle  qui  sépare  la  portion  du  nerf  placée  dans  le  cir- 
cuit du  courant  extérieur  de  la  portion  qui  est  dans  le  circuit 
du  galvanomètre,  est  plus  petit,  que  le  courant  extérieur  lui- 
même  est  plus  fort,  et  que  la  portion  du  nerf  soumise  directe- 
ment à  son  action  est  plus  longue. 

n  résulte  de  l'étude  du  phénomène  que  nous  venons  de  dé- 
crire et  des  circonstances  qui  le  favorisent,  qu'on  peut  s'en 
rendre  compte  en  supposant  que  Vétat  électrotonique  qu'affecte 
le  nerf  est  dû  à  une  polarisation  moléculaire  du  nerf  analogue 
à  celle  qui  est  déterminée  dans  tous  les  corps  conducteurs  par 
Veffet  du  passage  d'un  courant  électrique.  Cette  polarisation 
consiste  en  ce  que  les  molécules  nerveuses,  douées  naturelle- 
ment, comme  celles  du  muscle,  de  deux  pôles  électriques, 
tournent  toutes  leurs  pôles  positifs  du  côté  vers  lequel  se  dirige 
le  courant,  et  leurs  négatifs  du  côté  d'où  il  vient.  Il  faut  seule- 
lœnt  admettre  que  cette  action  polarisante  peut  s'étendre  avec 
une  intensité  décroissante,  il  est  vrai,  jusqu'aux  portions  du 
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nerf  qui  soat  en  dehors  du  circuil  du  courant  artificiel.  Celte 
explication,  que  nous  empruntons  à  M«  Dubois «^Reyinond, 
n'exige  point  qu'on  doive  admettre  y  ayec  ce  physicien ,  dans  le 
nerf  pas  plus  que  dans  le  muscle  y  l'existence  de  molécules  p^ 
ripolaires  qu'il  suppose  être  formées  dans  le  neif,  chacune  de  la 
juxtaposition  de  deux  molécules  bipolaires.  Nous  estimons  qu'il 
est  suffisant  de  supposer  que  ces  molécules  sont  bipolaires^  et 
que»  sous  l'influence  du  principe  vital,  elles  sont  dans  le  nerf 
comme  dans  le  muscle  disposées  de  manière  que  leurs  pôles 
positifs  soient  tournés  extérieurement  et  leun  négatifs  inté- 
rieurement. Cette  disposition  eiqf^Uque  pour  le  nerf  de  la  même 
manière  que  pour  le  muscle,  la  manifestation  d'un  courant 
propre,  appelé  dans  ce  cas  courant  nerveux  ^  qui  a  lieu  quand 
on  fait  communiquer  une  section  transversale  du  nerf  avec  luie 
section  longitudinale.  Mais,  sous  l'influence  du  courant  exté- 
rieur, les  molécules  nerveuses  plus  mobiles  que  celles  des  mus^ 
clés  peuvent,  en  partie  du  moins,  se  disposer  les  unes  à  la  suite 
des  autres  suivant  le  mode  désigné  sous  le  nom  de  polarisa* 
tion,  et  affecter  cette  disposition  même  dans  les  portions  du 
nerf  non  traversées  directement  par  le  courant.  U  en  résulte 
la  circulation  dans  le  nerf  d'un  courant  nouveau  qui  doit 
augmenter  ou  diminuer,  suivant  sa  directioa,  le  courant  ner- 
veux luMnéme. 

Si  le  courant  qu'on  fait  passer  par  le  fragment  du  nerf  placé 
entre  les  deux  lames  de  platine,  au  lieu  d*étre  continu,  est 
discontinu  et  encore  mieux  dirigé  alternativement  en  pens 
contraire,  cas  dans  lesquels  la  tétanisation  est  produite,  la  partie 
du  nerf  placée  dans  le  circuit  du  galvanomètre  éprouve  une  di- 
minution dans  son  propre  courant,  quelle  que  sait  la  direction 
du  courant  extérieur,  tandis  qu'avec  le  courant  ecmtinu  il  y  a 
augmentation  quand  le  courant  va  dans  un  sens»  et  diminution 
quand  il  va  dans  l'autre.  L'effet  de  la  tétanisation  est  par  con- 
séquent le  même  pour  le  nerf  que  pour  le  muscle.  Mais  il  im- 
porte de  savoir  si  cet  effet  a  encore  lieu  quand  on  tétanise  le 
nerf  autrement  que  par  la  voie  électrique;  M.  Dubois-Reymond 
a  réussi  à  constater  qu'il  en  est  ainsi,  et  pour  cela  il  a  été  obligé 
d'employer  un  galvanomètre  de  24,160  tours.  Au  moyen  de 
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oel  iDSlrument  si  sensible  et  par  conséquent  si  difficile  à  ma- 
nier, il  a  détenu  une  oscillation  négative  du  courant  nerveux 
en  opérant  sur  le  nerf  d*une  grenouille  empoisonnée  par  la 
strychnine,  nerf  qu*i1  avait  mis  à  nu  depuis  le  jarret  jusqu'à 
la  colonne  vertébrale  et  qui  se  trouvait  tétanisé  par  Teffet  du 
poison.  On  obtient  également  une  oscillation  négative  du  cou-* 
rant  nerveux,  mais  de  1®  à  3*"  seulement,  en  brûlant,  en  meur- 
trissant l'extrémité  libre  d'un  nerf  placé  entre  les  coussinets, 
comme  il  est  disposé  dans  les  figures  341  et  342. 

Pour  savoir  si  l'oscillation  négative  du  courant  nerveux,  que 
produit  la  tétanisation,  est  continue  ou  interrompue  comme 
dans  le  muscle,  il  est  nécessaire  de  substituer  au  galvano- 
mètre multiplicateur  le  galvanomètre  physiologique.  Dans  ce 
but  on  place  sur  les  lames  de  platine  de  l'appareil  de  la  figure 
345  un  fragment  de  nerf  dont  le  reste  vient  reposer  sur  une 
lame  de  verre  bien  sèche,  puis  l'on  ferme  le  circuit  en  unissant, 
au  moyen  d'une  portion  du  nerf  de  la  grenouille  galvanoscopi- 
que,  la  section  transversale  et  la  section  longitudinale  du  pre- 
mier nerf;  on  transmet  à  travers  ce  nerf  un  courant  rendu  dis- 
continu  au  moyen  d'une  roue  dentée  mise  dans  le  circuit  d'un 
couple  de  Grove,  et  on  obtient  la  contraction  secondaire  dans 
la  grenouille  galvanoscopique.  Afin  de  déterminer  si  cet  effet 
provient  de  la  variation  négative  du  courant  nerveux  dans  le 
aerf  traversé  par  le  courant  artificiel,  comme  lorsqu'il  s'agit  du 
muscle,  ou  simplement  de  l'apparition  ou  de  la  disparitûm 
successives  dans  ce  nerf  de  l'état  élec- 
trotoDique,  M.  Dubois-Heymond  a  tenté 
avec  succès  d'obtenir  la  contraction  se- 
condaire en  posant  simplement  à  c6té 
l'une  de  l'autre  les  extrémités  du  nerf 
^lé  par  le  courant  et  du  nerf  de  la 
grenouille  galvanoscopique  (fig.  346).  Il 
^^i  donc  pas  nécessaire  que  le  nerf 
excité s<Ht  en  contact  avec  l'autre  pai*  la 
section  longitudinale  et  la  section  trans- 
versale en  même  temps,  ce  qui  semble 
ûidiquer  que  la  contraction  secondaire  ^jg*  3^^* 
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•  De  tient  effectivement  pas  à  la  variation  oégative  du  courant 
nerveux;  mais  bien  aux  oscillations  de  l'état  électrotonique.  Ce 
qui  confirme  cette  conclusion,  c'est  que  pour  obtenir  la  contrac* 
tion  secondaire,  il  ne  faut  pas  que  la  portion  du  nerf  principal 
qui  est  à  côté  de  celui  de  la  grenouille  galvanoscopique  soit  trop 
éloignée  de  la  portion  soumise  directement  à  l'action  du  cou- 
rant extérieur,  et  il  est  nécessaire  que  la  tétanisation  soit  pro- 
duite  par  voie  électrique. 

11  y  a  donc  une  différence  importante  entre  les  muscles  et  les 
nerfs  quant  à  la  cause  de  la  contraction  secondaire  qui  résulte 
de  leur  tétanisation,  Veffet  étant  produit  dans  les  premiers  par 
la  variation  négative  du  courant  musculaire  qui  accompagne 
la  contraction  et  étant  indépendant  de  la  cause  de  cette  con- 
traction, tandis  que  dans  les  nerfs  il  est  lié  avec  Tapparition 
et  la  cessation  de  Fétat  électrotonique,  et  par  conséquent  dé- 
pendant du  mode  employé  pour  les  exciter;  mode  qui  doit  être 
un  courant  électrique.  On  ne  peut  donc  décider  par  les  expé- 
riences qui  précèdent  la  question  de  savoir  si  la  variation  né- 
gative est  continue  ou  intermittente. 

M.Dubois-Reymondaréussi  à  démontrer,  en  disposant  l'ex- 
périence comme  l'indique  la  figure  346,  que  l'état  électrotonique 
du  nerf  excité  directement  détermine  aussi  dans  le  nerf  contigu 
un  état  électrotonique,  mais  inverse  du  sien  propre.  Il  a  même 
réussi  à  produire  Fétat  électrotonique  dans  un  nerf  par  l'effet  de 
son  propre  courant  ;  dans  ce  but,  après  avoir  disposé  le  nerf 
comme  l'indique  la  figure  341 ,  il  a  relié  l'extrémité  libre  en 
anneau  de  façon  que  la  section  transversale  c  fût  en  contact 
avec  une  partie  de  la  section  longitudinale  située  en  dehors 
des  coussinets  ;  il  en  est  résulté  un  courant  circulant  dans  la 
partie  du  nerf  repliée  en  anneau,  et  un  état  électrotonique  accusé 
par  le  changement  d'intensité  du  courant  dans  la  portion  com- 
prise entre  les  deux  coussinets. 

Toutes  les  expériences  relatives  au  courant  nerveux  ont  été 
répétées  sur  des  nerfs  de  nature  différente,  et  on  s'est  assuré 
qu'il  n'elistait  aucune  différence  entre  eux,  quant  aux  effets 
observés,  qu'à  cet  égard  les  nerfs  du  mouvement  et  les  nerfs  du 
sen liment  se  conduisent  de  la  même  manière;  cette  observa*- 
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tk>D  a  permis  de  résoudre  la  question  de  savoir  si  dans  chaque 
classe  de  nerf  Tirrilation  n*e8t  propagée  que  dans  une  direc- 
lioDy  de  haut  en  bas  dans  les  neiïis  du  mouvement,  et  de  bas  en 
haut  dans  ceux  du  sentiment,  ou  si  elle  peut  être  propagée  dans 
tous  les  neris  dans  les  deux  directions  opposées  également.  En 
effet,  la  question  ne  peut  être  résolue  que  de  la  seconde  ma- 
nière» une  fois  qu'il  est  démontré  que ,  quelle  que  soit  la  por- 
tion d*un  nerf  quelconque  qu'on  tétanise,  il  se  manifeste  une 
variation  négative  du  courant  nerveux  dans  le  reste  du  nerf» 
preuve  que  Tirritation  se  propage  dans  tous  les  sens  également. 
Une  dernière  observation  importante  en  ce  qui  concerne 
Vétat  électrique  des  nerfs,  est  encore  due  à  M.  Dubois-Reymond. 
Q  avait  remarqué  que  dans  les  animaux  à  sang  chaud  il  arrive 
quelquefois  que  la  direction  de  leur  courant  musculaire  est 
renversée  un  instant  très-court  avant  le  moment  où  il  dispa- 
raît tout  à  fait  par  Teffet  de  la  perte  de  la  vitalité.  Le  courant 
nerveux  présente  une  modification  du  même  genre,  quoique 
non  identique,  quand  on  blesse  le  nerf  par  des  actions  soit  mé- 
caniques, soit  calorifiques,  soit  chimiques.  Ainsi  si  Ton  appro- 
che brusquement  d'un  nerf  placé  sur  les  coussinets  un  fer  rouge, 
mais  sans  le  toucher  avec  ce  fer,  on  voit  le  courant  nerveux 
changer  rapidement  de  direction,  sans  que  cependant  la  pro- 
priété du  nerf  d'agir  sur  le  muscle  soit  détruite  ;  si  on  replace 
le  nerf  en  contact  avec  le  muscle  de  manière  qu'il  recouvre  son 
humidité  naturelle,  il  reprend  en  même  temps  son  pouvoir 
électromoteur  ordinaire.  Cependant  il  est  facile  de  prouver,  par 
des  expériences  directes,  que  ce  renversement  du  courant  n'est 
foiot  dû  à  une  augmentation  de  résistance  dans  le  nerf,  prove- 
nant de  sa  dessiccation  par  l'effet  delà  chaleur  rayonnante.  Une 
chose  remarquable,  c'est  que  lorsque  le  nerf  est  dans  cet  état 
normal,  toutes  lessections  transversalesqu'on  y  détermine  en  le 
coupant,  sont  positives  au  lieu  d'être  négatives,  par  rapport  à 
la  section  longitudinale. 

S  a.  Bafpr»ek€iieBt  eatre  !•  eommat  livscvlmlre  el  le  e#«mBt 

Nous  pouvons  maintenant  regarder  comme  démontré  d'une 
m.  4 
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manière  péremptoire  par  les  recherches  que  nous  avons  expo- 
sées :  1*  qu'il  existe  soit  dc^ns  les  muscles,  soit  dans  les  nerk 
de  tous  les  animaux,  une  électricité  naturelle  indépendante 
des  actions  mécanique,  physique  et  chimique,  soit  eilérieureSy 
soit  intérieures  ;  2*  que  cette  électricité  se  manifeste  sous  forma 
de  courants  fermés  circulant  le  long  des  puacles  ou  des  nerfe 
de  ranimai,  et  dont  nous  ne  pouvons  percevoir  par  le  secours  de 
nos  instruments  qu'une  portion  dérivée  très-petite  ;  3**  que  la 
présence  de  cette  électricité  libre  est  subordonnée  à  l'état  de  vie 
de  l'animal  et  qu'elle  disparaît  avec  la  force  vitale.  Ces  pointa 
une  fois  acquis,  voici,  en  résumé,  les  lois  qui  régissent  leseou- 
rants  musculaires  et  les  courants  nerveux;  elles  sontlesmènaes, 
sauf  en  un  petit  nombre  de  points  assez  essentiels,  il  est  vrai, 
que  nous  aurons  soin  de  faire  ressortir. 

1*  Dans  les  nerfs  comme  dans  les  muscles  il  y  a  un  antago^ 
nisme  électrique  entre  la  section  transversale  qui  est  négative, 
et  la  longitudinale  qui  est  positive,  avec  cette  légère  différenoe 
que  les  nerfs  n*ayant  pas  de  section  transversale  naturelle,  il 
fout  les  couper  pour  percevoir  leur  courant,  tandis  que  ce  n'est 
pas  nécessaire  pour  les  muscles  qui  ont  deux  sections  transver- 
sales naturelles.  Cependant  le  pouvoir  électromoteur  des  mus* 
clés  qui  n'ont  pas  été  coupés  est  quelquefois  plus  ou  moins  dis- 
simulé par  l'effet  de  la  couche  parélectronomique  qui  exerœ 
une  action  électromotrice  contraire.  Cette  action  se  reconnab 
en  ce  qu'elle  semble  augmenter  par  l'effet  du  refroidissement,  à 
cause  de  la  diminution  que  le  froid  apporte  au  courant  musoQp 
laire,  sans  altérer  celui  de  la  couche  parélectronomique. 

2*  Les  lois  qui  régissent  l'état  électrique  des  muscles  et  des* 
nerfs  appartiennent  à  chacune  des  plus  petites  parties  dont  oq 
peut  les  supposer  formés,  c'est-à-dire  à  leurs  éléments. 

3*  Le  pouvoir  éleotromoteur  des  muscles  et  des  nerfs  ne  duie 
après  la  mort  de  l'animal  auxquels  ils  appartiennent,  ou  après 
qu'ils  en  ont  été  séparés,  que  tant  que  subsiste  leur  susceptiki- 
lîté  à  être  excités;  susceptibilité  qui  peut  disparaître  soit  gra- 
duellement par  la  cessation  des  conditions  nécessaires  à  la  vie, 
soit  par  la  privation  soudaine  de  leurs  propriétés  vitales  au 
moyen  de  la  ohaleur,  des  actions  chinuques,  etc. 
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4*  (te  observe  une  soudaine  et  grande  ftminalion  dans  le 

courant  du  muscle  au  moment  où  Ton  détermine  la  contrao- 

tioa,  et  dans  celui  du  nerf  quand  un  mouvement  ou  une  sen^ 

sation  sont  transmis. 

5'  La  variation  négative  du  courant  musculaire  n*est  pas 
permanente,  lors  même  que  la  contraction  semble  Tâtre  comme 
dans  Véiat  de  tétanos»  mais  elle  se  compose  d'une  succession 
rapide  de  simples  et  soudaines  variations  d'intensité.  Le  cou-' 
raot  musculaire  ne  reprend  pas  immédiatement ,  mais  seu-* 
lement  peu  à  peu  son  intensité  après  que  la  contraction  a 
cessé. 

9*  Le  nerf  diffère  du  muscle  sous  le  rapport  électrique  en  ce 
que,  lorsqu'il  est  traversé  dans  une  portion  de  sa  longueur  par 
un  courant  continu,  le  nerf  tout  entier  revêt  un  état  électrique 
que  nous  ayons  appelé  électrotonique,  d'où  résulte  la  produc- 
tion d'tm  courant  qui,  suivant  sa  direction,  augmente  ou  di- 
minue  l'effet  du  courant  ordinûre.  Cet  état  électrotonique  du 
nerf  qu'on  ne  peut  imprimer  auit  muscles,  est  un  commence-» 
ment  d'éleetrolysation^  il  détermine  une  contraction  soit  en 
naissant,  au  moment  ou  le  <ârouit  est  fenné,  soit  en  disparai»' 
sant,  au  moment  où  le  circuit  est  rompu  ^ 

7*  Les  phénomènes  électriques  sont  identiques  dans  les  nerfs 
de  mouvement  et  dans  ceui  de  sentiment  ;  les  uns  eomme  les 
autres  transmettent  l'irritation  dans  les  deux  directions  égale^ 
ment. 

Si  maintient  nous  rapprochons  les  faits  que  nous  avons 
décrits  dans  les  divers  paragraphes  qui  pi^écèdent  de  ceux  que 
nous  avons  exposés  dans  le  chapitre  IV  de  la  quatrième  partie 
de  ce  traité ,  intitulés  :  Dés  efêi$  phy$iohgiquêê  de  téleciriciti^ 
nous  arrivons  à  des  conséquences  remarquables. 

Nous  avions  observé  que,  lorsqu'on  agit  par  un  courant  sur 
les  nerCs  d'un  animal  vivant,  Uy  a,  au  commencement  de  l'ex* 
périence,  contraction  de  ses  membres  inférieurs  et  manifesta- 
tion de  douleur  aussi  bien  au  moment  où  l'on  établit  qu'au 
moment  où  l'on  interrempt  le  circuit,  et  cela  quelle  que  soit  la 
direction  du  eeuiant  j  mais  on  ne  tarde  pas  à  s'apercevoir,  en 
continuant  l'expérience,  qu'au  bout  d'un  certain  temps  d'au- 
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tant  plus  court  que  le  courant  employé  est  plus  intense ,  il 
existe  une  différence  entre  les  effets,  suivant  que  le  courant  che- 
mine dans  une  direction  ou  dans  une  autre,  et  suivant  que  Too 
établit  ou  que  Ton  ferme  le  circuit.  Quand  le  courant  qui  cir- 
cule est  direct,  c'est-à-dire  dirigé  dans  le  sens  de  la  ramification 
du  nerf,  Teffet  en  est  limité  aux  contractions  des  muscles  infé- 
rieurs au  moment  où  Ton  ferme  le  circuit,  et  à  une  contraction 
des  muscles  du  dos  accompagnée  d'une  manifestation  de  dou- 
leur quand  on  ouvre  le  circuit.  Avec  le  courant  dirigé  en  sens 
inverse^  ce  sont  les  contractions  des  muscles  du  dos  et  la  mani- 
festation de  douleur  qui  ont  lieu  quand  on  ferme  le  circuit,  ei 
la  contraction  des  muscles  inférieurs  quand  on  Touvre.  Il  y  a 
donc  deux  périodes  dans  l'action  du  courant  sur  Fanimal 
vivant ,  et  on  peut  résumer  ce  qui  les  caractérise,  en  disant 
que  dans  la  première  le  courant  agit  dans  tous  les  sens  soit  au 
moment  où  il  est  établi,  soit  au  moment  où  il  est  interrompu, 
et  que  dans  la  seconde  il  agit  dans  le  sens  de  sa  direction  quand 
il  commence,  et  dans  le  sens  contraire  à  sa  direction  quand  il 
cesse.  M.  Hatteucci  a  réussi  en  opérant  sur  un  lapin  à  coofi^ 
mer  ces  résultats  déjà  signalés  par  Marianini,  comme  nous  Ta- 
vons  vu  dans  le  chapitre  lY  de  la  quatrième  partie. 

Avant  d'aller  plus  loin,  remarquons  que  si  le  courant  peut 
produire  avec  la  douleur  des  contractions  dans  les  muscles  du 
dos  et  de  la  tète,  lors  même  qu'il  n'agit  pas  directement  sur  uo 
nerf  qui  se  ramifie  dans  ces  muscles,  et  déterminer  ainsi  un  mou- 
vement par  l'excitation  électrique  du  nerf  au-dessus  de  la  par 
tie  excitée,  cela  tient  à  une  action  appelée  réflexe  ou  de  ré- 
flexion, action  qui  est  due  elle-même  à  ce  que  l'excitation 
sensoriale  du  nerf  sur  lequel  agit  le  courant  détermine  la  con- 
traction par  l'intermédiaire  du  centre  nerveux  auquel  elle 
aboutit.  C'est  ce  que  M.  Matteucci  a  très-bien  démontré  en  cou- 
pant à  un  lapin  soumis  à  l'expérience,  la  moelle  épinière  soit  to- 
tal einent,  soit  en  des  points  différents.  Quand  la  moelle  a  été  cou- 
pi^e  tout  à  fait  à  son  extrémité,  il  n'y  a  plus  de  contraction  sur 
aucun  point  supérieur  au  nerf  excité;  dans  les  autres  cas,  il  y 
en  a  encore  sur  ceux  des  muscles  qui  sont  inférieurs  au  point 
où  la  moelle  a  été  coupée. 
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Nous  ne  reviendrons  pas  sur  les  différentes  phases  si  bien 
décrites  par  Nobili,  que  présentent  Faction  du  courant  direct 
et  celle  du  courant  inverse  aux  différentes  périodes  de  vitalité 
da  système  nerveux,  non  plus  que  sur  Taltération  que  déter- 
mine dans  les  propriétés  du  nerf,  la  transmission  prolongée  du 
courant,  altération  qui,  lorsqu'elle  ne  cesse  pas  en  même 
temps  que  le  courant  qui  Ta  provoquée  par  le  simple  effet  de  la 
force  vitale,  cèdeàTaction  d*un  courant  inverse.  Tous  ces  effets 
sont  liés  à  la  constitution  même  du  nerf  et  aux  propriétés  qui 
découlent  de  cette  constitution  et  dont  nous  avons  fait  Vétude 
dans  le  §  4  de  ce  chapitre.  L'altération  ou  l'affaiblissement 
qu'éprouve  l'excitabilité  du  nerf,  quand  il  est  parcouru  pen- 
dant un  certain  temps  par  un  courant  continu,  sont  encore  plus 
prononcées  quand  le  courant  est  discontinu  de  manière  à  Aiter- 
miner  la  tétanisation  ;  il  en  résulte  que  pour  faire  ensuite  con- 
tracter la  grenouille,  il  faut  un  courant  plus  fort  dans  le  second 
cas  que  dans  le  premier. 

La  ligature  d'un  nerf  arrête  l'action  du  courant  électrique 
comme  celle  des  autres  stimulants;  seulement  il  faut  qu'elle 
soit  plus  forte  quand  le  stimulant  employé  est  le  courant.  Lors- 
que la  ligature  a  été  très-serrée,  on  trouve  le  nerf,  dans  les  points 
où  il  est  lié,  très-aminci  et  réduit  à  son  névrUème;  alors,  en  cou- 
pant la  ligature,  on  ne  parvient  plus  à  exciter  de  contraction 
en  irritant  le  nerf  au-dessus  du  point  qui  a  été  lié.  Les  poi- 
sons agissent  différemment  les  uns  des  autres  ;  M.  Matteucci  a 
observé  que  celui  qui  diminue  le  plus  l'excitabilité  du  nerf  est 
Tacide  hydrocyanique ;  quant  aux  narcotiques,  tels  que  l'o- 
pium ou  la  noix  vomique,  ils  ne  diminuent  l'excitabilité  du  nerf 
de  la  grenouille  qu'à  la  dernière  période  de  l'empoisonnement. 
M.  Matteucci  a  également  remarqué  que ,  lorsque  la  mort  de 
l'animal  a  été  déterminée  par  une  décharge  électrique,  l'excita- 
bilité du  nerf  parle  courant  électrique  cesse  entièrement.  Mais, 
dans  ce  cas  comme  dans  les  précédents,  les  grenouilles  ne  per- 
dent pas  l'irritabilité  de  la  âbre  musculaire;  le  courant  électri- 
que y  excite  des  contractions  quand  il  y  est  appliqué  directe- 
ment. 
Une  observation  très-curieuse  de  M.  Bernard  est  celle  qui  se 
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rapporte  k  Taction  du  cvrm^  '  ;  on  a  deux  grenouilles  parfiidte- 
mtûi  Bemblables;  ou  eu  empoisotine  une  eu  intéraot  sous  sa 
peau  un  pelât  itiorceau  de  culrare;  puis,  quand  au  bout  de  cinq 
Qu  six  minutes  elle  ne  donne  plus  de  signes  de  vie,  on  retire  le 
morceau  de  out'iure  et  on  prépare  cette  grenouille  »  wisi  que 
celle  qui  n*a  pas  été  empoisonnée ,  sultant  la  méUiode  de  Gal- 
vani«  On  fait  passer  dans  une  portion  du  nerf  lombaire  de  ohii- 
oune  d'elles  successiTemtnt  le  ooiilrant  d'une  petite  pile  ¥oltal- 
que^  <m  voit  aussitôt  lès  muselés  de  celle  qui  n'a  pas  élé 
empoisonnée  se  contraeiei'  fortement ,  tandis  qu'on  n'aperçmt 
pas  le  plus  léger  signe  dt  contraction  dans  celle  qui  a  été  em- 
poisonnée; mais  èb  appliquant  les  pAles  de  la  pile  sur  Iss 
muscles^  l'une  et  l'autre  éprouvent  également  Une  forte  cea- 
irsMion,  et  mémo  la  grenouille  empoisonnée  conserve  plus 
longtemps  que  l'autre  la  propriété  d'éprouver  la  contractioD 
musculaire. 

Les  expériences  qui  précèdent,  en  nous  montrant  la  possîhi- 
Uié  de  déterminer  directement  la  cohtraotion  musculaire  par 
rapplicatiDii  de  l'électricité  aux  musdes  mêmes  ^  sans  l'inler- 
vention  du  nerf,  notis  appellent  à  examiner  la  question  impo^ 
tante  de  savoir  ù  la  fibre  musculaire  cet  par  elle-même,  inëé- 
pendamment  de  toute  action  externe  portée  sur  son  nerf^  capa- 
ble de  se  contracter,  ou  bien  s'il  faut  toujours,  pour  produire 
la  contraction  du  muscle,  que  son  nerf  ait  été  irrité  d'avanae. 
J.  Mullef  et  Longet  avai^t  trouvé  que^  lorsqu^un  nerf  a  été 
depuis  quelque  temps  séparé  du  système  nerveux  central,  il 
n'excite  plus  la  contraction  dans  les  muscles  auxquels  il  aboa- 
tit,  lorsqu'on  irrite  son  extrémité  libre.  M.  Matteuoci  a  obtenu  le 
même  résultat  en  agissant  sur  des  grenouilles  qui  avaient  été 
empoiscmnées  par  une  solution  d'extrait  alcoolique  de  oaix 
vomique  introduite  dans  leur  estomac^  Cependant  le  mtaie  coa- 
rant  de  huit  à  dix  couples  qui,  appliqué  au  nerf  sciatique  4e 
ces  grenouilles^  ne  produisait  aucun  effets  déterminait  une  coa- 

<  Le  curan  fat  oh  potaon  ntnàh|tlaM«  dMt  iea  Sffett  eut  été  étiidîëi  yir 
M.  Alfaro  Raynoso  dans  un  mémoire  communiqué  à  l'Académie  des 
et  sur  lequel  M.  Flooreos  a  lait  sn  rapport  imporUot. 
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tractioii  dans  le  muscle  soumis  à  son  aekion.  n  y  a  plus,  Hum- 
boldt  le  premier,  et  bien  d'autres  après  lui,  ont  réussi  à  faire 
contracter ,  au  moyen  du  courant  électrique,  des  morceaux  de 
substance  musculaire  pris  sur  un  animal  quelconque,  auxquels 
tous  les  filaments  nerteux  visibles  avaient  été  enlevés  avec  le 
plus  grand  soin.  M.  Matteucci,  en  répétant  cette  expérience,  s*e8t 
assuré  que  cette  contraction  a  lieu  au  moment  où  le  courant 
commence  à  pénétrer  dans  la  masse  musculaire  et  au  moment 
où  il  cesse  de  circuler,  et  cela  quelle  que  soit  sa  direction  rela- 
tifemmit  à  celle  des  fibres  musculaires.  Cette  contraction ,  qui 
ne  dure  qu*un  instant,  semble  conUster  dans  une  espèce  de 
racooureiesement  des  fibres,  et,  quoique  le  circuit  reste  fermé, 
la  fibre,  raccourcie  au  premier  moment ,  reprend  sa  forme,  et 
ce  n'est  que  lorsque  le  circuit  est  interrompu  qu'on  la  volt  de 
nouveau  se  contracter,  quoique  plus  faiblement  que  la  pre- 
mière fois.  Ainsi  le  courant  électrique  seul  de  tous  les  exci- 
tants essayés  peut,  quand  il  est  s|)pliqué  directement  aux  mus- 
cles, déterminer  leur  contraction  sans  rinterventîon  des  filets 
nerveux. 

Ce  dernier  fait  semble  établir  une  analogie  remarquable 
entre  la  manière  d'agir  des  courants  électriques  et  celle  des 
ner&,  pour  produire  la  contraction  musculaire.  Un  nerf  excité 
par  un  moyen  quelconque,  et  un  courant  électrique  appliqué 
directement,  agissent  de  même  sur  un  muscle.  N'estril  donc 
pas  probable  que  c'est  par  une  modification  dans^n  état  élec- 
trique naturel  que  le  nerf  agit  quand,  en  vertu  d'une  excitation 
provenant  du  cenreau  ou  du  muscle,  ou  d'une  cause  exté- 
rieure, il  produit  mouvement  ou  sensation  ?  Essayons  de  voir 
s'il  nous  est  possible  de  nous  rendre  compte  de  ce  mode  d'action . 

Nous  savons  que  le  nerf  a  par  lui-même  un  certain  état  élec- 
trique que  nous  avons  réussi  à  déterminer;  nous  savons  de 
plus  que  cet  état  électrique  est  modifié  par  toute  excitation 
exercée  sur  le  nerf.  Le  muscle  a  également  un  état  électrique 
naturel,  lequel  est  modifié  toutes  les  fois  qu'il  jr  a  contraction. 
Ed  Vabsence  d'excitation  exercée  sur  le  ùerf  et  de  contraction 
opérée  sur  le  muscle,  il  doit  s'établir  nécessairement  un  certain 
équilibre  électrique,  qui  consiste  dans  la  circulation  de  cou- 
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rants  électriques  internes  en  rapport  avec  les  phénomènes  chi- 
miques qui  s'accomplissent  dans  le  muscle  vivant.  Nous  ne 
voulons  pas  dire  par  là  que  ces  phénomènes  soient  la  cause  des 
courants  électriques;  la  cause  en  est  dans  la  force  vitale  qui 
donne  aux  molécules  organiques ,  naturellement  bipolaires,  la 
disposition  nécessaire  pour  rétablissement  de  ce  courant;  mais 
cette  disposition  une  fois  établie ,  le  courant  est  entretenu  par 
les  actions  chimiques  qui  raccompagnent  y  et  qu*il  détermine 
probablement  lui-même  en  partie  \  Ainsi  la  vie  est  transmise 
par  le  nerf  au  moyen  de  l'état  électrique  qu'il  possède  dans  les 
conditions  normales  de  vitalité ,  et  il  en  résulte  pour  le  muscle 
un  état  électrique  analogue  avec  quelques  différences  que  nous 
avons  fait  remarquer  et  qui  tiennent  à  la  nature  différente  de 
ces  deux  parties  du  corps  animal. 

Maintenant  «i,  par  une  cause  quelconque,  l'état  électrique 
du  nerf  est  modifié,  l'équilibre  est  rompu ,  et  il  en  résulte  une 
contraction  du  muscle  ou  une  sensation.  Avant  d'étudier  les 
conséquences  de  cette  modification ,  remarquons  qu'elle  con- 
siste en  ce  que  les  molécules  organiques  dont  le  nerf  est  formé 
ne  sont  plus  polarisées  transversalement  de  dedans  en  dehors, 
mais  longitudinalement  d'une  extrémité  à  l'autre,  comme  Test 
tout  corps  conducteur  traversé  par  un  courant  électrique. 
Quand  la  modification  provient  de  l'action  immédiate  du  cen- 
tre nerveux,  il  paraît  que  la  polarisation  s'opère  toujours  de 
façon  que  les  pâles  négatifs  des  molécules  soient  tournés  du  côté 
de  ce  centre,  et  les  positifs  du  côté  du  muscle,  comme  cela 
résulterait  de  l'action  d'un  courant  électrique  qui  cheminerait 
dans  le  sens  des  ramifications  nerveuses.  C'est  ce  qui  explique 
pourquoi  un  courant  électrique  qui  chemine  dans  ce  sens  favo- 

'  La  force  Titalejooe  ici  un  r61e  analogue  à  celui  de  la  force  qui  polarité  les 
molécules  d*un  liquide  électrolytique,  quand  on  y  plonge  un  métal  aoscqptiUe 
d*étre  attaqué  par  lui;  puis»  quand  le  circuit  est  fermé»  le  courant  lui-même  eat 
entretenu  par  les  actions  chimiques  qui  résultent  de  la  fermeture  du  drcult  ; 
celles-ci  en  même  temps  augmentent  d'intensité.  C*est  ce  qui  a  lieu  également 
pour  les  actions  chimiques  qui  constituent  la  respiration  musculaire,  puisque» 
comme  M.  Matteucci  l'a  obsenré,  elles  sont  plus  fortes  quand  le  muscle  est  cou* 
tracté  que  quand  il  ne  Test  pas. 
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lise  la  contraction  bien  plus  que  lorsqu'il  chemine  dans  le  sens 
contraire.  C'est  également  une  conséquence  naturelle  de  ce 
que  les  particules  des  nerfs  sur  lesquelles  doit  s*exercer  Vaction 
immédiate  du  cerreau  étant  les  intérieures  qui  y  pénètrent 
plus  profondément ,  celles-ci  ont  leurs  pôles  négatifs  libres. 
Si,  au  lieu  de  Tenir  du  cerireau,  l'action  exercée  sur  le  nerf 
fient  du  muscle,  la  polarisation  du  nerf  doit  avoir  lieu  en  sens 
contraire,  c'est-à-dire  de  façon  que  les  pôles  positifs  soient  tous 
tournés  du  côté  du  centre  nerveux,  et  les  négatifs  du  côté  du 
muscle  d'où  vient  l'excitation.  Ce  renversement  dans  la  pola- 
rité des  muscles  du  filet  nerveux  qui  aboutit  au  cerveau  ioii 
l'affecter  et  y  produire  une  sensation.  C'est  ce  que  confirme  l'ef- 
fet d'un  courant  électrique  étranger  qui,  lorsqu'il  circule  dans 
les  nerfs  dans  un  sens  opposé  à  celui  de  leurs  ramification^, 
produit  une  sensation  et  non  une  contraction.  On  conçoit  donc 
d'après  cela  que  la  polarisation  s*étai^lisse  en  sens  contraire  dans 
un  nerf  de  mouvement  et  dans  un  nerf  de  sentiment,  et  que  le 
même  nerf  ne  puisse  pas  en  même  temps  dans  l'état  normal 
transmettre  le  mouvement  et  la  sensation.  Il  n*y  a  que  le  cas 
où  il  est  excité  dans  une  partie  de  sa  longueur;  il  peut  alors 
transmettre  le  mouvement  vers  la  périphérie  et  la  sensation 
au  centre  nerveux,  ses  deux  portions  étant  polarisées  en  sens 
contraire  l'une  de  l'autre.  L'effet  de  la  ligature  qui,  en  altérant 
la  constitution  musculaire  du  nerf,  arrête  la  transmission  de 
la  cause  du  mouvement  si  on  la  fait  au-dessous  du  point  irrité, 
et  celle  de  la  cause  de  la  sensation  si  c'est  au-dessus,  s'ex- 
plique également  bien ,  car  alors  la  polarisation  des  molécules 
oerfeoses,  sous  l'action  de  la  cause  excitante,  ne  peut  plus 
«opérer. 

Maintenant  comment  l'excitation  du  nerf  détermine-t^lle 
lacontraction  de  la  fibre  musculaire?  Puisqu'on  peut  détermi- 
ner cette  contraction  par  l'application  immédiate  au  muscle 
d  un  courant  électrique  extérieur,  il  est  évident  que  le  nerf  la 
détermine  en  modifiant  l'état  électrique  du  muscle.  Nous  avons 
vu  que  lorsque  le  muscle  est  contracté,  son  courant  propre  dimi- 
nue, ce  qui  nous  paraît  tenir  évidemment  à  ce  que  ses  particules 
changent  de  place  et  se  disposent  les  unes  à  l'égard  des  autres 
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de  manière  que  leurs  pôles  négatifs  et  positifo  soient  tournés  dans 
le  sens  de  la  longueur  comme  dans  un  conducteur  traversé  par 
un  courant)  et  non  plus  dans  le  sens  tranversal.  Ce  change* 
ment  de  place  doit  produire  un  rapprochemoit  des  particiUes 
dans  le  sens  longitudinal*  et  par  conséquent  un  raocourcâsee- 
ment  de  la  fibre^  ce  qui  est  le  caractère  de  la  contraction.  Mais 
ce  raccourcissement,  et  le  rapprochement  qui  en  est  la  cause, 
ne  durent  qu*un  instant^  à  cause  de  rélasticité  propre  de  la 
fibre,  et  les  particules  se  replacent  à  leur  première  distance. 
Cependant  il  y  a  une  différence  importante  à  noter.  Quand  la 
flbfe  museulaire  se  contrtete  par  Teffet  d*un  courant  électrique 
continu  appliqué  soit  à  son  nerf|  soit  immédiatement  à  eUe- 
méme^  la  contraaiion  ne  dure,  il  est  vrai^  qu'un  instant^  mais  les 
particules  du  muscle,  tout  en  reprenant,  en  vertu  de  Féteati- 
citéy  leur  première  distance  relative,  conservent  leurs  pôles 
électriques  tournés  dans  lewns  de  la  longueur  de  la  fibre;  ce 
n*est  qu'au  moment  où  le  courant  électrique  eesse  de  drouler 
que  les  pôles  électriques  des  particules  se  replacent  dans  leur 
position  normale,  et  ce  retour  est  accompagné  d*un  nouveau 
déplacement  des  particules^  et  par  conséquent  d*une  nouvelle 
contraction.  Voilà  pourquoi  il  n*y  a  contraction  qu*à  rétablis- 
sement et  à  la  rupture  du  courant;  parce  que  ce  n'est  qa*à 
ces  deux  moments  qu'il  y  a  demi-révolution  des  particules  du 
muscle.  Quand  le  courant,  au  lieu  d'être  continu,  est  discon- 
tinu, alors  il  y  a  une  succession  si  rapide  de  déplacements  et  de 
retours  à  leur  position  primitive  des  particules  du  muscle,  que 
la  contraction  semble  permanente,  ce  qui  constitue  le  téta- 
nos; cependant,  comme  nous  l'avons  vu  au  moyen  de  la  gre- 
npuille  galvanoscopique ,  la  contraction  est  réellement  inter- 
mittente. 

Reste  maintenant  à  savoir  comment  il  peut  résulter  d'une 
modification  dans  l'état  électrique  des  nerfo  que  celui  des 
muscles  est  modifié  de  manière  à  produire  la  contraction.  Il 
faudrait)  pour  résoudre  cette  question  d'une  manière  un  peu 
satisfaisante,  connaître  mieui  qu'on  ne  la  connaît,  la  manière 
dont  les  nerfs  se  terminent,  et  dont  ils  se  ramifient  dans  lee 
muscles.  11  nous  parait  probable  que  chaque  filament  nerveux 
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«lémeotaiFe  aboutU  à  une  fibre  élémentaire  '  ;  alors  il  n^est  pas 
élonnanl  que  si  ce  nerf  est  polarisé  par  une  cause  d'excitation, 
il  détermine  la  polarisation  de  la  fibre  musculaire  à  laquelle  il 
aboutit.  Dans  ce  oas  la  fibre  entre  dans  le  circuit  du  nerf^  et 
elle  doit  éprouver  la  contraction,  comme  lorsqu'elle  est  traver- 
sée immédiatement  par  Ud  courant  électrique  artificiel.  Nous 
retrouvons  alors  les  mêmes  phénomènes,  en  particulier  que  la 
contraction  ne  dure  qu'un  instant,  à  moins  que  le  nerf  ne  soit 
tétanisé»  ce  qui  fiait  que  le  muscle  lui-même  Test  aussi.  Dans  la 
sensation,  c'est  le  muscle  dont  l'état  électrique  normal  est  trou^ 
blé,  qui  polarise  le  nerf  de  manière  à  agir  sur  le  cerveau»  Dans 
les  deux  cas  également,  il  n*est  pas  étonnant  que  tout  ce  qui 
altère  la  contractÎDn  moléculaire  du  nerf  empÂcbe  sa  polarité 
de  s'établir,  et  par  conséquent  arrête  la  transmission  du  mou« 
vement  ou  de  la  sensation.  Il  serait  bien  important,  pour 
appuyer  ces  explications  sur  des  b^es  plus  solides,  et  pour 
pouvoir  leur  donner  plus  de  précision,  quon  parvint  à  mieux 
déterminer  qu'on  ne  Ta  fait  le  mode  de  communication  du  nerf 
et  du  muscle.  Ce  qui  me  parait  éminemment  probable,  c'est 
que  dans  la  contraction  musculaire,  comme  dans  la  transmis- 
sion de  la  sensation,  l'action  réciproque  du  nerf  et  du  muscle 
s'opère  à  Fextrémité  même  du  nerf,  et  non  pas  tout  le  long  de 
son  parcours  à  travers  le  muscle. 

n  résulte  de  l'étude  détaillée  que  nous  venons  de  faire  qu'on 
peut  regarder  le  corps  d'un  animal  vivant  comme  le  siège 
d'une  multitude  innombrable  de  courants  électriques  n'ayant 
la  plupart  que  des  circuits  locaux;  ce  sont  des  portions  déri* 
vées  de  ces  courants  que  nous  parvenons  à  percevoir  par  l'ex* 
périence.  liais,  quand  par  Tefiet  de  la  volonté  ou  d'une  autre 
cause  agissant  directement  sur  un  nerf,  on  modifie  son  état 

*  Le  4octeiir  Waller  a  réuski  par  la  McUon  des  oerfs  à  déterminer  dans  lea 
filets  DenretuL  qui  sont  au-dessus  de  la  section  une  altération  qui  permet  de  les 
toivre  dans  leurs  dernières  ramifications  avec  une  grande  précision  ;  on  les  voit 
ainsi  pénétrer  juMiue  âans  rintërleur  des  fibres  musclaires  auxquelles  elles  s'en- 
trecroisent Moss  iregrettoiis  ^ne  les  limites  assignées»  dans  un  ouvrage  du  genre 
et  eelai^,  à  eet  ordre  de  eonsidératiofia,  ae  nous  permeUent  pas  d'aatrer  dans 
pbw  de  détails  sur  les  redietches  intéresianias  4n  docteur  Waller. 
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électrique,  le  courant  local  correspondant  se  transforme,  sinon 
en  totalité,  du  moins  en  partie,  en  un  courant  dont  le  circuit 
plus  considérable  comprend  alors  le  nerf  et  le  muscle  corres- 
pondant, et  il  en  résulte  les  effets  que  nous  avons  signalés. 

Nous  ne  quitterons  pas  ce  sujet  sans  remarquer  que  nous 
sommes  conduits  à  admettre  que  Tagent  au  moyen  duquel 
s'exerce  toute  Faction  nerveuse  est  Uélectricité,  non  une  élec- 
tricité créée  au  moment  même  où  le  nerf  agit,  mais  préexis- 
tante dans  toutes  les  particules  organiques,  comme  elle  préexiste 
dans  toutes  les  particules  de  la  matière  inorganique.  Nous 
sommes  de  plus  forcés  d^admettre  que,  sous  Tinfluence  de  la 
vie,  ces  particules  se  disposent  d'une  manière  toute  spéciale,  et 
qui  permet  l'aecomplissement  des  fonctions  organiques;  de 
sorte  que  la  vie  ne  peut  point  être  considérée  comme  une  con- 
séquence de  la  nature  électrique  et  de  l'arrangement  de  ces 
particules,  mais  doit  au  ccmtraire  être  regardée  comme  la  cause 
de  leur  mode  de  groupement,  et  par  conséquent  indirectement 
des  phénomènes  qui  en  résultent.  Qu'on  ôte  la  vie,  en  effet,  et 
les  particules,  tout  en  conservant  leurs  propriétés  électriques, 
c'est-à-dire  leur  polarité,  se  groupent  tout  autrement,  de  ma- 
nière à  obéir  aux  conditions  d'équilibre  des  forces  qui  leur  sont 
propres,  et  ne  présentent  plus  que  les  phénomènes  ordinaires 
que  nous  offre  la  matière  inorganique. 

M.  Matteucci,  tout  en  reconnaissant  que  les  courants  orga- 
niques ne  sont  point  dus  à  une  action  chimique  extérieure  quel- 
conque, estime  qu'on  doit  les  attribuer  aux  actions  chimiques 
de  l'organisme  vivant.  Ce  serait,  suivant  lui,  dans  l'action  chi- 
mique qui  doit  exister  entre  la  fibre  musculaire  proprement 
dite  et  le  sang  artériel  en  contact  avec  elle,  et  par  conséquent 
dans  la  vie  nutritive  des  tissus,  qu'il  faudrait  chercher  la  cause 
de  ces  courants.  Elle  serait  ainsi  inhérente  à  l'état  de  vie  des 
tissus  organiques,  et  liée  constamment  avec  une  différence 
dans  l'état  et  dans  le  pouvoir  nutritif  de  ces  tissus,  de  manière 
que  l'élément  positif  du  couple  organique  serait  toujours  repré- 
senté par  la  partie  du  tissu  dont  le  pouvoir  nutritif  est  le  ^os 
fprt.  Comme  on  le  voit,  M.  Matteucci  est  d'accord  avec  nous  «b 
ce  point  que  c'est  de  la  force  vitale  qu'il  fait  dépendre  en  fH^ 
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mière  ligne  réleciricité  aoimale;  seulement,  suivant  lui,  ce 
n*est  qu'indirectement  en  obligeant  la  nutrition  à  s'opérer,  que 
les  nerfis  intermédiaires  entre  la  force  vitale  et  les  muscles 
développeraient  Télectricité;  tandis  que,  suivant  nous,  Faction 
serait  plus  directe,  la  transmission  de  Faction  vitale  des  nerfs 
aux  muscles  s'opérant  par  Télectricité  même  dont  les  nerfis 
sont  primitivement  doués.  Nous  ne  contestons  nullement  la 
part  de  l'action  chimique  dans  la  production  de  l'électricité 
animale,  mais  ce  n'est  pas  d'elle  que  nous  faisons  découler  la 
première  origine  de  cette  électricité  que  nous  croyons,  comme 
nous  venons  de  le  dire,  être  préexistante  aux  causes  qui  en 
déterminent  la  manifestation,  aussi  bien  dans  l'organisme 
vivant  que  lorsqu'il  s'agit  de  la  matière  inorganique. 

S  6.  WmîaÊomm  éleeiHvics. 

Nous  avons  déjà  indiqué,  dans  le  §  1^  qu'il  existe  une  classe 
d'animaux,  les  poissons  électriques,  chez  lesquels  les  signes 
d'électricité,  dont  la  perception  ne  peut  avoir  lieu  dans  les 
animaux  en  général  que  sous  certaines  conditions  et  avec  le 
secours  d'instruments  très-délicats,  se  manifestent  de  la  ma- 
nière la  plus  prononcée,  et  de  façon  à  avoir  frappé  l'attention 
des  observateurs  dès  les  temps  les  plus  reculés.  Ces  poissons 
sont  au  nombre  de  cinq  :  la  raya  torpelo  (la  torpille),  le  gymno^ 
tu$  eleciricus,  le  silurus  eledricus^  le  tetraodan  eleciricui  et  le 
irickiums  electricus.  De  ces  cinq  espèces  deux  seulement  ont 
été  étudiées  avec  soin,  la  torpille  et  le  gymnote;  ce  sont  les 
deux  dont  nous  nous  occuperons  essentiellement  dans  ce  para- 
graphe. 

I^  torpille  ou  raie  électrique  est  le  plus  anciennement 
connu  des  poissons  électriques,  et  celui  qui  a  été  l'objet  du 
plus  grand  nombre  de  recherches,  vu  qu'il  est  facile  à  se  pro- 
curer, puisqu'il  se  trouve  dans  la  Méditerranée;  son  corps,  à 
peu  près  circulaire,  se  termine  par  une  queue  courte  et  assez 
charnue  (fig.  347  et  348);  l'espace  entre  les  nageoires  pecto- 
rales, la  tête  et  les  branchies,  est  rempli  de  chaque  côté  par  un 
appareil  extraordinaire  formé  de.»petits  tubes  membraneux 
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serrée  les  uns  contre  les  autres  comme  des  rayons  d'abeille, 
subdivisés  par  des  diaphragmes  horizontaux  en  petites  cellules 


Rg.  347. 


Fig.  348. 


pleines  de  mucosités,  et  parcourus  par  les  ramifications  de 
nerfs  abondants  provenant  de  la  huitième  paire;  c'est  dans  cet 
appareil  que  réside  la  puissance  électrique,  comme  nous  le 
verrons  plus  loin.  La  torpille  a  été  citée  de  tout  temps  par  les 
pécheurs  comme  donnant  volontairement  une  commotion,  soit 
pour  se  défendre,  soit  pour  tuer  les  poissons  nécessaires  à  sa 
nourriture  ;  mais  Musschenbroek  est  le  premier  qui  ait  établi 
la  nature  électrique  de  cette  commotion.  Walsh  avait  fait,  en 
1778,  des  recherches  nombreuses  sur  cette  électricité;  il  avait 
remarqué  que  la  commotion  est  arrêtée  par  tous  les  maurais 
conducteurs,  et  qu*on  peut  par  conséquent  toucher  la  torpille 
impunément  avec  du  verre  et  de  la  résine,  tandis  qu'on  reçoit 
les  secousses  quand  on  la  touche  avec  une  tige  de  métal.  Il  avait 
réussi  à  transmettre  la  décharge  à  travers  un  circuit  de  vingt 
personnes  qui  se  tenaient  par  la  main,  et  dont  la  dernière  tM* 
chait  la  torpille  sous  le  ventre,  pendant  que  la  première  la 
touchait  sur  le  dos;  il  en  avait  eonelu  que  le  dos  et  le 
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Tentre  de  la  torpille  ont  un  état  électrique  opposé.  Gay-Lussac 
et  Humboldt  avaient  plus  tard  décrit  avec  soin  les  circons^ 
tances  principales  de  la  décharge  de  la  torpille.  Mais  le  premier 
travail  complet  fait  sur  ce  sujet  est  dû  à  John  Davy,  le  frère  de 
rillustre  chimiste,  qui,  en  mettant  respectivement  en  contact 
avec  les  deux  faces  de  la  torpille  les  deux  extrémités  d*un  fil 
métallique  tourné  en  hélice  ou  les  deux  bouts  en  platine  d*un 
galvanomètre,  était  parvenu  à  aimanter  une  aiguille  d*acier  et 
à  dévier  l'aiguille  du  galvanomètre.  Il  avait  également  réussi 
à  décomposer  Teau  salée,  sans  pouvoir  cependant  obtenir  des 
effets  de  chaleur  et  de  lumière,  par  le  courant  de  la  torpille, 
dont  il  avait  ainsi  déterminé  la  direction,  qu'il  avait  trouvée 
être  telle  que  la  face  supérieure  du  poisson  est  positive  et  l'infé- 
rieore  négative.  HM.  Becquerel  et  Breschet,  en  confirmant  les 
résultats  de  Davy,  par  des  expériences  faites  à  Venise  en  1835, 
dans  lesquellee  ils  avaient  pris  toutes  les  précautions  néces* 
Mires  pour  se  mettre  à  Fabri  de  différentes  objections  qu'on 
pouvait  faire  contre  la  manière  d'opérer  du  savant  anglais, 
avaient  établi  d'une  manière  évidente  que  la  décharge  de  la 
torpille  est  bien  le  résultat  d'une  décharge  électrique  analogue 
à  celle  de  la  bouteille  de  Leyde,  et  dirigée  de  la  face  supérieure 
à  l'inférieure,  en  même  temps  qu'ils  avaient  analysé  les  cir- 
constances diverses  tenant  à  la  position  et  à  l'état  de  l'animal, 
qui  peuvent  influer  sur  l'intensité  de  sa  décharge.  Mais,  de  tous 
les  physiciens,  M.  Matteucci  est  celui  qui  a  fait  l'étude  la  plus 
détaillée  et  la  plus  complète  des  phénomènes  que  présente  la 
torpille;  aussi  ce  sont  essentiellement  ses  recherches  qui  nous 
guideront  dans  l'analyse  que  nous  allons  faire  de  ces  phéno-» 
mènes. 

La  torpille  donne  ses  décharges  dans  Tair  comme  dans  l'eau; 
fuaod  on  la  tient  dans  la  main,  les  décharges  sont  si  intenses 
et  le  succèdent  avec  une  telle  rapidité,  qu'il  est  impossible  de 
ks  supporter;  mais  ranimai  se  lasse,  et  il  faut  le  remettre  dans 
l'eaq  salée,  et  lui  laisser  un  certain  temps  de  repos  pour  que 
sa  fonction  électrique  se  rétablisse.  La  commotion  que  lance  la 
torpille  est  volontaire;  on  la  détermine  en  irritant  l'animal 
en  un  pdot  de  son  corpa^  mais  suMout  en  lui  pinçant  les 
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nageoires;  le  plus  souvent  il  Ta  produit  spontaDément,  soit 
pour  se  défeudre,  soit  pour  tueries  petits  poissons  qu*il  foudroie 
ainsi  à  distance.  M.  Matteucci  a  montré  rextréme  diffusion  de 
cette  décharge  dans  le  liquide  où  elle  a  lieu;  ainsi,  en  tenant  à 
la  main,  dans  une  grande  cuve  pleine  d'eau  salée,  et  large  de 
l^^SO,  et  tout  près  de  sa  paroi,  une  torpille  vivante,  on  voit, 
au  moment  où  elle  se  décharge,  une  grenouille  préparée,  sus- 
pendue dans  la  même  eau,  mais  à  Textrémité  opposée,  se  con- 
tracter fortement;  preuve  qu'une  portion  delà  décharge  la  tra- 
verse. Une  pile  très-puissante,  dans  les  mêmes  circonstances, 
ne  produirait  pas  le  même  effet. 

La  torpille  se  décharge  quand  elle  veut»  mais  non  pu  elle  veut  ; 
on  avait  cru  par  erreur  qu'elle  pouvait  diriger  sa  décharge, 
parce  qu'on  avait  ressenti  la  commotion  en  touchant  la  torpille 
en  un  point  quelconque;  il  est  vrai  que  si  les  décharges  sont 
fortes,  elles  se  sentent  partout  où  l'animal  est  touché;  mais 
quand  celui-ci  est  affaibli,  il  est  facile  de  voir,  en  posant  des  gre- 
nouilles préparées  sur  divers  points  de  son  corps,  qu'il  n*y  a 
que  celles  qui  sont  sur  les  points  correspondants  à  l'organe 
électrique  qui  se  contractent.  U  faut  de  plus  pour  que  la  gre- 
nouille, comme  tout  autre  conducteur,  soit  traversée  par  la 
décharge  de  la  torpille,  lorsque  celle-ci  est  isolée,  qu'elle  la 
touche  en  deux  points  différents  de  son  corps;  si  elle  ne  la  tou- 
che que  par  l'extrémité  de  son  filet  nerveux,  elle  n'éprouve  point 
de  contraction;  il  n'en  est  plus  de  même  quand  la  torpille  com- 
munique avec  le  sol,  la  grenouille  alors  se  contracte»  parce  qu'il 
s'établit  une  communication  toute  naturelle  entre  un  second 
point  de  son  corps  et  un  second  point  de  la  torpille. 

M.  Matteucci  et  le  père  Linari  ont  réussi  à  obtenir  des  effets 
électriques  très-prononcés  avec  la  torpille;  ils  ont  aimanté  des 
aiguilles  d'acier  comme  l'avait  déjà  fait  John  Davy;  mais  le  père 
Linari  est  de  plus  parvenu  à  produire  une  véritable  étincelle 
électrique  entre  une  surface  de  mercure  communiquant,  au 
moyen  d'un  fil  conducteur,  avec  l'une  des  faces  de  l'organe 
électrique  et  un  fil  de  fer  communiquant  avec  l'autre;  il  a  éga- 
lement obtenu  une  étincelle  d'induction,  en  faisant  passer  la 
décharge  à  travers  une  hélice  électrodynamique.  Le  père  Linari 
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est  donc  le  premier  qui  ait  tiré  une  étincelle  électrique  du  corps 
d'une  torpille.  U  a  aussi,  ayec  Télectricité  de  la  torpille,  dé- 
composé le  nitrate  d'argent  et  obtenu  des  effets  calorifiques  au 
moyen  d'un  élément  thermo-électrique  trè^-sensible;  enfin ,  il  a 
cherché  à  mesurer ,f  en  employant  la  balance  électro-magné- 
tique de  Becquerel,  l'intensité  des  courants  électriques  produits 
par  la  décharge  du  poisson.  M.  Matteucci  a  employé,  pour  ob- 
tenir les  signes  de  décomposition  chimique,  une  bande  de  pa- 
pier imbibée  d'une  solution  d'iodure  de  potassium,  au  moyen 
de  laquelle  il  fait  communiquer  deux  lames  de  platine  placées 
l'une  sur  le  dos,  l'autre  sur  le  centre  de  l'animal;  la  nature  de 
la  décomposition  dôme  la  direction  du  courant,  qui  est  celle 
que  nous  avons  déjà  indi(]piée  et  que  confirment  les  indications 
plus  sensibles  d'un  galvanomètre.  C'est  encore  M.  Matteucci  qui 
a  décrit  la  manière  la  plus  simple  et  la  plus  élégante  d'obtenir 
l'étincelle  électrique;  elle  consiste  à  placer  une  torpille  au  mo- 
ment où  on  la  sort  de  l'eau  sur  un  disque  métallique  isolé 
(fig.  349),  en  la  recouvrant  d'un  autre  disque  semblable  tenu 
par  un  manche  isolant;  deux 
tiges  en  laiton,  communiquant 
chacune  respectivement  avec  un 
des  disques,  sont  terminées  par 
des  boules  A  et  B  auxquelles  on 
applique  des  feuilles  d'or  sus- 
pendues à  une  distance  de  demi 
millimètre  l'une  de  l'autre,  et 
en  agitant  légèrement  le  disque 
supérieur,  on  irrite  l'animal  :  Fî«-  3*9- 

dans  le  même  moment  les  feuilles  d'or  se  meuvent,  et  on  voit 
éclater  entre  elles  des  étincelles  très-brillantes. 

Avant  de  poursuivre  l'étude  des  propriétés  électriques  de  la 
torpille,  il  est  nécessaire  de  revenir  sur  l'organe  particulier  qui 
existe  chez  elle  comme  chez  les  autres  poissons  électriques,  et 
dont  nous  avons  déjà  signalé  l'existence.  Cet  organe,  appelé  par 
les  physiologistes  organe  électrique^  n'est  point  exactement  le 
même  chez  tous  les  poissons  électriques,  comme  nous  le  vemoB 
en  nous  occupant  du  gymnote.  U  se  compose  dans  11.  I 
m.  i 
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de  doux  portions  semblables,  symétriquement  placées  de  chaque 
cAté  de  la  téta  entre  les  nageoires  pectorales  et  les  branchies; 
elles  occupent  Tune  et  Vautre  toute  Tépaisseur  qui  sépare  les 
deux  plis  de  la  peau.  Chacune^'elles  est  corn- 
posée  d'un  grand  nombA  de  prismes  d'une 
forme  hexagonale»  rangés  parallèlement  les 
uns  à  côté  des  autres  comme  les  aWéoles  d'un 
rayon  de  miel,  et  dont  Vune  des  extrémités 
Fig.  350.  repose  sur  la  peau  de  dtssuseU  Vautre  sur 
celle  de  dessous  (fig.  350)  ;  une  memkrane  aponévrotique  en- 
veloppe extérieurement  tout  ce  système*  Ces  prismes  sont 
eux-mêmes  formés  d'un  très-graid  nottibre  de  diaphragmes 
perpendiculaires  à  Vaxe,  séparés  les  uns  des  autres  par  de 
très-petits  intervalles  remplis  d'un  liquide  d'une  nature  albu-* 
mineuse  (  ^  eau  un  peu  salée  eV  ^  albumine  ) ,  et  présen- 
tant ainsi  une  constitution  physique  analogue  à  celle  d*une 
pile.  Chaque  diaphragme  se  compose  d'une  membrane  très- 
mince  extrêmement  simple  et  sans  structure  apparente,  d'une 
épaisseur  moyenne  d'à  peu  près  O""- ,  004;  l'espace  qui  sépare  les 
diaphragmes  les  uns  des  autres  et  qui  est  rempli  par  le  liquide 
albumineux  estde  0""*,  016  de  largeur  environ .  On  peut  calculer 
d'après  ces  données  que  chez  une  torpille  de  moyenne  grandeur 
il  y  a  dans  chacun  des  prismes  dont  se  compose  son  organe,  et 
qui  ont  4  centimètres  de  longueur,  2,000  diaphragmes  de  6  à 
8  millimètres  carrés  de  surface.  Or,  comme  il  y  a,  d'après  Hunter, 
environ  470  prismes  ou  piles  dans  chaque  partie  de  Vorgaoe, 
cela  fait  pour  Vorgane  entier  940  piles  de  2,000  diaphragmes 
chacune. 

A  ces  détails  anatomiques,  ajoutons  un  point  essentiel,  c'est 
que  quatre  faisceaux  nerveux  d'un  grand  volume,  partant  da 
quatrième  lobe  du  cerveau,  viennent  se  distribuer  dans  l'organe 
en  ramifications  extrêmement  nombreuses.  Les  ramifications 
terminales  des  filets  nerveux  n'aboutissent  pas  directement  aux 
diaphragmes  eux-mêmes  comme  Vont  cru  Savi  et  Wagner,  mais 
d'après  M.  Pacini,  auquel  nous  empruntons  ces  détails,  elles  se 
rendent  dans  le  liquide  albumineux  renfermé  entre  deux  e^ 
paces  successifs;  là  elles  se  subdivisent  et  s'appliquent  sor  li 


i 


ÉUCTB1€ITÉ  DANS  LES  AOTIONS  P0T8IOIO6IQIIES.  67 

mrfèce  inférieure  de  chaque  diapkragoae  ;  les  unes  se  perdent 
par  leur  extrémité  dans  la  substance  du  diaphragme  pendant 
qoe  les  autres  se  terminent  à  sa  surface  même;  la  surface  supé* 
rieure  des  diafhragmes  ne  reçoit  aucune  fibre  nerveuse.  Il  ré** 
salie  de  là  que  les  êeux  surfaces  des  diaphragmes  sont  dans 
des  conditions  bien  différentes  d*ipnervation  et  par  conséquent 
probablement  d*état  électrique*  Ausei  l'eipérience  nous  apprend 
qee  les  extrémités  supérievres  des  prismes  pont  toutes  positives 
et  les  inféritufts  natives.  Si  Ton  fait  pénétrer  dans  l'intérieur 
de  Torgane  électrique  deux  lames  de  platine  communiquant 
afee  les  extrémités  d*uo  galvanomètrey  on  obtient  au  moment 
de  la  déidiarge  un  coara»l^(pi  indique  que  la  partie  de  l'organe 
la  plus  rappraehée  du  ventre  est  toujours  négative  par  rapport 
à  celle  qui  eit  la  plus  rapprochée  du  dos,  et  cela  quelle  que  soit 
la  partie  ^  Torgane  où  To»  ait  inséré  les  lames  de  platine. 

Examinons  maintenant  de  plus  près  les  circonstances  qui  peu- 
vent modifier  ou  déteru)iner  la  production  de  l'électricité  dans  la 
torpille.  Nous  devons  remarquer  d'abord  que  l'activité  élec- 
trique de  l'ammal  est  proportionnelle  au  degré  d'intensité  de 
sa eireulation  et  de  sa  respiration}  c'est  ce  que  prouvent  l'in- 
flaence  de  la  tempéiature,  du  gaz  ambiant  ;  l'action  des  poisons, 
surtout  ^le  des  narcotiques,  détermine  plusieurs  décharges 
-très-vives  avant  d*amener  la  mort  de  l'animal;  la  décharge  est 
encore  déterminée  par  l'action  extérieure  d'un  courant  élec^ 
trique  qu'on  fait  passer  de  la  bouche  aux  branchies  ou  à  la  peau, 
ainsi  que  par  Tirritation quon  produit  en  comprimant  la  tor- 
pille dans  différents  points  du  corps.  Mais  de  toutes  les  cir- 
constances les  plus  importantes  à  étudier,  ce  sont  celles  qui 
agissent  directement  sur  l'organe  électrique  luirmôme  et  sur 
Itt  nerfs  qui  y  aboutissent. 

Pour  détruire  la  fonction  électrique  de  l'organe  en  agissant 
sarsa  substance  seule,  il  faut,  après  avoir  enlevé  la  peau  supé- 
rieure qui  le  recouvre,  l'humecter  avec  de  l'acide  sulfurique  ou 
le  mettre  en  contact  avec  de  l'eau  bouillante.  Au  premier  mo- 
ment on  a  des  décharges  très^fortés  ;  puis,  au  bout  de  quelques 
instants,  la  substance  de  l'oriptpa  blanchit  et  se  coagule,  et  on 
œ  peut  plus  en  tirer  à^tggm^^Mmrg^.  Ainsi  la  coagula- 
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lion  de  TalbumiDe  de  l'organe  détruit  sa  fooction  électrique  de 
quelque  manière  qu'on  détermine  cette  coagulation.  D*un  autre 
cAtéy  on  peut  couper  Torgane  lui-même  soit  horizontalemenl, 
soit  verticalement^  et  introduire  une  lame  de  mrre  pour  sépa- 
rer les  tranches  coupées,  sans  que  la  décha%e  ce^e  d'avoir  lieu, 
tant  que  l'albumine  n'a  pas  été  coagulée. 

Galyani  et  Spallanzani  avaient  déjà  observé  qu'en  coupant 
les  nerfs  qui  aboutissent  à  l'un  des  erganes,  la  décharge  cesse 
du  c6t4  où  est  cet  organe,  tandis  qu'elle  coniînuellu^cftté  opposé. 
M.  Matteucci  a  reconnu  qu'il  faut  pour  détruire  entièrement  la 
décharge  couper  tous  les  quatre  nerfs,  et  non  pas  seulement 
un,  deux  ou  trois.  Quand  on  a  coufé  daux  ou  trois  nerfs,  la  dé- 
charge se  limite  aux  points  de  l'organe  dans  lesquels  se  trouvent 
les  ramifications  du  nerf  qu'on  a  laissé  intact.  Il  n'est  point 
nécessaire  de  couper  les  nerfs  pour  détruh*e  la  dédharge  élec- 
trique; il  suffit  de  les  lier,  et  on  observe  les  mêmes  phénomènes. 
On  peut,  lorsque  la  torpille  est  bien  vivace,  obtenir  quelques 
décharges  électriques,  lors  même  que  les  nerfs  ont  été  coupés, 
en  tirant  avec  une  pince  un  des  filets  nerveux  qui  sont  attachés 
à  l'organe;  et  même  en  détachant  l'organe  avec  ses  quatre  nerfe 
après  qu'ils  ont  été  séparés  du  centre  nerveux,  on  observe  des 
signes  électriques  en  irritant  tantôt  un  nerf,  tantôt  un  autre. 
Il  suffit  pour  apercevoir  ces  signes  de  placer  des  grenouilles  pré<- 
parées  sur  la  surface  de  l'organe,  et  on  voit  les  grenouilles  se 
contracter  sur  la  portion  de  cet  organe  dans  laquelle  est  dis- 
tribué le  nerf  irrité.  La  décharge  électrique  peut  être  obteniœ 
par  une  très-petite  partie  de  l'organe  détaché  du  poisson  vivant, 
à  la  seule  condition  qu'on  irrite  d'une  manière  quelconque  le 
filament  nerveux  qui  s'y  rend.  Un  morceau  de  l'organe,  qui 
n'est  pas  plus  gros  que  la  tête  d'une  épingle,  sur  lequel  on  a 
posé  le  nerf  de  la  grenouille  galvanoscopique ,  ne  manque  ja- 
mais de  donner  la  décharge  quand  on  le  coupe  avec  des  ciseaux 
très-fins  et  qu'on  irrite  ainsi  son  filament  nerveux. 

Quant  au  cerveau,  M.  Matteucci  s'est  assuré  en  le  découvrant 
très-rapidement  dans  une  torpille  vivante  avec  la  lame  d*an 
rasoir  très-peu  aiguisé,  que  la  portion,  qu'on  ne  peut  toodiv 
sans  avoir  de  fortes  décharges,  est  le  quatrième  lobe  qaî  iM 
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comme  uu  renflement  de  la  moelle  allongée  et  qui  est  celui  d*où 
partent  les  nerfs  qui  vont  à  Torgane  électrique.  Ce  lobe  détruit, 
toute  décharge  devient  impossible  quand  même  on  laisserait  le 
reste  du  cervean  intact,  tandis  que  les  trois  autres  peuvent  être 
coupés  et  enlevés  sans  que  la  décharge  cesse  d'avoir  lieu  ;  cepen- 
dant quand  on  les  irrite  on  produit  de  fortes  contractions  mus- 
culaires, et  quelquefois  même  des  décharges  si  Vanimal  est 
très-vivant.  Hais  c'est  un  effet  indirect  semblable  à  ceux  qui 
résultent  de  toute  aaiion  excitante  exercée  sur  le  poisson  élec- 
trique. Les  organes  essentiels  de  la  fonction  électrique  se  rédui- 
sent donc  au  dernier  lobe  du  cerveau,  à  ses  nerfs  et  à  l'organe 
proprement  dit;  Vactioii  de  ce  lobe  sur  la  fonction  électrique 
est  direct,  c'est-à-dire  que  si  l'on  touche  la  partie  droite  du 
lobe  électrique,  c'est  l'organe  droit  qui  donne  la  décharge,  et 
réciproquement  le  gauche,  si  c'est  la  partie  gauche  du  lobe  que 
l'on  touche. 

Lorsque  la  torpille  sur  laquelle  on  opère  est  morte,  du  moins 
en  apparence,  c'est-à-dire  que  ses  branchies  ne  font  plus  de 
mouvement,  et  qu'irritée,  blessée  et  comprimée,  elle  ne  donne 
plus  de  décharges,  on  obtient  en  touchant  le  lobe  électrique, 
après  qu'on  a  découvert  le  cerveau,  des  décharges  électriques 
plus  fortes  que  celles  que  l'animal  donnait  étant  vivant;  on  n'en 
obtient  point  en  touchant  les  autres  parties  du  cerveau.  Mais 
lorsqu'il  s'est  écoulé  un  certain  temps,  on  n'a  même  plus  de 
décharge  en  touchant  le  lobe  électrique  ;  toutefois  en  le  blessant 
on  en  obtient  encore  quelques-unes,  après  quoi  tout  phénomène 
électrique  est  à  jamais  détruit. 

Le  courant  électrique  se  comporte  comme  les  autres  actions 
stimulantes,  c*est-à-dife  qu'il  ne  produit  que  la  décharge  élec- 
trique lorsqu'il  agit  sur  le  quatrième  lobe,  ou  sur  les  nerfs  qui 
de  ce  lobe  se  rendent  à  l'organe.  Son  action  spécifique  diffère 
seulement  dans  ce  cas,  comme  dans  celui  de  la  contraction  mus- 
culaire, de  celle  des  autres  causes  excitantes,  en  ce  que  son  effet 
tarie,  dans  certaines  limites,  avec  sa  direction  relativement  à 
cdle  de  la  ramification  des  nerfs.  Ainsi,  quand  on  fait  passer 
un  courant  électrique  dans  une  portion  des  nerfs  de  l'organe, 
VI  iTttttve  qu'après  la  mort,  dans  une  première  période  où  la 
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vitalité  est  encore  très-grande,  le  courant  électrique  direct  ou 
inverse  produit  toujours  la  décharge  soit  à  son  établissement, 
soit  à  l'instant  de  son  interruption,  mais  que  dans  la  période  stû- 
vante  où  la  vitalité  est  moindre,  la  décharge  n'est  plus  produite 
que  par  rétablissement  du  couratit  direct  et  par  l'interrupUoD 
du  courant  inverse. 

Ce  dernier  fait  complète  les  analogies  que  l'étude  que  noas 
venons  de  faire  semble  établir  entre  l'action  qui  détermine  les 
décharges  électriques  et  celle  qui  produit  la  contraction  inus^ 
eulaire.  Ces  analogies  sont  en  effet  remarquables;  ainsi,  de 
même  que  la  contraction  musculaire,  la  décharge  électrique 
dépend  de  la  volonté  de  l'animal  j  elle  est  également  déter- 
minée par  une  excitation  exercée  sur  certains  nerfs  ;  elle  est 
proportionnelle  à  l'activité  de  la  respiration  et  de  la  circulation, 
quoiqu'on  puisse  l'obtenir  encore  quand  la  circulation  est  sus- 
pendue dans  l'organe;  elle  ne  persiste  que  dans  certaine  limites 
de  température  ;  en  un  mot,  toutes  les  circonstances  qui  modi- 
fient la  fonction  de  l'organe  électrique  agissent  également  sur 
la  contraction  musculaire.  La  seule  différence  est  que  la  dé- 
charge électrique,  au  lieu  d'àtre  comme  la  oontraetion  musoo- 
laire  une  propriété  commune  à  toutes  les  parties  musculaires 
de  l'animïl  et  aux  nerfs  qui  s'y  rendent,  est  spécialisée  dans  un 
organe  particulier  propre  au  poisson  électrique,  à  un  lobe  dé- 
terminé du  cerveau  et  aux  nerfs  qui  de  ce  globe  vont  à  l'orgsjie 
où  ils  se  ramifient  ;  ce  lobe  et  ces  nerfs  n'ont  pas  d'autre  fonc- 
tion et  ressemblent  par  là  aux  nerfs  des  sens  et  aux  racines  de 
la  moelle  épinière.  Ainsi ,  toute  action  extérieure  qui  est  portée 
sur  le  corps  du  poisson  électrique  et  à  la  suite  de  laquelle  ra- 
nimai donne  la  décharge ,  est  transmise  par  les  nerfs  du  point 
irrité  au  cerveau,  et  de  là  au  Id^e  électrique  et  aux  nerfs  de 
l'organe;  c'est  un  cas  de  l'action  réflexe  dont  nous  avons  déjà 
parlé  dans  les  paragraphes  précédents. 

Si  maintenant  nous  rapprochons  les  phénomènes  spéciaux 
qui  sont  propres  aux  poissons  électriques  d^  phénomèoes  géné- 
raux que  présentent  tous  les  autres  animaux,  et  que  nous  avens 
décrits  dans  les  paragraphes  précédents,  nous  somaies  aroeolB 
à  conclure  que  les  nerfs  qui  déterminent  la  àUbaf§e  \ 
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dmeni  être  identiques  dans  leur  état  naturel  et  dans  les  modi- 
fications que  cet  état  éproure,  aux  nerfs  du  mouvement  qui 
produisent  la  contraction  musculaire.  La  seule  différence  est 
que  ces  nerfs,  au  lieu  d'aboutir  à  un  muscle  ordinaire,  abou- 
tissent à  Torgane  particulier  que  nous  avons  appelé  organe 
électrique,  et  que  leur  électricité ,  au  lieu  de  se  convertir  en* 
action  motrice,  s'accumule  par  TefEét  de  la  disposition  des  par* 
tîes  dont  se  compose  Torgane,  de  manière  à  donner  de  vio- 
lentes secousses  ;  en  ^et,  Torgane  n'éprouve  au  moment  de 
la  décharge  aucun  changement  de  forme ,  contrairement  à  ee 
qui  a  lieu  pour  les  muscles.  Il  est  évident  d'après  les  expé* 
liences  de  M.  Matteucci,  que  chaque  cellule  ou  chaque  espace 
compris  entre  deux  diaphragmes  est  l'organe  élémentaire,  et 
que  chaque  prisme  formé  par  la  réunion  de  ces  organea  élémen- 
taires superposés  est  comme  une  pile  ayant  à  ses  extrémités 
deux  pôles  de  nature  contraire ,  dont  la  charge  est  propor- 
tionnelle au  nombre  des  organes  élémentaires  qui  constituent 
le  prisme  lui-môme.  Mais,  pour  obtenir  la  charge  de  cette  pile 
et  par  conséquent  la  décharge,  il  faut  que  les  nerfs  qui  se  rami* 
fient  dans  chaque  cellule  soient  irrités ,  car  il  n'y  a  aucun  effet 
électrique  dans  les  parties  de  l'organe  dont  lea  nerfs  ne  le  sont 
pas.  C'est  ce  qu'on  constate  d'une  manière  évidente  en  prenant 
une  torpille  vivante  et  en  coupant  avec  un  rasoir  l'organe 
parallèlement  à  la  surface  dr  poL^son;  on  a  alors  une  surface 
iateme  sur  laquelle  on  voit  les  gros  nerfs  ramifiés  ;  et  si  on  dis* 
tribue  sur  cette  surface  plusieurs  grenouilles  galvanoscopî- 
ques,  en  ne  les  voit  s'agiter  que  sur  les  points  où  aboutissent 
lee  nerfs  qu'on  irrite.  H  y  a  plus;  si  on  irrite  un  filament  ner- 
veux vers  l'extrémité  de  l'organe,  il  n'y  a  jamais  de  décharge 
dans  les  points  de  l'organe  tournés  vers  le  cerveau ,  ce  qui 
montre  que  la  force  nerveuse  qui  excite  la  décharge  se  pri^ge 
dans  le  seiU  sens  de  la  ramification  du  nerf  comme  dans  la 
contraction  musculaire,  et  que  par  conséquent  c'est  à  l'extré- 
mité des  filaments  nerveux  qu'agit  la  cause  qui  produit  la 
manifestation  de  l'électricité.  . 

Ges  points  établis,  si  nous  nous  rappelons  que  rirritalion  du 
ImI  la.MBiUtue  dans  un  état  de  polarité  électrique,  nous 
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comprendrons  que  le  diaphragme  dans  lequel  il  vient  se  rami- 
fier doit  lui-même  affecter  un  état  électrique  particulier.  Or, 
c*est  celle  des  deux  surfaces  du  diaphragme  à  laquelle  abou- 
tissent les  ramifications  nerveuses  qui  est  négative,  tandis  que 
Tautre  est  positive.  Pour  expliquer  cette  différence  »  il  nous 
semble  nécessaire  d*admettre  que  les  deux  espèces  de  fibres 
nerveuses  qui  aboutissent  à  Torgane  sont  polarisées  en  sens 
contraire ,  les  unes  de  façon  que  les  pôles  positifs  de  leurs  par- 
ticules soient  tournés  du  cdté  de  Torgane,  les  autres  de  façon 
qne  leurs  pôles  positifs  soient  tournés  du  côté  du  centre  ner- 
veux. Les  premières  seraient  celles  qui  pénètrent  plus  profon- 
dément dans  le  diaphragme ,  d'où  résulterait  qu'elles  polari- 
sent ses  molécules  dans  le  même  sens  qu'elles  sont  polarisées 
elles-mémeSy  ce  qui  constituerait  un  état  positif  pour  la  surface 
supérieure  du  diaphragme.  Les  secondes  seraient  celles  qui , 
comme  nous  l'avons  vu,  sont  simplement  adhérentes  à  la  sur- 
face inférieure  du  diaphragme  au  moyen  de  renflements  sem- 
blables à  des  nucléoles  et  n'y  pénètrent  pas  ;  ce  qui  fait  qu'elles 
doivent  communiquer  simplement  à  cette  surface  leur  état  né- 
gatif. Nous  avons  ainsi  toutes  les  conditions  réunies  pour  con- 
stituer une  pile  voltalque,  savoir  :  une  succession  de  diaphrag- 
mes solides  tous  parallèles  dans  un  plan  horizontal ,  positifis 
sur  une  de  leurs  surfaces^  et  négatifs  sur  l'autre,  puis  un  liquide 
électrolytique  conducteur  interposé  entre  ces  diaphragmes.  De 
plus,  ces  diaphragmes  sont  au  nombre  de  2,000  dans  chacune 
des  piles;  et  il  y  a  en  tout  dans  la  torpille  940  piles  sembla- 
bles. Cette  simple  énumération  suffit  pour  expliquer  la  puis- 
sance électrique  de  l'appareil  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  sup- 
poser à  chaque  filament  nerveux  un  état  électrique  plus  fort 
que  celui  que  nous  leur  avons  trouvé  dans  les  animaux  ordi- 
naires; seulement  ici,  par  l'effet  de  la  disposition  particulière 
qui  résulte  de  l'organisation  de  l'appareil  électrique,  les  actions 
individuelles  de  ces  filaments  nerveux  s'ajoutent  toutes  ai}  lieu 
de  rester  isolées,  comme  cela  a  lieu  quand  les  filaments  se  rami- 
fient dans  les  muscles  ordinaires. 

Nous  sommes  obligés,  il  est  vrai,  d'admettre  que  les  nerfr 
qui  aboutissent  à  chaque  diaphragme  de  l'organe  ont  d«ip| 
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polarités  différentes;  mais  cette  supposition  nous  parait  validée 
d*abord  par  le  fait  que  lés  nerfs  dont  il  s*agit  ne  sont  point 
identiques  puisque  les  uns  se  terminent  d*une  manière  toute 
différente  de  la  manière  dont  se  terminent  les  autres.  De  plus, 
comment  expliquer,  sans  cette  hypothèse,  le  mode  suivant 
lequel  s  opère  la  réunion  des  deux  électricités?  En  effet,  quand 
il  s*agit  de  la  contraction  musculaire,  nous  avons  admis  que 
Féquilibre  électrique  se  rétablit  entre  l'extrémité  positive  du 
nerf  qui  aboutit  au  muscle  et  son  extrémité  négative  qui  est 
en  conmiunication  avec  le  centre  nerveux,  au  moyen  de  cou- 
rants qui  circulent  dans  les  différentes  parties  du  corps.  Mais 
ici  Taction  des  nerfs  qui  partent  du  quatrième  lobe  du  cerveau 
est  toute  spéciale  et  locale ,  et  il  faut  que  l'équilibre  électrique 
s'établisse  dans  un  circuit  dont  font  partie  seulement  le  qua* 
trième  lobe,  les  nerfs  qui  en  partent  et  Torgane  dans  lequel  ils 
se  ramifient.  Or«  l'excitation  électrique  partant  du  centre  ner- 
veux, rien  n'est  plus  naturel  que  d'admettre  que  la  polarisa- 
tion qui  en  résulte  se  propage,  suivant  un  certain  sens,  dans 
une  partie  des  fibres  nerveuses,  et  suivant  l'autre  sens  qui  n'est 
au  fond  que  la  continuation  du  premier,  dans  une  autre  partie 
de  ces  fibres;  de  la  même  manière  que  lorsque,  en  frottant  ou 
chauffant  un  corps  dans  certaines  conditicms ,  on  le  polarise  de 
fiçon  à  avoir  à  l'une  de  ses  extrémités  de  l'électricité  positive 
libre,  et  à  l'autre  de  la  négative.  Remarquons  encore  que  le 
double  rôle  des  nerfs  qui  aboutissent  à  l'organe  électrique  serait 
semblable  à  celui  des  nerfs  de  mouvement  et  de  sentiment,  que 
nous  avons  vu  devoir  être  polarisés,  lorsqu'ils  sont  excités, 
dans  des  directicms  contraires. 

Ajoutons,  pour  prévenir  toute  objection,  que  lors  même  que 
les  électricité  positive  et  négative  ne  s'accumulent  qu'aux 
extrémités  des  prismes  dont  se  compose  l'organe ,  il  n'est  pas 
Décessaire,  pour  avoir  la  secousse  électrique,  de  toucher  le 
prisme  exclusivement  aux  deux  surfaces  de  l'organe;  il  suifit, 
pour  recevoir  la  décharge,  d'être  en  communication  conduc- 
trice avec  ces  deux  surfaces,  et  la  peau  toujours  humectée  de 
ranimai  peut  elle-même  remplir  en  partie  cet  office.  Il  est  vrai 
qu'alors  la  décharge  est  moins  forte ,  vu  qu'on  n'en  perçoit 
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qu'une  portion  dérivée  plus  ou  moins  considérable,  la  plus 
grande  partie  devant  a*opérer  par  Tintermédiaire  de  la  surfiaoe 
extérieure  du  poisson. 

Il  résulte  dono  de  la  théorie  qui  préoède,  que  nous  faisons 
dépendre  la  fonction  électrique  de  la  torpille  de  U  même  forée 
nerveuse  qui  produit  la  contraction  musculaire ,  c'est-à-dire 
d'une  modification  dans  l'état  électrique  des  nerfiB  provenant 
d'une  action  du  cerveau  qui  dépend  elle-même  de  la  volonté, 
ou  qui  peut  être  provoquée  soit  dans  le  cerveau  lui-même^  soit 
plus  directement  encore  sur  le  nerf ,  par  une  irritation  artifi- 
cielle d'une  nature  quelconque. 

Le  gymnote  et  les  autres  poissons  électriques  doivent  leurs 
propriétés  à  des  causes  semblables  à  celles  que  nous  venons 
d'analyser  dans  la  torpille;  tous  ont  en  effet  comme  la  torpille 
un  organe  particulier  qui  est  l'organe  électrique,  et  quoique 
cet  organe  diffère  ches  eux  dans  sa  disposition  générale  et  dans 
sa  structure  en  quelques  points,  de  celui  de  la  torpille,  il  est 
facile  de  voir  que  son  organisation  est  analogue  et  que  son  rMe 
est  identique. 

Le  gymnote,  ou  anguille  de  Surinam  S  1^  plus  étudié  de  ces 
poissons  après  la  torpille,  en  diffère  totalement  par  son  aq^eet 
extérieur  ;  il  est  long ,  flexible,  gris-verdàtre ,  semblable  à  un 
long  serpent,  présentant  une  tète  asses  grosse  avec  des  yeux 
placés  en  dessus  ;  il  atteint  une  longueur  de  S°',5  à  3  mètres. 
Les  secousses  électriques  qu'il  lance  sont  bien  plus  fortes  et 
surtout  plus  soutenues  que  celles  de  la  torpille;  on  sait,  par  la 
description  si  pittoresque  qu'a  donnée  Uumboldt  de  la  pèche  des 
gymnotes,  que  leurs  décharges  électriques  peuvent  étourdir  des 
chevaux  et  des  mulets  qu'on  oblige  de  rester  dans  l'eau  où  se 
trouvent  réunis  plusieurs  de  ces  poissons ,  au  point  de  les  fkire 
tomber  dans  cette  eau  où  ils  se  noient.  Mais  la  force  du  gym- 
note s'épuise  bientôt,  et  il  lui  faut  du  repos  et  une  nourriture 
abondante  pour  pouvoir  de  nouveau  posséder  une  grande  puis* 
sanœ  électrique.  Le  gymnote  vit  dans  l'eau  douce  et  non  oooupae 

<  n  7  t  ^etni  espèMs  de  gymnoUs ,  la  çfmnotê  éiêctriquê  et  le 
nffmh  nwistti  ne  ^Éffènot  qp^ta  «pMlqiMi  pelaU  pm  ewenUeb. 
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la  torpille  dans  Teau  salée;  on  dmt^  quand  il  est  captif,  changer 
souvent  la  mifôse  d*eau  dans  laquelle  il  vit.  Toutes  oes  obser* 
vations  et  d'autrmi  encore  concourent  à  montrer  que  sa  fbnctioD 
flectrique  est  toujours ,  comme  pour  la  torpille,  proportion-^ 
Belle  à  Tactivité  de  la  respiration  et  de  la  nutrition,  ainsi  qu'au 
degré  de  repos  des  muscles  de  ranimai. 

Faraday  a  réussi  à  détermitier  la  direction  du  courant  élec^ 
trique  dans  le  gymnote,  qu'il  a  trouvé  être  de  la  tête  à  la  queue 
daae  le  âl  du  galvanomètre  dont  les  extrémités  communiquent 
l'nne  avec  la  tète,  Tautre  avec  la  queue,  en  sorte  que  Télectri** 
cité  positive  est  accumulée  à  la  partie  antérieure  de  Tanimal, 
et  Télectricité  négative  à  sa  partk  postérieure.  La  décharge 
électrique  du  gymnote  est  donc  dirigée  de  sa  tête  à  sa  queue 
dans  Teau  où  il  plonge*,  aussi,  quand  il  se  courbe,  la  partie  de 
Teau  comprise  dans  sa  courbure  est  traversée  par  une  foule  de 
filets  électriques  disséminés  qui  tuent,  en  les  foudroyant,  les 
petits  poissons  qui  sont  sur  leur  route.  Faraday  a  encore  obtenu 
avec  Télectricité  du  gymnote  la  décomposition  de  Tiodure  de 
potassium,  l'aimantation  des  aiguilles  d'acier  et  Tétincelle 
d'induction.  Schoenbein,  qui  a  eu  l'occasion  de  répéter  la  plu- 
part des  observations  de  Faraday  sur  le  même  gymnote  qui 
avait  servi  aux  expériences  du  savant  anglais,  a  réussi  à  pro^ 
duire  de  vives  étincelles,  et  même  la  combustion  de  l'or,  en 
faisant  communiquer  deux  feuilles  d'or  battu,  respectivement 
avec  la  tête  et  la  queue  du  poisson  électrique.  11  a  fait  passer  la 
décharge  à  travers  une  chaîne  de  plusieurs  personnes  qui  toutes 
ont  éprouvé  une  très^violente  commotion. 

Enfin,  MM.  Miranda  et  Paei  ont  fait  une  étude  détaillée  des 
propriétés  électriques  du  gymnote  sur  l'un  de  ces  poissons 
arrivé  de  Hio-Janeiro  à  Naples  en  i  844^  et  sur  lequel  nous  atons 
pu,  M.  Matteucci  et  moi,  faire  ensemble  plusieurs  expériences 
en  1845,  à  l'époque  de  la  réunion  du  congrès  scientifique.  Il  me 
parait  bira  établi,  par  des  observations  multipliées,  que  la 
secousse  électrique  ne  dépend  que  de  la  volonté  de  l'animal; 
mais  quant  à  l'opinion  émise  par  les  deux  physicifens  napoli- 
tains, que  le  gymnote  dirige  son  courant  où  il  veut  et  en  pro- 
portionne rintefisité  4  la  réeislance  qu'il  éprouve,  elle  n'est 
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quune  illusion.  Le  gymnote  peut  seulement,  par  la  flexibilité 
de  son  corps,  se  recourber  de  façon  que  Tanimal  qu'il  veut  tuer 
soit  sur  la  ligne  droite  qui  passe  par  sa  tête  et  par  sa  queue,  et 
par  conséquent  sur  la  direction  du  courant,  qui,  d'ailleurs,  se 
disséminant  dans  le  liquide,  traverse  tous  les  corps  qu'il  ren- 
contre; c'est  dans  ce  sens  seulement  qu'on  peut  dire  que  le 
gymnote  dirige  son  courant.  Quant  à  la  supposition  que  le 
gymnote  proportionne  l'intensité  de  son  courant  à  la  résistance 
qu'il  éprouve,  les  faits  sur  lesquels  elle  est  fondée  s'expliquent 
tout  naturellement  en  se  rappelant  que  l'effet  du  courant  est 
toujours  plus  sensible  dans  les  points  où  la  résistance  est  la 
plus  grande.  Et  si,  quand  on  touche  le  gymnote  par  un  corps 
isolant  ou  isolé,  il  ne  donne  que  des  décharges  très-faibles  et  à 
peine  sensibles,  comme  s'il  savait  que  cette  décharge  ne  pourra 
traverser  le  corps,  cet  effet  tient,  ainsi  que  M.  Matteucci  le  fiiit 
remarquer,  à  ce  que  le  poisson,  éprouvant  une  sensation  plus 
forte  par  la  portion  de  la  décharge,  qui»  dans  ce  cas,  est  obligée 
de  passer  par  son  corps,  il  est  conduit,  par  cette  sensation,  à  ne 
plus  continuer  les  décharges. 

BiM.  Miranda  et  Paci  ont  produit  tous  les  effets  magnétiques, 
calorifiques  et  chimiques  qu'on  avait  déjà  obtenus  avant  eux 
avec  l'électricité  du  gymnote;  ils  ont,  de  plus  que  leurs  devafi- 
ciers,  réussi  à  décomposer  d'autres  électrolytes  que  l'iodure  de 
potassium,  et  en  particulier  le  nitrate  d'argent  et  l'acétate  de 
plomb.  M.  Matteucci  et  moi  nous  avons  observé  un  fait  qui 
assimile  bien  le  courant  du  gymnote  à  celui  d'une  pile  vol- 
talque,  c'est  que  lorsqu'on  touche  l'animal,  d'une  part,  au  mi- 
lieu du  corps,  d'autre  part,  à  la  tête  ou  à  la  queue,  on  obtient 
au  galvanomètre  un  courant  qui  est  en  intensité  juste  la  moitié 
de  celui  qui  est  développé  quand  les  deux  points  touchés  sont 
la  tête  et  la  queue  elle-mêmes. 

Le  gymnote  possède,  en  effet,  comme  la  torpille,  un  organe 
électrique  composé  d'un  grand  nombre  de  prismes  semblables 
à  des  piles.  Mais,  seulement,  ces  piles  sont  dirigées  de  la  tête  à 
la  queue  de  l'animal  au  lieu  de  l'être  transversalement,  comme 
dans  la  torpille,  du  ventre  au  dos.  M.  Pacini,  qui  a  fait  une  étude 
anatomique  de  cet  organe,  a  trouvé  qu'il  est  formé  de  cloisons 
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minces  et  d'une  nature  fibreuse  C  (ûg.  351),  dirigées  de  la  tête 
à  la  queue,  et  qui  font  Voffice  des  parois  des  prismes  dont  se 
compose  l'organe;  ces  prismes  sont  séparés 
en  un  très-grand  nombre  de  compartiments 
par  des  diaphragmes  A  A,  qui  ont  la  forme 
de  petites  membranes  longues  et  étroites,  et 
qui  sont  situés  perpendiculairement  à  la  lon- 
gueur de  l'animal,  de  sorte  qu'une  de  leurs 
faces  est  duc6lé  de  la  tête  et  l'autre  du  côté 
de  la  queue.  Nous  [pouvons  appeler ,  comme 
dans  la  torpille,  les  premières  les  focen  supérieuresy  et  les  se- 
condes les  faces  inférieures,  si  nous  supposons  le  gymnote  sus- 
pendu verticalement  la  tête  en  haut,  la  queue  en  bas;  supposi- 
tion que  nous  avons  faite  dans  la  figure  351,  qui  représente  son 
organe.  La  distance  des  cloisons  mesure  la  largeur  des  dia- 
phragmes qui  varie  de  1  à  3  millimètres;  quant  à  leur  lon- 
gueur, elle  est  de  2  centimètres  en  moyenne,  quantité  qui  ex- 
prime par  conséquent  la  largeur  des  cloisons.  Les  diaphragmes 
se  succèdent  parallèlement  entre  eux  dans  chaque  canal  prisma- 
tique d'une  extrémité  à  l'autre  de  l'organe  électrique  à  de  très- 
petites  distances;  M.  Pacini  a  trouvé  que  l'espace  occupé  par 
10  diaphragmes  successifs  était,  en  moyenne,  de  0'"",530,  ce 
qui  donne  une  distance  moyenne  de  O'^^ylS  d'un  diaphragme 
à  l'autre.  11  a  observé,  dans  un  angle  de  l'organe,  des  séries  de 
diaphragmes  tellement  irrégulières  qu'il  les  a  distingués  sous 
le  nom  de  diaphragmes  anormaux  B  (fig.  351)  ;  ils  sont  comme 
atrophiés,  plus  étroits  et  plus  éloignéirles  uns  des  autres  que 
les  diapluragmes  normaux. 

Dans  un  gymnote  de  longueur  moyenne,  c'est-à-dire  de 
80  centimètres,  on  trouve  que  l'organe  électrique  est  de  65  cen- 
timètres environ;  on  en  déduit  que  le  nombre  des  diaphragmes 
s,  dans  une  seule  série,  est  à  peu  près  de  4,000. 


D'après  Hunter,  le  nombre  des  canaux  prismatiques  est  d'envi- 
ron 56  de  chaque  côté  \  soit  96  en  tout  ;  ces  94  pUes  renferment 


.  prUmatiques  soDl  répartis  entre  deux  organes  séparés  par 
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ohacune  4,000  diaphragmes.  Dans  la  tor^le,  il  a  940  pilas 
ou  séries  de  diaphragmes  au  lieu  de  96;  il  est  vrai  que  char» 
cuue  des  piles  ne  renferme  que  2,000  diaphragmes  au  lieu  de 
4,000  ;  il  résulte  cependant  de  cette  comparaison  que  le  nombre 
des  diaphragmes  est  bien  plus  considérable  dans  la  torpille 
que  dans  le  gymnote.  Mais,  par  contre,  leur  surface  est  bien 
plus  grande  chez  le  gymnote  que  chez  la  torpille,  puisqu'elle 
est  de  50  millimètres  carrés  ches  le  premier,  et  seulement  de 
7  chez  la  seconde.  Une  autre  difiEérenee,  c'est  que  l'espace 
occupé  par  deux  diaphragmes  successifs  est  oonsidérablement 
plus  grand  dans  le  gymnote  que  dans  laiorpille,  puisque,  lors 
même  qu'ils  ne  renferment  qu'un  nombre  double  de  dia- 
phragmes, les  prismes  sont  15  fois  plus  longs  environ. 

Cette  plus  grande  épaisseur  des  cellules  est  liée  i  une  com<- 
plication  de  structure  que  M.  Pacini  a  observée  ;  en  effét^  chaque 
diaphragme  du  gymnote  est  composé  de  deux  parties  aolîdss 
superposées,  mais  ébignées  Tune  de  l'autre;  l'une,  d'une  appa- 
rence cellulaire,  l'autre,  très -mince,  formée  de  fibrilleê.  Il  y  a 
de  plus  deux  liquides^  l'un  interposé  entre  le  corps  cMulaire  et 
la  lamelle  fibrUlaire^  et  l'autre  entre  deux  diaphragmes  suc** 
oessi&*  Le  corps  cellulaire,  qui  forme  la  partie  supérieure  de 
chaque  diaphragme,-est  formé  principalement  4*  une  grosse  laioe 
ondulée,  semi^transparente,  qui  a,  en  moyenne,  une  épaisseur 
de  0"'*,01.  Des  deux  surfaces  inférieure  et  supérieure  du  corps 
cellulaire  s'élèvent  une  multitude  de  protubérances  qui  s^Nit 
comme  autant  de  cellules  composées,  destinées  à  augmenter 
la  surface  du  corps  cellulaire  »  surtout  dans  sa  partie  supé- 
rieure, où  elles  sont  plus  élevées,  et  qui  est  rendue  par  là  en  vmm 
cinq  ou  six  fois  plus  grande.  L'extrémité  libre  de  ces  protu- 
héranoes  cellulaires  est  très^rapprochée  de  la  lamelle  fibril- 
laire  du  diaphragme  situé  au-dessus,  mais  sans  jamais  le  Um^ 
cher;  cet  espace  est  rempli  d'un  liquide  que  M.  Pacini  appelle 
mreelîulairê;  les  cellules  inférieures,  plus  rares  et  plus  petites, 
arrivent  jusqu'à  toucher  la  lamelle  ûbrillaire  placée  au-des- 


ane  couche  adipeuse,  dont  Tud,  le  grcmd  organe  électrique  en  renferme  34,  et 
Tautre,  le  peHt  organe  élecirique,  1 4. 
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iads,  et  qui  appartient  au  même  diaphragme;  eet  espace  est 
égakineiit  rempli  d*un  liquide  appelé  sauê-cellulaire  Quant 
à  la  lamelle  fibrillaire,  elle  est  composée  d'une  multitude  de 
fibrilles  t^idineuses  qui  forment  une  espèce  de  toile  d'une 
épaisseur  de  O'^^Ol  environ,  et  qui  est  fixée  sur  les  bords  des 
doiaoïus  fibreuses^  non  par  une  simple  adhési<Mi|  comme  le 
eorps  cellulaire,  mais  par  continuité  de  tissus,  car  la  lamelle 
fibrillaire  est  de  la  même  nature  fibreuse  que  les  cloisons. 
Quant  aum  ner£B,  après  ayoir  traversé  l'épaisseui"  des  cloisons, 
ils  pénètrent  dans  la  lamelle  fiibrillaire  de  chaque  diaphragme, 
et  ils  s'y  distribuent  en  se  bifurquant  à  de  longs  int^valles; 
mais  la  quantité  de  fibres  nerveuses  est  beaucoup  moins 
grande  ches  le  gymnote  que  chez  la  torpille,  sur  une  égale 
étendue  d'un  diaphragme  électrique. 

En  résumé,  on  voit  qu'à  chaque  diaphragme  électrique  du 
gymnote  correspondent  quatre  parties  qui  se  succèdent  de  haut 
en  bas,  le  gymnote  étant  toujours  supposé  placé  verticalement 
la  tète  en  haut  :  le  liquide  surcellulaire,  le  corps  cellulaire,  le 
Kquide  sous-cellulaire  et  la  lamelle  fibrillaire;  cette  lamelle, 
qui  constitue  la  partie  inférieure  des  diaphragmes,  représente 
leur  surface  négative,  ce  qui  montre  que  chez  le  gymnote, 
eemme  chez  la  torpille,  c'est  la  face  du  diaphragme  où  se  dis- 
tribuent les  nerf»  qui  est  la  face  négative. 

M.  Paoini  croit  voir  dans  l'appareil  électrique  du  gymnote 
une  image  de  la  pile  à  deui  liquides  dans  laquelle  la  mem- 
brane fibrillaire  jouerait  le  rôle  de  la  cloison  poreuse.  L'action 
diimique  se  passerait  entre  le  liquide  sous -cellulaire  et  le 
corps  cellulaire,  le  liquide  surcellulaire  ne  jouant  que  l'office 
de  conducteur.  Pour  expliquer  l'influence  de  la  volonté  de 
Voiimal  sur  la  production  de  l'électricité,  M.  Pacini  admet  que 
les  réactions  chimiques  étant  en  très-grande  partie  subordon- 
■éss,  dans  l'économie  animale,  à  l'action  nerveuse,  c'est  cette 
^etîen  qui  détermine  l'effet  chimique,  d'où  résulte  l'effet  élec- 
tri^.  AiaÀ,  tandis  que  dans  la  torpille  la  production  de  Téleo- 
^neité  serait  un  effet  immédiat  de  l'action  nerveuse,  cette  pro- 
<iiN<ioo  ne  seraU  dans  le  gymnote  qu'un  effet  indirect  de  cette 
qui,  en  provoquimt  une  action  chimique,  déter- 
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minerait  ainsi  la  manifestation  de  signes  électriqaes.  M.  Paciai 
appuie  son  opinion  sur  ce  que  dans  Torgane  électrique  de  la 
torpille  les  nerfis  prédominent  et  les  matériaux  sont  en  moindre 
quantité,  tandis  que  dans  celui  du  gymnote,  ce  sont  les  maté- 
riaux qui  prédominent  et  les  nerfs  qui  font  défaut. 

De  quelque  manière  qu'agisse  la  force  nerveuse  dans  le 
gymnote,  elle  n*est  pas  moins  indispensable  dans  le  gymnote 
que  dans  la  torpille  pour  la  production  de  Télectricité  ;  nous 
savons,  en  effet,  d'après  les  observations  de  M.  de  Humboldt, 
que  les  décharges  du  gymnote  cessent  entièrement  quand  le 
cerveau  a  été  enlevé,  et  qu'on  ne  réussit  pas  à  les  obtenir  lors 
même  qu'on  irrite  la  moelle  épinière.  Ce  fait  est  d'autant  plus 
significatif  qu'une  grande  partie  des  nerfs  qui  se  ramifient  dans 
l'organe  du  gymnote  viennent  de  la  moelle  épinière.  Mais,  d'un 
autre  côté,  on  ignore  s'il  existe  dans  le  cerveau  du  gyomote, 
comme  dans  celui  de  la  torpille,  un  lobe  particulier  d'où  éma- 
nerait l'influence  électrique.  Du  reste,  quelles  que  soient  les 
différences  de  structure  entre  l'organe  électrique  de  la  torpille 
et  celui  du  gymnote,  il  me  parait  difficile  d'admettre  qu'il  y 
ait  dans  l'influence  nerveuse  deux  modes  d'action  si  différents, 
selon  qu'il  s'agit  de  Tun  ou  de  l'autre  des  deux  poissons  élec- 
triques. Je  suis  plutôt  disposé  à  admettre  que  dans  le  gynmote 
comme  dans  la  torpille,  la  source  primitiye  de  l'électricité  est 
dans  les  nerfs,  mais  en  reconnaissant  que  les  réactions  chimi- 
ques que  cette  électricité  provoque  dans  les  deux  organes,  entre- 
tiennent cette  électricité  et  contribuent  à  la  formation  du  circuit 
électrique.  La  différence  de  structure  des  deux  organes  ne  serait- 
elle  point  liée  à  la  différence  de  conformation  des  deux  poissons 
dont  l'un  long  et  flexible,  l'autre  large  et  rigide,  ne  pourraient 
évidemment  renfermer  deux  appareils  électriques  semblables? 
La  surface,  proportionnellement  plus  grande  et  le  nombre 
plus  petit  de  diaphragmes  électriques  dans  le  gymnote,  compa- 
rativement à  la  torpille ,  ne  proviendraient-ils  pas  de  la  diffé- 
I  eiice  lies  deux  milieux  dans  lesquels  ils  sont  appelés  à  Tivre» 
Teâii  douce  moins  conductrice  pour  le  premier,  l'eau  salée  plus 
contl actrice  pour  le  second?  Le  fait  est  qu'une  fois  qii^ 
est  bien  démontré,  par  les  recherches  de  M. 
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que  les  nerfs  sont  doués  d*uQe  électricité  propre,  et  que  c'est  par 
voie  électrique  que  se  transmettent  les  influences  nerveuses,  il 
nous  parait  éminemment  probable  que  ce  qui  caractérise  les 
poissons  électriques,  c*est  la  présence  chez  eux  d'un  organe 
particulier  qui,  par  sa  structure  ,  par  la  manière  dont  les  nerfs 
s'y  distribuent,  accumule,  en  leur  conservant  leur  nature,  les 
effets  électriques  de  ceux  des  nerfs  qui  s'y  rendent,  effets  qui, 
pour  les  autres  nerfis  chez  ces  poissons  et  dans  les  autres  ani- 
maux où  il  n'y  a  pas  d'organes  semblables,  se  transforment  en 
contractions,  en  sécrétions,  etc.  Mais  nous  reconnaissons  que, 
'  pour  confirmer  notre  manière  de  voir,  il  y  aurait  encore  à  faire 
soit  sur  la  torpille,  soit  surtout  sur  le  gymnote,  de  nombreuses 
et  importantes  recherches. 

Il  existe  encore  un  poisson,  le  silure  électrique^  dont  l'organe 
électrique  a  été  l'objet  d'un  examen  détaillé  de  la  part  de 
M.  Pacini,  qui  a  trouvé  qu'il  est  formé  (fig.  352)  par  de  petites 
membranes  BB,  qui  s'entrecroisent  dans  des  ^  j^sss:^^ 
directions  différentes  et  constituent  les  parois 
d'espaces  ou  alvéoles  de  formes  oclaédriques, 
d'un  millimètre  cube  de  capacité  environ,  et 
remplis  d'un  liquide  albumineux.  Ce  singu- 
lier organe  électrique  forme  au-dessous  de  la 
peau  A  A  une  couche  spongieuse  qui  enve- 
loppe tout  le  corps  de  l'animal,  moins  l'extré-  Fig.  352. 
mité  du  museau  et  les  différentes  nageoires,  de  sorte  que  le 
poisson  est  renfermé  dans  son  organe  électrique  comme  dans  un 
sac.  Il  est  à  remarquer  que  son  corps  ne  se  trouve  pas  en  contact 
inmiédiat  avec  le  sac  électrique  qui  le  renferme,  mais  qu'il  existe 
une  forte  couche  adipeuse  EE,  interposée,  qui  semble  destinée  à 
isoler  le  corps  de  l'animal  et  à  le  garantir  de  sa  propre  électri- 
cité; couche  séparée  de  même  par  une  forte  membrane  fibreuse 
des  alvéoles  octaédriques  \  Cette  précaution  parait  d'autant 
plus  nécessaire  que  dans  le  silure  les  diaphragmes  de  l'organe 
n'étant  point  disposés  en  séries  parallèles,  mais  tous  dans  plu- 

\  la  membrane  fibreuse  que  pénètrent  en  n  le  nerf,  en  a  l'artère, 
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sieurs  direclions  différentes»  les  décharges  électriques  peuvent 
être  dirigées  dans  une  foule  de  sens  différents»  et  par  consé- 
quent sortir  de  tous  les  points  de  la  surface  de  son  corps  ;  de 
sorte  que  sans  la  couche  adipeuse  isolante ,  le  silure  serait 
exposé  à  souffrir  des  effets  électriques  auxquels  il  dotine  lui- 
même  naissance.  Il  est  à  présumer  que  chez  lui  Torgane  élec- 
trique est  plutôt  une  arme  de  dérense  comme  les  épines  du 
hérisson  y  tandis  qu'il  est  une  arme  à'ofense  chez  la  torpille  et 
le  gymnote. 

S  7.  ProdaetioB  «>él«etrl€ité  «ans  les  Téf^étASS. 

En  voyant  la  force  vitale  déterminer  dans  les  animaux  des 
phénomènes  électriques  ^  on  s*est  souvent  demandé  si,  sous 
Fempire  de  cette  même  force,  il  ne  se  manifesterait  pas  dans 
Taete  de  la  végétation  quelques  signes  d*électricité.  Bien  des 
tentatives  ont  été  faites  dans  ce  but,  et  si  les  résultats  en  sont 
encore  incertains,  cela  tient  à  la  difficulté  d*isoler  les  causes 
variées  qui  peuvent  donner  naissance  à  des  manifestations  élec- 
triques quand  on  opère  sur  des  végétaux  vivants.  Parmi  ces 
causes,  les  plus  actives  sont  sans  aucun  doute  les  réactions 
chimiques  soit  des  parties  humides  des  végétaux  sur  les  con- 
ducteurs solides  ou  liquides  destinés  à  soutirer  leur  électricité, 
soit  des  différentes  portions  fluides  des  végétaux  les  unes  sur 
les  autres.  Les  différences  de  température  des  diverses  parties 
d*un  même  végétal  peuvent  aussi  avoir  quelque  influence. 
Enfin  Vaction  de  Télectricité  atmosphérique  dont  les  végétaux 
vivants  sont  d'excellents  conducteurs,  doit  aussi  quelquefois  se 
faire  sentir  dans  la  perception  de  Télectricité  végétale. 

Sans  remonter  à  d'anciennes  observations  dont  les  résultats 
vagues  et  incertains  ne  peuvent  inspirer  aucune  confiance,  nous 
nous  bornerons  à  rappeler  les  recherches  de  MM.  Pouillet, 
Becquerel  et  Wartmann.  M.  Pouillet,  en  faisant  germer  des 
plantes  dans  des  capsules  isolées  et  au  milieu  d'une  atmo- 
.sphère  suEfisamment  sèche,  avait  réussi  à  recueillir  de  Télec- 
trioité  négative  dans  les  capsules,  ce  qui  indiquait  qu'une  quan- 
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lilé  égale  d*électricité  positive  avait  passé  daos  l'air.  M.  Riess, 
en  répétant  ceseipériences,  n'obtint  pas  autant  de  constance 
daos  la  manifestation  des  signes  électriques  que  M.  Pouillet  en 
avait  trouvé.  MM.  Becquerel  et  Wartmann  opéraient  d'une 
autre  manière.  Leur  procédé  consistait  à  insérer  dans  des  par- 
ties différentes  d'un  végétal  des  pointes  ou  des  lames  de  pla- 
tine mises  en  communication  avec  les  extrémités  d'un  galva- 
nomètre. Les  résultats  obtenus  par  ces  deux  physiciens  sont  à 
peu  près  semblables.  Tous  les  deux  ont  trouvé  des  courants 
électriques  dans  toutes  les  parties  de  la  plante  et  dans  toutes 
les  saisons  de  l'année.  Dans  la  môme  section  transversale  de 
plantes  ligneuses,  le  courant  se  dirige  de  l'aubier  ters  l'éoorce 
irttche  en  passait  par  le  point  de  contact.  L'écorce  et  l'aubieÉ* 
sont  négatifs  relativement  au  cœur  de  l'arbre.  Les  parties  de 
Técorce  qui  contiemient  la  sève  (le  parenchyme)  sont  négatives 
relativement  à  celles  qui  sont  situées  plus  haut.  Les  sucs  descen^ 
dant  dans  l'aubier  (le  camUum)  sont  négatif  à  l'égard  de  ceux 
qai  sont  dans  les  feuilles.  Si  l'une  des  pointes  du  galvanomètre 
est  plongée  dans  le  sol  près  des  racines  d'une  plante  et  l'autre 
en  contact  avec  les  feuilles»  ou  insérée  dans  l'écorce,  il  se  maQi'- 
feste  un  courant  qui  indique  que  la  terre  est  chargée  d'un 
excès  d'électricité  positive  et  l'écorce  et  les  feuilles  d'électricité 
négative.  On  n'obtient  que  peu  ou  point  d'effet  quand  une 
des  aiguilles  est  dans  le  ligneux  près  de  la  moelle  et  l'autre 
dans  la  terre.  Les  végétaux,  quels  qu'ils  soient,  même  ceux 
qui  ont  une  tige  herbacée^  donnent  les  mêmes  effets»  Becquerel 
en  conclut  que,  dans  l'acte  de  la  végétation ,  lorsque  la  germi- 
nation est  accomplie,  la  sève  ascendante  qui  communique  atec 
le  sol  par  l'intermédiaire  des  racines,  lui  transmet  constamment 
Texcès  d'électricité  positive  dont  elle  s'empare  dans  sa  réaction 
*ur  le  liquide  qui  se  trouve  dans  le  parenchyme  cortical^  tandis 
^e  œ  liquide  prend  l'électricité  contraire  qu'il  fournit  à  l'air 
par  l'évaporation.  La  végétation  agirait  dans  un  sens  inverse 
des  causes  qui  font  que  l'air  est  en  général  positif  et  la  terre 
aigatitei  et  il  poUrrâil  en  résulter,  dans  certains  cas,  une  in« 
AoêMa  sur  les  fMMtaU  éfeetriqoes  de  l'atmosphère. 
Beiqaersl  ifÉMÉJÉlihliUiiulii  fermés  eirculent  ooostam- 
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meut  dans  Tintérieur  de  chaque  plante,  qu'ils  sont  dirigés  de 
l*écorce  à  la  moelle,  et  de  là  jusqu'aux  dernières  branches  ;  et 
il  attribue  la  production  de  ces  courants  à  la  présence  de  deui 
liquides  différents  réagissant  chimiquement  Tua  sur  Tautre 
par  l'intermédiaire  de  tissus  très-peu  perméables.  Il  remanjue 
que  ces  deux  liquides  qui  sont  la  sève  ascendante  et  la  sève  pa- 
renchymeuse  sont  dans  les  conditions  voulues  pour  dégager 
des  courants  sans  l'intermédiaire  de  lames  métalliques,  savoir  : 
de  former  des  contacts  par  des  transitions  insensibleSp  M.  Wart- 
mann  admet  aussi  l'existence  dans  l'intérieur  des  plantes  de 
courants  fermés  dont  les  courants  perçus  ne  sont  que  des  déri- 
vations. Il  est  aussi  d'accord  avec  M.  Becquerel  sur  ce  que  les 
feuilles  de  Técorce  sont  négatives  par  rapport  au  soK  Ce  dernier 
physicien  y  en  implantant  les  aiguilles  de  platine  fixées  aux 
extrémités  du  galvanomètre  dans  différentes  parties  des  tuber- 
cules de  pomme  de  terre ,  a  trouvé  des  courants  qui  lui  ont 
démontré  l'hétérogénéité  des  sucs  qui  se  trouvent  dans  les  tissus 
depuis  répiderme  jusqu'au  centre  ;  hétérogénéité  qui  parait 
être  en  rapport  avec  la  constitution  organique  du  tubercule. 
L'action  de  l'eau  sur  ces  divers  sucs  détermine  égalemeDl  des 
courants  dans  lesquels  Teau  prend  l'électricité  positive,  de  sorte 
que  M.  Becquerel  arrive  à  conclure  de  ses  nombreuses  obser- 
vations, que  les  effets  électriques  dont  il  s'agit  sont  tellemeol 
complexes  qu'il  faut  bien  se  garder  d'en  tirer  des  consé- 
quences sur  le  rôle  que  doit  jouer  l'électricité  dans  les  fonc- 
tions organiques,  et  par  conséquent  dans  les  phénomènes  de  la 
vie  végétale. 

Les  doutes  de  M.  Becquerel  se  sont  trouvés  confirmés  par  les 
recherches  très-complètes  que  M.  Buff  a  faites  récemment  sur 
ce  sujet.  Afin  de  changer  le  moins  possible  les  conditions  natu- 
relles où  une  plante  se  trouve  placée ,  M.  Buff  a  eniployé  leau 
comme  intermédiaire  pour  établir  la  communication  entre 
divers  points  de  la  plante  et  le  galvanomètre.  La  disposition 
expérimentale  était  la  suivante  :  Deux  vases  de  verre  conte- 
naient une  couche  de  mercure  d'environ  2  centimètres  d'é- 
paisseur, dans  laquelle  plongeaient  les  extrémités  de  deux  tiis 
de  platine  enfermés  dans  des  tubes  de  verre.  Siii^  le  mcrr arr 
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on  versait  de  Teau;  on  faisait  communiquer  les  âls  de  platine 
avec  un  galvanomètre,  et,  en  fermant  le  circuit  par  une  bande 
de  papier  humide ,  on  s'assurait  de  Tabsence  de  toute  force 
électromotrice  due  à  l'hétérogénéité  du  mercure  ;  il  n'existait 
presque  jamais  de  force  électromotrice  de  ce  genre,  ou  s'il  en 
existait  une,  on  la  faisait  promptement  disjparattre  par  l'agita- 
lioD  du  mercure  ;  on  évitait  ainsi  les  difficultés  qui  se  seraient  * 
présentées  si  les  fils  de  platine  eussent  été  en  contact  direct 
avec  l'eau.  Ensuite  on  supprimait  la  bande  de  papier  et  l'on 
faisait  plonger  dans  l'eau  les  deux  parties  de  la  plante  dont 
ont  voulait  examiner  l'état  électrique. 

M.  Buff  a  d'abord  comparé  l'état  électrique  des  feuilles  avec 
celui  des  racines.  La  plante  ayant  été  enlevée  de  terre  et  ses 
racines  bien  nettoyées  dans  un  courant  d'eau,  de  manière  à 
enlever  toute  la  terre  adhérente  sans  altérer  en  aucune  ma- 
nière l'état  de  la  surfece,  on  fit  plonger  les  racines  dans  l'un 
des  vases,  et  les  feuilles  dans  l'autre.  On  obtint  ainsi  un  cou- 
rant dirigé  constamment  des  racines  vers  les  feuilles  à  travers 
la  plante,  mais  dont  l'intensité  variait  d'une  plante  à  une  autre. 
Pour  être  bien  sûr  de  l'absence  de  toute  action  électromotrice 
étrangère,  on  renversait  la  plante  sur  elle-même,  et  la  direc- 
tion du  courant  était  immédiatement  changée.  Lorsqu'on  a 
opéré  sur  des  plantes  très-sèches  ou  très-résineuses  et,  par 
suite,  très-peu  conductrices,  on  a  disposé  plusieurs  individus 
parallèlement  les  uns  aux  autres  dans  les  mêmes  expériences. 
On  a  examiné  de  cette  façon  les  plantes  dont  voici  la  Ûste  : 

Pommier  '  Beta  oleracea  Fraisier 

Prunier  *  Daucus  carota  Nicotiana  tabacum 

Sapin  ^  Oxalis  stricta  Diverses  graminées 

Rosier  *  Reseda  Cactus  opuntia 

Euphorbes  diverses  Viola  tricolor  Erica  urceolaris 

Senecio  vulgaris  Viola  canina  Acropera  laddigesii  ' 

On  a  ensuite  examiné  des  branches  séparées  du  végétal,  en 
plongeant  les  feuilles  dans  un  des  vases  pleins  d'eau,  et  l'ex- 

>  Les  expériences  ont  été  faites  avec  de  très -jeunes  arbrisseaux. 
^  '  Pirate  de  la  teaflta  4m  inliidées. 
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trémilé  coupée  dans  Vautre.  On  a  toujours  obtenu  un  courant 
dirigé  à  travers  la  plante  de  la  section  artificielle  BÛse  à  nu 
irers  les  feuilles.  On  a  expérimenté  de  la  sorte  sur  les  plantes 
pirécédentes  et  sur  un  certain  nonibre  d'autres  dont  Yoid  la 
liste  : 

Chêne  Thé 

'  Charme  Spiraea  ulmaria 

Saule  Vigne 

Populua  alba  Pinu9  sUvestris 

Paulownia  imperialis  Pinus  JanceolnU 

Erable  Sedum  tectorum 

Nerium  oleander  Sedum  hybridum 

Tropoeolum  majus 

Diverses  fougères 

Raifort 

Chêne 

Pavot 

Genévrier 

Groseillier 

Les  courants  ainsi  obtenus  ont  souvent  persisté  pendant  plu- 
sieurs heures  sans  janaais  changer  de  direction. 

Si  Von  enlevait  Técorce  en  un  point  quelconque  de  la  plante, 
et  si  Ton  faisait  plonger  dans  un  des  vases  la  partie  ainsi  mise 
à  nuy  les  feuilles  plongeant  dans  l'autre  vase,  on  obtenait  tou- 
jours un  courant  dirigé,  dans  Tintérieur  de  la  plante,  de  la 
partie  mise  à  nu  vers  les  feuilles.  Entre  deux  feuilles  intactes  il 
ne  s'établissait  aucun  courant  ;  mais,  si  Tune  des  feuilles  était 
déchirée  I  il  se  produisait  un  courant  dirigé  de  la  feuille  déchi- 
rée vers  la  feuille  demeurée  intacte. 

On  pouvait  même  obtenir  un  courant  avec  une  feuille  uni- 
que,  en  y  faisant  une  déchirure  et  établissant  un  circuit  entre 
la  déchirure  et  la  portion  intacte  de  la  feuille.  Ces  expériences 
prouvent  clairement  que  les  courants  dont  il  s'agit  n'existent 
pas  dans  la  plante  vivante ,  puisqu'on  peut  leur  donner  telle 
direction  qu'on  voudra  par  rapport  aux  organes  de  la  végéta- 
lion,  en  choisissant  convenablement  le  point  où  l'on  met  à  nu 
l'intérieur  du  végétal. 

L'écorce  jeune  et  fraîche,  les  boulons  et  les  fleurs  se  compor- 
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teot  eiactemeni  comme  les  feuilles.  Il  en  est  de  même  d*un 
c«n«in  nombre  de  fruits  :  tels  sont  les  raisins,  les  pommes,  les 
prunes,  les  baies  de  Tépine-vinette,  celles  du  troène,  les  cap- 
solfs  du  raifort,  les  gousses  de  vesces,  etc. 

Il  n'est  pas  nécessaire  d'enlever  toute  Técorce  pour  obwrver 
les  effets  qui  viennent  d*étre  décrits;  il  suffit  d* arracher  l*épi- 
derme.  L'intérieur  de  Uécorce  se  comporte  donc,  par  rapport 
aux  feuilles,  comme  Vintérieur  du  bois. 

Enfin ,  même  dans  les  champignons ,  on  peut  observer  des 
phénomènes  semblables;  Vintérieur  du  champignon  est  négatif 
par  rapport  à  la  surface  intacte.  L'expérience  a  été  f^ite  sur  [e& 
chapipignons  suivants  : 

Agaricus  campestris 
Agaricug  nodus 
Agaricus  musearius 
Lyeoperdon  gemmatuin 

On  peut  donc  regarder  comme  établi  que  Ie$  racines  et  teute$ 
la  parties  internes  des  plantes  gui  sont  remplies  des  sucs  de  la 
végétation  sont  négatives  par  rapport  à  la  surface  plus  ou 
mm9  humide  des  feuilles^  des  fleurs^  des  fruits  et  desjeuws 


La  raison  de  ce  phénomène  est  facile  à  concevoir.  L'intérieur 
de  la  plante  contient  des  sucs  de  diverse  nature  qui  ne  peuvent 
passer  à  travers  l'épiderme,  tandis  que  l'humidité  extérieure 
imbibe  toujours  un  peu  cette  membrane.  On  a  donc  en  coQtact 
une  membrane  imbibée  d'eau  et  des  organes  végétaux  chargés 
de  liquides  de  diverse  nature;  si  Ton  établit  entre  cette  mem- 
brane et  ces  organes  un  circuit  fermé,  il  doit  évidemment  se 
produire  un  courant.  Mais  il  parait  aussi  évident  que  ce  cou- 
rant n  a  qu'un  rapport  très-indirect  et  très-éloigné  aifec  les 
pbéiomèBes  de  la  végétation. 

11  nous  parait  donc  démontré  que  jusqu'ici  nous  n*avoRs 
atenne  preuve  de  l'existence,  dans  les  végétaux  vivants,  d'un 
M  lllîlrique  analogue  à  celui  que  nous  avons  trouvé  dans 
dans  les  nerfs  des  animaux,  et  que  toutes  les 
q^'on  a  aperçues  peuvent  être  attribuées 
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uniquement  à  des  réactions  chimiques  ordinaires  et  dans  quel- 
ques cas,  comme  nous  le  verrons,  à  Télectricité  atmosphérique. 
Les  phénomènes  de  la  force  osmotique  étudiés  dernièrement  par 
Graham  ne  sont  point  contraires  à  cette  conclusion,  puisque 
c*est  à  une  action  chimique  qu'il  attribue  la  production  de  Ké- 
lectricité  qui  accompagne  suivant  lui  Tendosmose. 

Liste  des  principaux  travaux  relatif»  aux  sujets  traités  dans  ce  chapitre  : 

Galvani. —  Électricité  animale;  résumé  de  ses  travaux  par  Gavarret. — 
Ann.  dech.  et  dephys,  [Nouvelle  série).  T.  xxv,  p.  68. 

VoUa.  — Électricité  animale.  —  Ann.  de  ch.  T.  xxui,  p.  276  et  301.  — Or- 
gane électrique  du  gymnote.  T.  xl,  p.  255. 

Humboldt.  —  Électricité  animale.  —  Ann.  de  eh.  T.  xxii,  p.  51.  —  Gym- 
notes électriques.  —  Ann.  dech.  et  dephys.  T.  xi,  p.  408. 

Humboldt  et  Gay-Lussac.  —  Torpille.  —  Ann.  de  ch.  T.  lvi,  p.  15. 

Aobili. —  Courant  de  la  grenouille.  —  Bibl.  univ.  (1828).  T.  xxxvii,  p.  lo. 

Matteucci.  —  Éleclricilé  animale.  —  Arch.  de  Vélectricité.  —  T.  ii,  p.  419 
et  626  ;  t.  m,  p.  5  et  1 53.  —  Ann.de  ch.  et  de  phys.  T.  lvi,  p.  439,  et  t.  Lxnn, 
p.  93.  —  Ann.  dech.  et  dephys. (Nouvelle  série).  T.  vi,  p.  30;  t.  viii,  p.  309 ; 
t.  XV,  p.  64  ;  t.  xviii,  p.  109  ;  t.  xxni»  p.  230.  —  Trans.  phiU  de  la  Satiété 
royale  de  Londres  (1847-1850).  —  Poissons  électriques.  — Bibl.  univ.  T.  xi 
(1837),  p.  392;  t.  xii,  p.  163, et  t.  xvii(J838),  p.  ZT.  — Arch.de  V  électricité. 
1. 1,  p.  57 1 ,  et  t.  V,  p.  491 .  —  Ann.  de  ch.  et  de  phys.  {Nouvelle  série),  T.  xxi, 
p.  160.  —  Respiration  musculaire.  —  Compte  rendu  de  l* Académie  des  sciences. 
t.  XL11,  p.  648  ;  et  Arch.  des  se.  phys.  T.  xxxii.  —  Traité  des  phénamines 
électrophysioloçiques  des  animaux,  Paris,  1844. 

DuboiS'Reymond. —  Électricité  animale.  —  Ann.  dé  ch.  et  de  phys.  (Nou- 
velle série).  T.  xxx,  p.  1 19  et  178  ;  t.  xxxix,  p.  114.  —  Arch.  des  se.  phys. 
T.  XV,  p.  134.  —  Ann.  der  physik.^  1843  à  1853.  —  Untersuchungen  ûber 
thlerische  electricitat.  T.  i  et  ii,  Berlin,  1848. 

Davy.  — Torpille.  —  jinn,  de  ch.  et  de  phys.  T.  xu,  p.  488. 

Santi'Linari.  —  Torpille.—  Bibl.  univ.  T.  tui  (1837),  p.  395»  et  t.  xvin 
(1838),  p.  155. 

Faraday.  — Gymnote.  —  Bibl.  univ,  T.  xxiv  (4839),  p.  387. 

Sehœnbein. — Gymnote.  --Arch.  de  Vélectricité.  T.  i,  p.  445. 

Miranda  et  Pad.  —  Gymnote*  —  Arch.  de  rélÉCtricUé.  T.  v,  p.  sm. 

Paeini. —  Organes  des  poissons  élccirkiues.  —  Arch.  des  se.  phyt.  (B4AI, 
uni».).  T.  XXIV,  p.  313. 

E.  Wartmann.  —  Électricité  végétale,  ^àreh^  du  *€,  phyi*  *t*Xt,p,  z&i, 

^ccguerc/.— Électricité  végétale,  —Ann,  dû  ch.  et  rfc  phys.  (Aotit^f/e  ««Hf j. 
T.  x\xi,p.  46. 

/?w/5r.— Électricité  végétale.  —Arm,  éê  t^   -*  -*-  -***, 
T.  XLi,  p.  198.  ^ 
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CHAPITRE  II. 

ÉLECTRICITÉ    ÂTMOSPHÉRIQUK. 


$  1.  flzistcBce  de  Pélectrielté  atmospliérl««e  et  moyens  de 
U  eonstmter. 


Les  anciens,  quoique  fort  ignorants  en  fait  de  sciences  phy- 
siques, avaient  cependant  étudié  a^ec  quelque  soin  les  phéno- 
mènes atmosphériques.  Les  Étrusques,  qui  s'en  étaient  occupés 
d'une  manière  toute  particulière,  y  avaient  cherché  les  moyens 
de  prédire  l'avenir,  de  détourner  les  présages  funestes  et 
d'apaiser  les  dieux.  Ils  avaient  surtout  observé  tout  ce  qui 
avait  rapport  aux  coups  de  foudre,  dont  ils  reconnaissaient 
trois  sortes,  suivant  la  gravité  de  leurs  effets;  ils  distinguaient 
même  onze  espèces  de  foudre,  d'après  la  théorie  qu'ils  avaient 
déduite  de  leurs  observations;  les  Romains  n'en  admettaient 
que  deux,  celles  de  jour  attribuées  à  Jupiter,  celles  de  nuit  at- 
tribuées à  Summanus.  Selon  les  Étrusques,  il  y  avait  des  foudres 
qui  sortaient  de  la  terre  [inféra^  ierrena)  et  d'autres  qui  venaient 
du  ciel  (a  sideribus  venentia);  celles-ci  frappaient  toujours 
obliquement,  tandis  que  les  premières  s'élevaient  perpendicu- 
lairement. La  partie  la  plus  mystérieuse  de  la  science  des 
aruspices  étrusques  consistait  assurément  dans  les  cérémo- 
hH:^  j>iu  It-i^juelles  ils  prélendaient  aUirer  la  foutirt";  c'était 
le  cuhe  de  Jupiter  EHdus,  Les  l*Urusques  ravalent  apporté  à 
le;  Nuroa  m  avait  appris  d*eux  le  secret >  et  il  avuit  con- 
*'' til  tli3  cfs  rites  dans  ses  commetitaires;  son  suc- 
I  'im  Iloi^tilius  ayant  voulu  répéter  ces  redoutables 
^mmnakH  mais  ti*ayant  pas  pris  les  précautions  nécessaires, 
aé  par  Ittfn*»  1 
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La  croyance  à  la  science  fulguràle  dura  un  grand  nombre 
de  siècles,  et  Constantin  le  Grand  devenu  chrétien  y  avait 
encore  foi ,  puisque  plusieurs  années  après  sa  conversion  au 
christianisme  il  fit  une  loi  pour  autoriser  les  Romains  à  con- 
sulter les  aruspices  lorsqu'un  édifice  avait  été  frappé  de  la 
foudre.  Plus  tard  encore  et  dans  le  temps  du  siège  de  Rome 
par  Alaric,  des  Étrusques  se  présentèrent  au  préfet  de  cette 
ville,  et  rassurèrent  qu'ils  avaient  été  témoins  de  la  défense 
d'une  ville  par  le  moyen  de  certaines  cérémonies  qui  avaient 
attiré  des  tonnerres  et  des  tourbillons  de  feu,  et  Tavaient  ainsi 
délivrée  de  ses  ennemis.  Ils  offraient  de  défendre  Rome  de  cette 
manière,  et  Tévèque  qu'on  consulta  autorisa  un  essai  qui 
n'eut,  du  reste,  aucun  résultat. 

Quelques  auteurs  ont  pensé  que  les  récits  et  les  superstitions 
des  Étrusques  cachaient  de  véritables  connaissances  physi* 
ques;  ils  ont  cru  en  retrouver  des  traces  chez  quelques  autres 
peuples  de  l'antiquité,  et  ont  cité  l'opinion  de  Miohaelis  qui 
a  soutenu  que  les  pointes  dorées  qui  se  trouvaient,  selon  This- 
torien  Josèphe,  sur  le  faite  du  temple  de  Jérusalem,  faisaitot 
Tofflce  de  paratonnerres  et  mettaient  cet  édifiée  à  l'abri  de  la 
foudre.  Ils  alléguaient  aussi  un  passage  de  Ctésias  qui  {^le 
de  deux  épées  dont  le  fer  avait  la  vertu  de  dissiper  les  nuages^ 
la  grêle  et  les  tourbillons.  Mais  ces  indications,  jointes  à  tout 
ce  qu'on  connaît  des  théories  fulgurales  des  Étrusques,  ne 
sauraient  constater  l'existence  d'une  véritable  science.  On  peut 
seulement  en  conclure  que  certains  phénomènes  électriques 
avaient  été  remarqués  dans  l'antiquité.  Ainsi  on  avait  ob- 
servé ces  petites  flammes  qui  apparaissent  au  sommet  des  mâts 
de  vaisseau,  et  que  les  marins  appellent  aujourd'hui  le  fm 
Saini'Elme.  On  avait  vu  les  lueurs  qui  brillent  quelquefois  à 
la  pointe  des  lames  et  des  épées,  et  les  Romains  les  avaient 
déjà  remarquées  huit  ans  après  Texpulsion  des  rois^  pendant 
la  guerre  contre  les  Sabins*  Mais  tous  ces  pliéooiîiènes  M 
furent  jamais  rapportés  à  leur  cRuse  réelle^  oar  il  est  évident 
que  les  Étrusques  n'avaient  aucune  véritable  conuaissaace  dt 
l'électricité;  ils  furent  seuleineut  un  objet  de  $u^rslilioii 
exploité  par  les  prêtres  de  Jupiter  Elicius, 
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Il  fout  arriver  au  milieu  du  dix-huitième  siècle ,  jusqu'à 
Franklin,  pour  avoir  la  preuve  que  les  phénomènes  de  Véclair, 
du  tûBnerre  et  de  la  foudre  sont  dus  à  rélectricité.  Cependant, 
déjà  avant  Tillustre  Américain ,  on  avait  bien  soupçonné 
rideotité  qui  existe  entre  ces  phénomènes  électriques.  Après 
afoir  produit  pour  la  première  fois  Tétincelle  électrique,  le 
docteur  Wall  la  compara  immédiatement  aux  éclats  de  la  fou- 
dre. L'analogie  était  frappante,  et  les  physiciens  cherchaient  à 
rétablir  par  des  rapprochements  plus  ou  moins  ingénieux. 
Mais  tout  se  passait  en  raisonnements  qui  ne  pouvaient  rien 
conclure,  parce  qu*en  physique  o*est  Texpérience  seule  qui 
doit  prononcer.  Franklin  eut  donc  la  pensée  hardie  d*aller 
chercher  Télectricité  au  sein  même  des  nuages;  comme  il  ne 
s'agissait  que  de  porter  un  corps  dans  la  région  du  tonnerre, 
il  eut  ridée  de  se  servir  du  cerf-volant,  et,  après  quelques 
tentatives  infructueuses,  il  parvint  à  tirer  de  Textrémité  de 
la  corde  qui  retenait  le  cerf-volant  lancé  au  milieu  des  nuages, 
une  vive  étincelle  qui  fut  suivie  de  plusieurs  autres.  L*eipé- 
rieace  de  Franklin  eut  lieu  en  1752;  elle  était  faite  en  même 
temps  en  Europe  avec  succès  par  plusieurs  physiciens,  et  entre 
autres  par  Dalibard  à  Marly  et  par  M.  de  Romas.  Ce  dernier 
ayant  eu,  en  juin  1753,  Theureuse  idée  de  mettre  un  fil  de 
métal  dans  toute  la  longueur  de  la  ficelle  qui  retenait  le  ferf- 
volant,  avait  obtenu  des  effets  énergiques;  il  avait  pu  tirer 
des  étincelles  de  neuf  ou  dix  pieds  de  longueur  et  d*un  pouce 
de  grosseur,  qui  étaient  accompagnées  d*un  bruit  étourdis- 
sant. Malgré  toutes  les  précautions  qu'il  avait  prises  pour 
isoler  ses  appareils  au  moyen  de  rouleaux  de  verre ,  M.  de 
Romas  fat  une  fois  renversé  par  la  violence  du  choc ,  mais  3a 
chute  n'eut  aucune  suite  fâcheuse,  tandis  que  Hichmann  à  Pé- 
lersbourg  fut  foudroyé  par  Télectricité  des  nuages,  qu*il  avait 
amenée  dans  son  cabinet  au  moyen  d*un  conducteur.  Il  fut 
donc  constaté  d*une  manière  évidente  que  la  foudre  n*est 
40*uoe  décharge  électrique.  Nous  verrons  plus  loin  les  condi- 
i  et  les  formes  qui  sont  propres  à  ce  mode  de  manifes- 
\  i'^ectricité ,  ainsi  que  les  moyens  de  se  préserver 
i;  nous  devons  auparavant  étudier  de  plus  prè9 
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et  en  dehors  des  phénomènes  accidentels  auxquels  il  donne 
naissance,  Vétat  électrique  de  Tatmosphëre. 

Lemonnier  est  le  premier  qui,  au  moyen  de  tiges  métal- 
liques isolées,  ait  constaté  que,  même  à  Fétat  serein,  Tair  est 
chargé  d'électricité.  Beccaria  a  confirmé  ces  résultats  en  les 
étendant  et  cherchant  à  déterminer  les  circonstances  diverses 
qui  influent  sur  l'électricité  de  l'atmosphère,  quand  il  n'y  a 
pas  d'orage.  Mais  les  deux  physiciens  qui  se  sont  occupés  de 
ce  sujet  avec  le  plus  de  soin  à  la  fin  du  dernier 
siècle  sont  sans  contredit  de  Saussure  et  Yolta.  Au 
lieu  d'appareils  fixes  tels  que  des  pointes  isolées 
placées  à  de  grandes  hauteurs  et  mises  en  com- 
munication par  des  fils  métalliques  avec  Tobser* 
vateur,  ces  deux  physiciens  employaient  des  élec- 
troscopes  portatifs  munis  à  leur  sommet  d'une 
tige  de  fer  susceptible  d'être  allongée,  et  qu*OD 
élevait  dans  l'air  plus  ou  moins  haut  en  tenant 
Tinstrument  dans  la  main. 

L'électromètre  de  de  Saussure,  dont  on  se  sert 
encore  avec  avantage  à  cause  de  sa  facilité  de 
transport,  est  formé  de  deux  fils  fins  de  métal  (fig. 
353)  terminés  chacun  par  une  petite  balle  de  su- 
reau aaet  adaptés  à  une  tige  métallique  fixée  à  la 
partie  supérieure  d'une  cloche  de  verre  BB.  Les 
deux  petits  pendules  sont  ainsi  placés  dans  Tinté- 
rieur  de  la  cloche.  La  tige  est  elle-mèmesurmontée 
d'un  conducteur  A  terminé  en  pointe,  composé  de 
trois  parties  pouvant  s'ajuster  les  unes  dans  I^ 
autres  et  chacune  d'une  longueur  de  2  décimè- 
tres ;  ce  conducteur  est  destiné  à  recueillir  de  Té- 
lectricité  au-dessus  de  la  tête  de  l'observateur. 
Fig.  3537  Pour  préserver  l'électromètre  de  la  pluie  ou  de  la 
neige,  on  visse  à  la  partie  supérieure  de  la  cloche  un  petit  cha- 
peau en  laiton  CC  de  forme  conique  et  d'un  décimètre  de  i 
mètre.  Une  échelle  divisée  est  appliquée  sur  l'une  desi 
la  cage  de  verre,  afin  dapprécier  les  angles  de  dil 
deux  pendules. 
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De  Saussure  a  gradué  comme  il  suit  son  appareil  :  ayant 
pris  deux  éiectromëtres  aussi  égaux  et  semblables  que  pos- 
sible, il  électrisa  l'un  d'eux  de  manière  que  les  deux  boules  de 
sureau  s*écartasseni  par  exemple  de  6  millimètres  ;  avec  le 
crochet  de  Vautre  électromètre  qui  n'était  point  électrisé  il 
toucha  le  crochet  du  premier;  à  l'instant  Télectricilé  se  par- 
tagea entre  les  deux,  et  la  divergence  fut,  dans  l'un  comme 
dans  l'autre,  de  4  millimètres.  Ayant  enlevé  l'électricité  à  l'un 
des  électromètres,  il  le  mit  en  contact  de  nouveau  avec  l'autre, 
et  l'écartement  fut  de  2"" -8.  Les  trois  divergences  de  6,  de  4 
et  de  2""'8  correspondaient  donc  à  des  intensités  comme  1,  ^ 
et  ;.  De  Saussure  parvint  ainsi  à  former  une  table  qui  change  à 
la  vérité  d'un  appareil  à  Tautre,  mais  que  tout  observateur  doit 
établir  avant  de  commencer  une  série  régulière  d'observations. 
Volta  a  substitué  aux  fils  métalliques  munis  de  deux  petites 
boules  de  sureau  deux  brins  de  paille  longs  d'environ  5  centi- 
iDètres,  suspendus  à  deux  petits  anneaux  très-mobiles  adaptés 
à  la  tige  de  l'électromètre,  et  qui ,  dans  Tétat  de  repos,  sont 
GODtigus.  Ces  petites  pailles,  quand  elles  sont  sèches,  sont  beau- 
coup plus  légères  que  les  fils  métalliques  et  offrent  plus  de  sur- 
face. Lorsque  l'appareil  est  sensible,  sa  marche  est  régulière 
jusqu'à  26*  d'écartement.  Volta  conseille  de  placer  à  l'extré- 
mité de  la  pointe  de  la  tige  qui  surmonte  son  électromètre  un 
corps  enflammé  destiné  à  soutirer  l'électricité  à  de  plus  grandes 
distances;  il  a  obtenu  des  effets  souvent  doubles  de  ceux  qu'ac- 
cusait l'appareil  sans  la  présence  du  corps  enflammé. 

Cependant  de  tous  les  électroscopes,  le  plus  sensible  est  celui 
à  feuilles  d'or  que  nous  avons  décrit  dans  le  premier  volume 
de  ce  traité;  il  peut  très-bien  s'adapter  aux  observations  d'é- 
lectricité atmosphérique,  comme  Ta  fait  M.  Ronalds  à  Eew  en  le 
perfectionnant  en  quelques  points  et  en  particulier  dans  l'iso- 
lement de  ses  différentes  parties. 

Gomme  nous  l'avons  dit  plus  haut ,  il  y  a  deux  manières 
iKSHlifiérentes  de  faire  ces  observations  :  l'une  consiste  à  avoir 
telles  très-élevées,  isolées,  destinées  à  soutirer  l'électricité 
t  k  l'amener  par  des  fils  conducteurs  à  des  appareils 
l'autre  repose  sur  l'emploi  d'instruments 
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portatifs  qu*0D  place  dans  différentes  régions  de  Vair.  Dans  le 
premier  mode,  on  peut  aToir  un  Téritable  courant  d*éleolricité 
si  l'on  fait  aboutir  Textrémité  du  fil  qui  communique  ayec 
la  pointe  isolée  à  Tun  des  bouts  d'un  gaWanomètt^  dont  l'autre 
bout  communique  ayec  le  sol;  on  obtient  une  déTiation  de 
l'aiguille  dont  l'amplitude  dépend  de  la  quantité  d'éleetrimté 
et  de  la  facilité  avec  laquelle  elle  s'écoule.  M.  Colladon,  qui  le 
premier  a  réussi  à  percevoir  de  cette  manière  rélectricité  atmo- 
sphérique^  avait  eu  soin  de  bien  isoler  les  tours  du  fil  du  galva- 
nomètre, comme  au  reste  il  l'avait  fait  dans  la  construolion  da 
galvanomètre  destiné  à  l'électricité  des  machines'.  Hais  cet 
appareil  n'est  pas  très-sensible,  vu  qu'il  exige,  pour  que  Tai- 
guille  aimantée  dévie  de  quelques  degrés ,  une  quantité  consi' 
dérable  d'électricité  et  une  assez  grande  conductibilité  de  l'iir 
et  du  sol  afin  que  l'écoulement  soit  continu,  ce  qui  n*a  pas 
toujours  lieu. 

Le  second  mode  d'observation,  qui  consiste  à  avoir  des 
instruments  portatits,  repose  au  fond  sur  le  principe  que  U 
charge  de  l'instrument  provient  de  l'influence  exercée  à  dis- 
tance sur  lui  par  l'électricité  que  possède  au  moment  de  l'ex- 
périence l'air  au  milieu  duquel  il  est  placé.  Sous  ce  rapport,  il 
n'y  a  aucun  avantage  à  terminer  le  conducteur  dont  l'éleotr»- 
scope  est  surmonté  par  une  pointe  ;  une  boule  est  préférable, 
car  elle  permet  à  l'instrument  de  mieux  conserver  l'électricité 
qu'il  a  acquise.  La  seule  différence,  c'est  que  lorsque  l'instru- 
ment est  terminé  par  une  pointe,  l'électricité  de  nom  cotitraire 
à  celle  dont  la  partie  agissante  de  l'atmosphère  est  chargée,  a'é- 
chappe  par  cette  pointe;  tandis  qu'avec  la  boule  c'est  TéleeUi- 
cité  de  même  nom,  qui  s'écoule  par  la  main  ou  par  le  conducteur 
qu'il  faut  mettre  en  communication  avec  l'électtomètre  pendant 
qu'il  est  en  expérience.  Dans  ce  dernier  cas,  l'appareil  accuse 
une  électricité  de  nom  contraire  à  celle  qui  Ta  chargé.  C'est  sur 
ce  dernier  principe  que  Peltier  a  construit  un  des  meilleurs 
électromètres  atmosphériques  qui  existent,  et  dont  l'emptoi  a 
été  très-utile  dans  l'étude  de  cette  électricité. 

1  Tome  I,  page  32T. 


Voici  la  description  de  cet  appareil  (fig.  354)  : 
Une  tige  de  cuivre  AB,  terminée  à  sa  partie  supérieure  par 
iiiieJl>ouIe  creuse  de  même  méul  C  de  1  décimètre  de  diamè- 
tre, et  à  sa  partie  inférieure  par  une  boule  beaucoup  plus 
petite  B,  est  fixée  ^  par  Fin  terme- 
diaire  de  cette  dernière,  à  une  tige 
de  cuivre  qui  descend  dans  une  cage 
de  verre  dont  elle  est  isolée  au 
moyen  d*un  tampon  de  gomme  la- 
que. Cette  tige  se  bifurque  en  for- 
mant une  espèce  d* anneau  DD  au 
centre  duquel  se  trouve  une  pointe 
m,  destinés  à  recevoir  une  aiguille 
trè»-mobile  ab.  L'aiguille  ab  est 
maintenue  constamment  dans  le  mé- 
ridien magnétique  à  l'aide  d'une  ai- 
guille aimantée  beaucoup  plus  pe- 
tite cd,  iiaisant  système  avec  elle  et 
attiushée  au-dessus  de  la  chape.  In- 
dépendamment de  cette  aiguille, 
une  autre  aiguille  EF,  également 
en  cuivre  mais  plus  forte,  est  fixée  Fig.  354. 

solidement  à  la  tige  qui  descend  dans  un  tube  de  verre  rem^ 
pli  de  gomme  laque  et  encastré  dans  une  tablette  de  bois; 
toute  la  partie  métallique  se  trouve  ainsi  isolée,  de  sorte  que 
la  perte  d'électricité  doit  être  très-faible.  L'instrument  est  posé 
8Br  une  tablette  à  trois  pieds  ou  vis,  à  l'aide  desquels  on  la  met 
horiioBtale.  La  boule  B^  en  tournant  autour  du  tube  AB,  fait 
nmiter  ou  descendre  la  partie  6  de  la  tige  centrale  ;  quand  on 
veut  se  servir  de  l'appareil^  on  élève  cette  partie  G,  le  système 
das  deux  aiguilles  cdeiab  peut  alors  se  mouvoir  librement  sur 
la  pointe  de  la  tige  m.  Quand  rinstrumént  doit  être  placé  au 
Ttposi  on  abaisse  6,  et  le  mouvement  des  aiguilles  se  trouve 
•Blravé* 

Lorsqu'on  veut  opérer,  on  oriente  l'instrument  de  telle  sorte 
fMil*i«gttîUe  fixe  £F  soit  mise  dans  le  méridien  magnétique  ; 
HÉbUe  a 6)  qui  se  meut  avec  l'aiguille  aimantée,  vient 


l 


96      RAPPORTS  DK  L*ÉLECTRIC1TÉ  AVEC  LES  PHÉNOIfiNES  NATURELS. 

se  placer  parallèlement  à  la  première.  La  boule  C  se  Irouve- 
t-elle  au-dessous  d*un  corps  éleclrisé  positivement  ou  négati- 
vement, il  y  a  action  par  influence  :  dans  le  premier  cas,  Téleo 
tricité  négative  provenant  de  la  décomposition  de  l'électricité 
naturelle  est  dissimulée  à  la  partie  supérieure  de  la  boule,  et 
Télectricité  positive  est  refoulée  dans  la  partie  inférieure  de  Ym- 
trument,  et  fait  dévier  Taiguille  mobile  ab  d*un  certain  nombre 
de  degrés  mesurés  au  moyen  de  deux  cercles  divisés,  dont  Von 
est  collé  sur  la  tablette,  et  Tautre  sur  le  disque  supérieur  de  la 
cage  en  verre,  afin  d'éviter  les  erreurs  de  la  parallaxe. 

Cet  appareil  accuse,  dans  cette  hypothèse,  l'action  d^in- 
fluence  exercée  par  le  corps  électrisé  chargé  positivement; 
mais  on  peut  charger  négativement  l'aiguille  en  touchaol  le 
bouton  avec  le  doigt  et  retirant  le  corps  électrisé.  En  opérant 
avec  un  corps  électrisé  négativement  placé  à  distance,  oo 
charge  par  influence  l'appareil  d'électricité  positive. 

L'emploi  de  Télectromètre  de  Peltier  repose  sur  un  fait  im- 
portant observé  par  Ërmann  :  ce  physicien  avait  placé  à  une 
certaine  hauteur  dans  l'atmosphère  un  électroscope  à  feuille 
d'or,  sans  avoir  pu  recueillir  d'électricité.  Il  porta  dans  une 
couche  d'air  supérieure  un  fil  de  métal  placé  horizontalement  à 
l'extrémité  d'une  tige  isolante,  et  l'abaissa  ensuite  rapidement 
jusqu'à  ce  qu'il  touchât  l'électroscope;  l'appareil  accusa  aussi- 
tôt l'électricité  positive  dans  la  région  où  se  trouvait  le  conduc- 
teur. L'effet  était  inverse  quand  ce  dernier  se  trouvait  dans 
une  couche  inférieure  et  qu'on  le  relevait  avec  rapidité.  Ce  fait 
s'explique  facilement  :  l'atmosphère  est  chargée  d'électricité 
positive,  qui  augmente  d'intensité  à  mesure  qu'on  s'élève, 
comme  on  le  verra  plus  loin  ;  la  terre,  au  contraire,  se  com- 
porte comme  si  elle  était  chargée  d'électricité  négative.  Si  donc 
on  suppose  qu'un  corps  en  équilibre  électrique  avec  uu  espace 
donné  s'élève  ou  s'abaisse,  c'est-à-dire  s*approche  d*uD  espace 
chargé  d'une  plus  grande  quantité  d'électricité  positive,  ou 
s'en  éloigne,  il  devra  présenter  un  excès  de  tension  négative  ou 
positive,  provenant  d'une  action  par  une  influence  ;  en  reve- 
nant rapidement  dans  la  première  position,  le  corps  reprendra 
1  état  naturel.  C'est  un  effet  de  ce  genre  qui  avait  fait  penser  à 
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quelques  physiciens,  notamment  à  M.  Pala^i,  qu'il  y  a  uu  dé- 
gagement d*éiectricité  par  le  seul  fait  qu'on  approche  ou  qu'on 
éloigoe  l'un  de  l'autre  deux  corps  conducteurs;  l'analyse  de 
ces  effets  curieux  a  démontré  qu'ils  proviennent  d'une  action 
iDductrice  exercée  par  l'électricité  dont  Tair  est  naturellement 
chargé.  MM.  Gay-Lussac  et  Biot,  dans  leur  voyage  aérostatique, 
avaient  déjà  observé  un  effet  analogue  à  celui  qui  a  été  décrit 
par  Ermann. 

Peltier,  en  se  fondant  sur  cette  action  par  influence,  a  pro- 
posé d'opérer  t^omme  il  suit  :  on  monte  sur  une  terrasse  dis- 
posée à  cet  effet,  en  plaçant  l'instrument  sur  une  tablette  supé- 
rieure élevée  de  l^'ySO;  on  l'équilibre  en  touchant  la  tige 
dans  la  partie  la  plus  inférieure  ;  on  redescend,  et  on  place 
l'iostrument  sur  la  tablette  inférieure  qui  lui  est  destinée.  En 
équilibrant  l'instrument,  il  faut  élever  le  bras  le  moins  pos- 
sible ;  car  si  on  l'élevait  assez  haut  pour  toucher  au  globe,  la 
main,  devenant  négative  par  influence,  repousserait  l'électri- 
cité négative  de  la  boule;  elle  neutraliserait  la  portion  positive 
qu*elle  y  attirerait,  et  l'instrument  serait  chargé  négativement 
au  moment  où  l'on  éloignerait  la  main.  Il  faut  donc  toucher 
la  tige  le  plus  bas  possible,  et  même  $ivec  un  corps  fin,  comme 
un  fil  métallique,  pour  éviter  l'influence  de  la  masse  de  la  main 
sur  le  reste  de  la  tige.  Étant  équilibré  pendant  son  élévation, 
Imstrument,  en  rabaissant,  donne  des  signes  d'électricité  né- 
gative, tandis  qu'en  relevant  il  en  donne  de  positive.  En  opé- 
rant, il  faut  avoir  égard  à  cette  inversion  pour  ne  pas  être 
induit  en  erreur  sur  le  véritable  signe  de  l'électricité  atmo- 
sphérique. On  notera  donc  une  tension  positive  lorsque  l'élecr 
tromètre  donnera  un  signe  négatif  en  descendant;  et  une  né- 
gative si  l'instrument  descendu  marque  un  signe  positif. 

Une  suffit  pas  de  connaître  les  angles  d'écart  de  Taiguille, 

il  faut  encore  déterminer  les  forces  qui  leur  sont  propor- 

;'i      PtuUt^t  iuNUi  ceiiti  détermiriatiuii  par  la  halaïK-e 

u  ;  M,  Quelelet  ê&  sert  de  Ja  mélliode  plus  simple 

^iiiBj>amiueat  exacte  de  de  Saussure,  qui  a  été  déjà  exposée 

i\m  exige  Imnplai  tk  den\  instiumenis  parlailement  sein- 
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kprhA  àTOir  décrit  les  ]^rincitMiut  faits  qui  ont  mis  les  physi- 
déûs  êtif  la  voie  de  reconnattre  retisténce  d*uoe  électricité 
•tmosphérique  et  les  moyens  les  plus  efficaces  de  percevoir 
cette  électricité,  il  nous  faut  maluteuadt  chercher  à  Côùnaltfe 
l'état  électrique  de  Tatmosphëre.  Sous  ce  rapport,  11  bôtis 
fatit  distiflguef  Tétat  électrique  ûormàl  tel  qu*il  eiiste  par  od 
tetûps  sereiû,  et  Tétat  etcepUonnel  qui  constitue  les  temps 
orageux.  Kous  veitons  que  »  sans  que  le  temps  sdt  préddé- 
ment  orageux,  il  suffit,  pour  modifier  l'état  électrique  normal, 
Ae  la  présence  dans  une  atmosphère  sereine  de  quelques 
nuages,  de  la  chute  de  la  pluie  et  de  la  ùeige;  mais  les  modifi- 
cations qu'amènent  ces  précipitations  aqueuses  sont  loin  d*aTOir 
rimportance  qui  résulte  de  Tetlstence  d*un  véritable  orage 
accompagné  du  tonnerre  et  de  Téolair.  Nous  nous  occuperons 
dans  ce  paragraphe  de  la  détermination  de  Tétat  électrique 
normal  de  Tatmosphère  et  des  modifications  qu*apporteot  à 
cet  état  les  causes  que  nous  avons  signalées,  réservani  pour  les 
paragraphes  suivants  ce  qui  concerne  les  orages  et  les  phéno- 
laènes  électriques  éiceptioûnèls  qui  les  accompagnent. 

L*air,  sous  un  ciel  parfaitement  serein,  est  constamment  po* 
sitif,  mais  cette  électricité  positive  tt*est  pas  uniformément  ré- 
partie dans  l'atmosphère;  elle  est,  il  est  vrai,  à  peu  près  de 
même  intensité  dans  une  couche  horizontale,  mais  plue  fMie 
dans  les  couches  Supérieures,  et  d*autant  plus  forte  qu'on  s'é- 
lève davanUge.  C'est  ce  qu'avaient  dérji  reconnu  de  Saussure 
etErmann.  A  la  surface  du  sol  réieotricité  est  nulle  ;  elle  ne 
commence  à  être  sensible  en  rase  campagne  qu'à  1  ntètrè  mi 
1",50  au  <*  dessus  du  sol.  Quand  il  y  a  sur  la  surface 
de  la  terre  des  arbres,  des  édifices,  en  un  mot  des  eorps 
élevés,  la  hauteur  à  laquelle  l'air  oommeûce  à  donner  des 
signes  d'électrioiié  positive  devient  plus  grande.  Il  semble  évi- 
dent que  l'air  et  la  terre  sont  chargés  d'électricités  contraires 
qui  se  reoombinent  continuellement  dans  les  couches  infé- 
rieures de  l'atmosphère,  soit  directement,  soit  par  l'intermé- 


Él.KQTRtGiri  JltMOePHifItQDi.  99 

diaire  des  corps  placés  à  la  sarface  du  sol.  On  conçoit  donc  que 
la  hauteur  i  laquelle  la  tension  positive  de  Tàir  détient  sen- 
sible doive  varier  avec  la  facilité  que  cette  neutralisation  éprouve 
ài*opérer,  laquelle  dépend  elle-^mème  de  bien  des  circons- 
tances,  en  particulier  du  degré  d'humidité  de  Tair.  M.  Becquerel 
a  constaté  raocroissement  de  l'éleetricité  positive  avec  la  hau« 
teor,  en  lançant  atec  un  arc  des  flèches  auxquelles  était  flié 
rem  des  bouU  d'un  fil  de  soie  recouvert  de  clinquant  dont 
Tautre  bout  communiquait  avec  un  électroscope.  L*expé^ 
ricoice  était  faite  au  GraadrSaint-Bemard  et  sur  un  des  pla-^ 
leaux  qui  avoisinent  l'hospice.  Peltier  a  reconnu  le  même 
&dt  au  moyen  d'un  ballon  captif;  seulement  il  a  remarqué 
que  dans  dans  certaines  circonstances^  lorsqu'il  eiiste  dans 
Tair  des  nuages  à  peine  visibles ,  l'électricité  devient  nulle, 
puis  négative,  pour  redevenir*  peu  de  temps  après  positive. 

M.  Quetelet,  en  opérant  avec  l'électromëtre  et  suivant  I& 
méthode  de  Peltier,  a  trouvé  à  la  suite  d'tin  grand  nombre 
dobservations  que,  dans  un  lieu  nullement  dotniné  par  les 
corps  avoisinants,  l'intensité  électrique  de  l'air  croit  à  partir 
d'an  point  déterminé  proportionnellement  aut  hauteurs  ;  maib 
il  n'a  pu  vérifier  cette  loi  que  dans  des  limites  très- res- 
treintes. Son  but  était  surtout  de  savoir  quelle  était  la  hau-^ 
teur  constante  à  laquelle  il  devait  se  placer  pour  faire  d'une 
manière  convenable  les  observations  régulières  d'électricité 
atmosphérique.  Il  avait  établi  au  haut  de  la  tourelle  de  son 
observatoire  une  petite  plateforme  entourée  d'une  balustrade 
enfer,  de  laquelle  partait  un  appareil  qui  permettait  d'élevèf 
Vâectromètre  à  plusieurs  mètres  de  hauteur  et  de  l'équilibrer 
dans  chacune  de  ses  pontions  ;  il  était  nécessaire  que  la  ta- 
blette sur  laquelle  était  placé  l'instrument  dominât  tous  les 
corps  environnants  et  en  particulier  la  balustrade.  En  effet  le 
point  où  réleetricité  était  nulle  se  trouvait  à  peu  près  I  la  hau- 
tsttr  de  k  balustrade. 

D  résulte  de  ce  qui  précéda  qu'il  importe,  pour  faire  de 
observations  d'électricité  atmosphérique,  que  le  con^ 
rfMleonque  qui  accuse  l'état  électrique  de  l'air  en  par- 
à  cet  état,  soit  placé  à  une  hauteur  sufB- 
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santé  pour  dominer  tous  les  corps  environnants.  Aussi  quand 
ce  corps  est  Vextrémité  d*une  pointe  métallique  isolée^  il  faut 
qu'elle  soit  située  au  haut  d*un  màt  très-élevé,  comme  à  TOb- 
servatoire  de  Paris  où  ce  màt  était  placé  sur  le  toit  du  bâ- 
timent, ou  comme  à  celui  de  Genève  où  le  màt  fixé  en  terre 
était  assez  long  pour  que  la  pointe  de  platine  qui  le  terminait 
fût  à  27  mètres  environ  au-dessus  du  sol.  Quand  le  corps  qui 
reçoit  Télectricité  est  le  conducteur  qui  fait  partie  lui-même 
de  rélectromètre,  comme  dans  les  expériences  faites  à  Bruxelles 
par  M.  Quetelety  et  à  Munich  par  M.  Lamont,  il  faut  avoir  soin 
d'élever  dans  chaque  observation  Finstrument  à  une  hauteur 
telle  qu'il  ne  soit  pas  dominé. 

Les  premières  observations  un  peu  régulières  d'électricité 
atmosphérique  sont  dues  à  de  Saussure,  qui  avait  étudié  ses 
variations  diurnes,  et  avait  trouvé  un  premier  maximum  entre 
8  et  0  heures  du  matin,  un  premier  minimum  à  6  heures  du 
soir,  un  second  maximum  à  10  heures  du  soir,  et  un  second 
Tninîmnm  à  6  heures  du  matin;  mais  il  ne  regardait  pas  ces 
déterminations  comme  bien  précises;  il  avait  remarqué  en  effet 
qu  elles  changent  avec  la  saison  ;  celles  que  nous  venons  d*in- 
(Uquer  se  rapportent  aux  mois  d'été  et  diffèrent  notablement  de 
celles  relatives  aux  mois  d'hiver.  Lemonnier  et  Beccaria  avaient 
déjà  remarqué  ces  variations  dans  l'état  électrique  de  l'air  avec 
les  heures  de  la  journée. 

Schûbler  en  1811  avait  conclu  de  plusieurs  observations 
que  le  premier  minimum  a  lieu  dans  chaque  saison  à  peu  près 
au  lever  du  soleil,  et  le  second  minimum  entre  2  et  5  heures 
de  l'après  midi  dans  tous  les  mois  également,  que  l'heure  dU| 
premier  maximum  varie  avec  les  saisons,  étant  pour  les  moi 
de  juin,  juillet  et  août  de  6  heures  du  matin  à  7  heures  et 
demie,  pour  les  mois  de  septembre,  octobre  et  novembre  de 
à  9  heures,  pour  décembre,  janvier  et  février  de  9  à  10  heui 
et  pour  mars,  avril  et  mai  de  7  à  8  heures  et  demie.  L'heure  du 
second  maximum,  qui  a  lieu  entre  7  et  10  heures  du  soir,  vai 
aussi  avec  les  saisons. 

Arago,  à  la  suite  d'observations  régulières  faites  en  Ij 
pendant  quelque  temps  à  l'Observatoire  de  Paris,  avait  trou^ 
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rheure  de  8  heures  48'  du  malin  pour  le  premier  maximum 
dans  le  mois  de  mars;  M.  Planiamour,  à  Genève,  était  arrivé 
au  même  résultat,  c*est-à-dire  qu  il  avait  obtenu  un  premier 
maximum  entre  8  et  9  heures  du  matin,  puis  un  minimum  tel 
qu*il  n'y  avait  presque  aucun  signe  électrique  entre  midi  et 
3  heures,  enfin  un  second  maximum,  mais  moins  fort  que  le 
preoiier,  entre  8  et  9  heures  du  soir. 

Le  nombre  des  physiciens  qui  se  sont  occupés  d^observations 
relatives  à  Télectricité  atmosphérique  est  très-considérable; 
malheureusement  il  n*en  est  que  peu  parmi  eux  qui  les  aient 
suivies  pendant  un  long  espace  de  temps.  Clarke  en  Irlande, 
Romershausen  et  Dellmann  en  Allemagne»  Palmieri  à  Naples, 
ont  tous  trouvé  une  variation  diurne  dans  l'électricité  atmo- 
sphérique recueillie  par  un  ciel  serein;  seulement  ils  diffèrent 
quelque  peu  sur  Vheure  précise  des  maxima  et  des  minima,  et 
M.  Palmieri  à  Naples  ne  trouve  pas  la  période  diurne  aussi  pro- 
Doocée  qu'elle  parait  Tétre  dans  les  localités  plus  septentrio- 
nales. 

M.  Peltier,  sans  s'être  livré  à  des  observations  bien  suivies  sur 
lélectricité  atmosphérique,  a  cependant  eu  l'occasion  d'en  faire 
de  temps  à  autre  de  très-précises  dans  des  jours  où  Tatmo- 
sphère  était  parfaitement  sereine  et  pure.  Il  a  trouvé  qu'après 
un  premier  minimum,  qui  a  lieu  une  heure  environ  avant  le 
lever  du  soleil,  vient  un  premier  maximum  qui  varie  de  6  à 
11  heures  du  matin  suivant  la  saison,  puis  un  minimum  se 
présente  peu  avant  le  coucher  du  soleil,  et  il  est  suivi  d'un  se- 
cond maximum  vers  9  ou  10  heures  du  soir.  L'intensité,  à 
partir  de  cette  heure,  diminue  jusqu'à  atteindre  le  premier  mi- 
nimum du  jour  suivant.  Les  signes  d'électricité  qui  sont  tou- 
jours positifs  s'affaiblissent  d'autant  plus  dans  une  journée 
qœ  l'évaporation  est  plus  considérable.  Ainsi  M.  Peltier  a  quel- 
quefois observé  dans  la  même  journée  150  à  200  degrés  au 
maximum  du  matin,  et  3  ou  4  au  minimum  de  l'après-midi; 
mais  il  arrive  aussi  souvent  que  d'aussi  grandes  variations  sont 
soifies  d'orages, 
inobservations  qui,  à  cause  du  temps  assez  long  (plusieurs 
^  lequel  elles  ont  été  continuées,  comme  aussi 
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par  la  précision  et  le  soin  avec  lesquels  elles  ont  été  diri* 
gées,  nous  paraissent  devoir  inspirer  le  plus  de  conflanee, 
sont  celles  de  M.  Ronalds  à  Kew,  réunies  et  commentées  par 
M.  Birty  celles  de  M.  Quetelet  à  Bruxelles,  et  celles  de  M.  Lament 
à  Munich. 

Les  ol)servations  de  Kew  ont  été  faites  au  moyen  des  éleetroa- 
copes  ordinaires  mis  en  communication  avec  un  appareil 
conducteur  isolé,  élevé  au-dessus  du  sol  et  destiné  à  recueillir 
le  mieux  possible  Télectricité  de  Tair  ambiant  ;  ces  obsem- 
tîons  ont  été  au  nombre  de  15170  pendant  une  période  de  cinq 
années;  sur  ce  nombre  14515  sont  d'électricité  positive  et  6A5 
de  négative.  Les  observations  d*électricité  positive  ont  fèurn 
les  éléments  de  la  détermination  des  ordonnées  des  eoaiiMs 
diurne  et  annuelle  de  Vélectricité  atmosphérique  principal*- 
ment  pendant  les  trois  années  1845, 1846  et  1847,  auxquelles 
10176  observations  ont  contribué.  Voici  quel  a  été  le  .résultat 
de  la  discussion,  relativement  à  la  courbe  diurne. 

D*après  la  moyenne  de  trois  années,  à  chacune  des  heuns 
d'observation,  c'est-à-dire  à  toutes  les  heures  paires,  temps 
moyen  de  Grennwich,  pendant  le  jour  et  la  nuit,  il  parait  que 
la  tension  de  Télectricité  atmosphérique  est  à  son  minimum  à 
deux  heures  du  matin.  À  dater  de  cette  heure,  il  y  a  une  aug- 
mentation graduelle  jusqu'à  six  heures  du  matin  ;  après  cette 
heure,  la  tension  croit  plus  rapidement,  sa  valeur  à  huit  heures 
du  matin  étant  presque  double  de  celle  de  six  heures  ;  Tacerois- 
sement  est  alors  plus  gradué  jusqu'à  dix  heures,  époque  do 
premier  maximum  ou  maximum  du  matin.  A  partir  de  cette 
heure,  la  tension  décline  graduellement  jusqu'à  quatre  heures 
du  soir,  époque  où  sa  valeur  n'est  que  légèrement  supérieure 
à  celle  de  huit  heures  du  matin.  Ce  second  minimum  est  ap* 
pelé  par  l'auteur  minimum  diurne^  pour  le  distinguer  du  mi- 
nimum nocturne  qui  a  lieu  à  deux  heures  du  matin.  Après  cela, 
la  tension  augmente  rapidement  jusqu'à  huit  heures  du  soir, 
et,  après  une  légère  élévation  à  dix  heures  du  soir,  époqoeéi 
maximum  principal  ou  du  soir,  la  marche  asœndaûle  iivll 
tension  est  terminée.  Le  maximum  du  soir  est  paUbktMDl 
supérieur  à  celui  du  matin  ou  de  dix  heures.  Ëoire  dix  heures 


du  soir  et  minuit,  la  tension  décroît  presque  jusqu*à  la  valeur 
du  minimum  diurne. 

Quant  à  la  période  annuelle,  on  peut  remarquer  que  les  plus 
tuasses  tensiops  se  manifestent  en  juin  et  août,  celle  de  juillet 
étant  légèrement  supérieure  à  celle  des  deux  iQoii  susnommés. 
Eq  septembre,  U  y  a  une  faible  éléyation  qui  augmente  en  oc- 
tobre. Cette  augmentation  devient  plus  rapide  de  novembre  à 
janvier,  puis  elle  ^rpuve  un  temps  d*arrét,  Taugn^entation  en 
février  étant  moindre  que  celles  de  décembre  et  janvier.  En  fé* 
vrier  on  atteint  le  maximum^  auquel  succède  en  mars  une  di-* 
minution  rapide  de  tension,  qui  se  poursuit  en  avril  et  mai,  la 
diminution  atteignant  son  minimum  en  juw,  mois  où  la  ten- 
sion est  à  son  point  le  plus  bas. 

Us  oba^rvations  de  Bruielles  ont  été  faites  par  M.  Queteisl 
tveo  Téleetromètre  de  Pellier,  diaprés  la  n^tbode  <)ue  nous 
avons  indiquée  dans  le  paragraphe  préoédent.  Nous  insérons 
iei  deui  tableau»  cboisis  parmi  tous  ceux  qu*a  publiés  M,  Qiiair 
t^et,  et  qui  nous  paraissent  donner  une  idée  très-exai^tedM  rér 
soltata  obtenus.  Is  preoùer  est  relAtif  iux  variations  n^eosuellis 
de  rélectrieité  de  Vair,  le  seocHdd  donne  réleetnoité  da  Tair  dan« 
ses  rappcNrtB  a¥eo  Téta  du  cieU 
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Les  observations  faites  dans  la  vue  de  constater  les  varia- 
tions annuelles  de  rélectricité  de  Tair  ont  eu  lieu,  chaque  jour, 
vers  Theure  de  midi»  et  ont  commencé  en  août  1844.  Les  ré- 
sultats de  chaque  année  s*accordent  parfaitement,  et  peuvent 
se  résumer  de  la  manière  suivante  :  l*"  Télectricité  atmosphé- 
rique,  considérée  d'une  manière  généralCi  atteint  son  maxi- 
mum en  janvier,  puis  décroît  progressivement  jusqu'au  mois 
de  juin,  qui  présente  un  minimum  d'intensité;  elle  augmente 
pendant  les  mois  suivants  jusqu'à  la  fin  de  l'année.  2^  Le  maxi- 
mum et  le  minimum  de  l'année  ont,  pour  valeurs  respectives, 
605  et  47  degrés  ;  en  sorte  que  l'électricité,  en  janvier,  est 
treize  fois  aussi  énergique  qu'au  mois  de  juin.  La  valeur 
moyenne  de  l'année  est  représentée  par  les  valeurs  que  don- 
nent les  mois  de  mars  et  de  novembre.  3^  Les  maxima  et  les 
minima  absolus  de  chaque  mois  suivent  une  marche  absolu- 
ment analogue  à  celle  des  moyennes  mensuelles  ;  les  nK)yennes 
de  ces  termes  extrêmes  reproduisent  également  la  variation 
annuelle,  bien  que  d'une  manière  moins  prononcée.  Afin  de 
déterminer  l'intensité  de  l'électricité  de  l'air  dans  ses  rapports 
avec  l'état  du  ciel,  M.  Quetelet  a  séparé,  pour  chaque  mois  de 
l'année,  les  nombres  qui  se  rapportaient  à  un  ciel  entièrement 
couvert  de  ceux  observés  par  un  ciel  serein,  ou  bien  offrant 
assez  peu  de  nuages  pour  que  les  huit  ou  neuf  dixièmes  au 
moins  fussent  entièrement  découverts.  Pour  ne  pas  compliquer 
les  résultats  par  des  influences  étrangères,  il  a  omis  les  ol^er- 
vations  faites  pendant  les  orages,  les  neiges,  les  pluies  et  les 
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brouillards.  Le  tableau  ainsi  formé  a  mis  en  évidence  les  ré- 
sultats suivants  : 

!•  Quel  que  soit  Tétat  du  ciel,  lï22?^ricité  de  l'air  présente 
un  maximum  en  janvier,  et  un  minimum  vers  le  solstice 
dëté. 

2*  La  différence  entre  le  maximum  et  le  minimum  est  beau- 
coup plus  sensible  par  les  temps  sereins  que  par  les  temps 
couverts.  Dans  la  dernière  circonstance ,  ces  nombres  sont  268 
et  36,  dont  le  rapport  est  7  environ.  Dans  des  temps  sereins, 
le  maximum  de  janvier  est  de  1133^,  et  le  minimum  de  juillet 
35*;  le  rapport  de  ces  nombres  est  32,  valeur  considérable. 

3*  Pendant  les  différents  mois,  Télectricilé  de  Tair  est  plus 
forte  quand  le  ciel  est  serein  que  quand  il  est  couvert,  excepté 
vers  les  mois  de  juin  et  de  juillet,  quand  Télectricité  atteint 
un  maximum  dont  la  valeur  est  à  peu  près  la  même,  quel  que 
smt  Tétat  du  ciel. 

A  partir  de  cette  époque,  Télectricité  de  l'air,  par  un  ciel 
serein,  surpasse  d*autant  plus  l'électricité  observée  par  un 
ciel  couvert^  qu'on  se  rapproche  davantage  de  janvier;  et, 
dans  ce  dernier  mois,  le  rapport  est  de  plus  de  4  à  1.  Cette 
forte  intensité  électrique  par  un  ciel  serein,  en  hiver,  est  une 
circonstance  très-remarquable,  et  avait  été  constatée  déjà  par 
tous  les  physiciens  qui  se  sont  occupés  de  l'électricité  atmo- 
sphérique, quoiqu'ils  lui  attribuassent  une  valeur  relative 
bien  moins  grande. 

M.  Quételet  a  réuni  dans  un  tableau  particulier  les  obser- 
vations faites  pendant  des  circonstances  extraordinaires,  tels 
que  des  brouillards ,  des  neiges  ou  des  pluies,  et  qu'il  n'avait 
pas  employées  dans  le  calcul  des  moyennes.  Voici  les  résultats 
qu'il  a  obtenus  :  l'intensité  électrique  observée  pendant  les 
brouillards  a,  en  moyenne,  à  peu  près  exactement  la  même 
valeur  que  celle  observée  pendant  les  neiges  ;  cette  valeur  est 
très-élevée  et  correspond  aux  maxima  moyens  observés  pour 
les  premiers  et  les  derniers  mois  de  l'année.  Il  ne  semble  pas, 
do  reste,  qu'elle  subisse  l'influence  des  saisons.  Les  valeurs 
pendant  une  pluie  tranquille  s'éloignent  peu  des 
ique  l'dn  observe  pendant  le  cours  de  l'année. 
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Daof  quelqu66  eireonsUincea,  une  ferle  élêotrieitéy  soil  poor 
tive,  soit  négative,  a  été  observée  à  rapproche  de  la  pluie  ou 
9jpm  la  pluie.  Pendant  les  quatre  années  qu*em))raasent  les 
obiarvations  de  M,  Quetelet,  Télectrieité  n*a  été  obaervéa  né** 
gativement  que  vingt-trois  fois,  à  Theure  ordinaire  de  ees 
observations;  et  il  fait  remarquer  qu'elle  n'a  été  observée 
négetivement  qu  une  seule  fois  pendant  les  quatre  mois  d'ee- 
tobre,  novembre,  décembre  et  janvier,  fles  électricités  néga^ 
tivss  précédaient  ou  suivaient,  en  général,  des  pluies  et  des 
orages  \  voiei  comment  elles  se  sont  distribuées  2  Télecinoité 
a  été  observée  négativement  six  fois  pendant  la  pluie,  neuf 
fois  avant  la  pluie,  cinq  fois  apràs  la  pluie,  deux  fois  pendant 
dss  pluies  qui  tombaient  à  des  distances  éloignées,  une  fbîs 
mm  cause  apparente. 

De  reosemble  des  observations  faites  pour  constater  la  vm^ 
nation  diurne  de  l'électricité  de  Vair,  M.  Quetelet  déduit  les 
conclusions  suivantes  : 

l*"  L'électricité  de  Tair,  estimée  à  une  hauteur  toujours  U 
ménie,  subit  une  variation  diurne  qui  présenta  généralement 
deux  otaiima  et  deux  minime. 

2*  Les  maxima  et  les  minime  se  déplacent  d'après  les  diSé- 
rentes  époques  de  l'année. 

S*"  Le  premier  maximum  arrive,  en  été,  avant  8  heures  du 
matin  et  vers  10  heures  en  hiver;  le  second  maiimum  s'd^ 
serve,  après  9  heures  du  soir  en  été,  et  vers  6  heures  en  hiver. 
L'espace  ds  temps  qui  sépare  les  deux  maxima  est  donc  de 
plus  de  13  heures  à  l'époque  du  solstice  d'hiver. 

4f*  Le  minimum  du  jour  se  présente  vers  3  heures  w  été 
et  vers  1  heure  en  hiver.  Les  observations  ont  été  insuffisantes 
pour  établir  la  marche  du  minimum  de  la  nuit. 

^"^  L'instaqt  qui  présente  le  mieux  Vétat  moyen  éleetrîqQe 
de  la  journée  dans  les  différentes  saisons  arrive  vers  U  heuies 
du  matin. 

Nous  n'insisterons  pas  sur  las  observations  de  M.  Lamept  à 
Munich;  quoiqu'elles  soient  faites  aveo  Tékotrom^re  de  Pel<* 
tier  et  d*aprè«  la  même  méthode  que  celle  de  Bruxelles,  elles 
en  diSerent  asses  notablement  quant  aux  résultais.  On  peum 


en  jug#r  diaprés  le  tablaau  ei-joint  dao8  lequel  M*  Ûuetelet  a 
réuni  les  observations  de  Bruxelles ,  de  Kew  et  de  Munieh 
&iU8  à  l'heure  de  midi,  et  qu'il  a  rendues  comparables  en 
pivpant  pour  unité  la  mayenue  mensuelle. 
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n  résulte  de  ces  observations  que  les  tensious  électriques, 
en  bi?6r  et  en  été,  sont  comme  0  à  1  pour  Bruxelles,  comme 
611  pour  Kew,  et  comme  S  à  1  seulement  pour  Munich. 

M.  Quetelet  attribue  les  différences  remarquables  entre  ses 
sb8ervatioo8  et  celles  de  M.  tamont  essentiellement  à  la  mé^ 
Aode  employée  par  ce  dernier  physicien  pour  déduire  des 
iodications  directes  fournies  par  Tinstrument»  Vétat  électrique 
léel  de  Vaîr.  Cette  méthode  fondée  sur  le  calcul  diffère  de  la 
méiMe  expérimentale  employée,  soit  par  Peltier,  8pit  par 
N.  Quetelet  lui^mAme  pour  graduer  réleetromètre,  et  qui 
opQsiste,  Ù9WK»  969%  ÏHVfm  ¥u>  soit  à  estimer  la  valeur  des 
^l'fv^diai'iiilmi^^  les  ebarges  élsotriques 

i  la  Mliwi^  pMiÊmm  me  table  d'après  La  méthode  da 
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de  Saussure,  fondée  sur  le  partage  de  rélectricité  entre  des 
boules  de  surface  égale. 

Quelle  qu'en  soit  la  cause,  une  si  grande  divergence  entre 
les  résultats  obtenus  par  des  observateurs  aussi  distingués  que 
MM.  Lamont  et  Quetelet  nous  montre  combien  il  y  a  encore 
d'incertitude  dans  la  détermination  bien  précise  de  rélectri- 
cité atmosphérique.  Cette  incertitude  ne  tient  pas  seulement 
à  rimperfection  des  instruments,  mais  bien  aussi  à  la  nature 
du  phénomène  qui  est  éminemment  complexe.  Il  s'agit  en 
effet  d*estimer  les  variations  dans  Tétat  électrique  de  la  cou- 
che d'air  dont  l'influence  peut  se  faire  sentir  sur  l'instrument 
employé.  Or,  les  couches  d'air  sont-elles  dans  des  conditions 
identiques  dans  tous  les  lieux  d'observation  ;  la  configuration 
du  sol,  les  constructions  ou  les  arbres  qui  recouvrent  sa  sur- 
face qui  ne  sont  jamais  semblables,  ne  peuvent-elles  pas  in- 
fluer d'une  manière  différente,  suivant  les  localités,  sur  l'élec- 
tricité des  couches  d'air  voisines?  L'étendue  de  la  couche  qui 
agit  sur  l'électromètre  doit  varier  elle-même  avec  la  sensibi- 
lité de  l'instrument ,  et  il  n'est  pas  certain  que  les  change- 
ments qu'éprouve  Téleclricité  de  Tair  suivent  les  mêmes  lois 
dans  une  couche  limitée  et  dans  une  couche  très-étendue. 
Ainsi  l'électromètre  de  M.  Lamont,  qui  est  surmonté  d'une 
boule  beaucoup  moins  considérable  que  celui  de  M.  Quetelet, 
doit  être  d'une  sensibilité  beaucoup  moindre,  et  peut  par 
conséquent  donner  des  résultats  différents. 

Mais  de  toutes  les  circonstances,  celle  qui  influe  le  plus  sur 
l'indication  de  l'instrument,  c'est  sans  aucun  doute  l'humidité 
de  l'air.  Il  est  vrai  que  Télectromètre  de  Peltier  échappe  en 
partie  à  l'action  de  cette  cause  parce  qu*il  n'est  influencé  que 
par  l'action  inductive  de  l'atmosphère,  ou  plutôt  par  la  diffé- 
rence des  actions  inductives  de  la  terre  et  de  l'atmosphère  qui 
l'enveloppe;  mais  si,  au  lieu  d'être  terminée  par  une  boule,  sa 
tige  l'est  par  une  pointe,  par  un  faisceau  de  pointes  ou  par  une 
mèche  allumée,  comme  dans  les  expériences  de  de  Saussure  el 
de  Yolta,  il  s'opère,  outre  les  phénomènes  d'induction  »  un 
rayonnement  d'électricité  dans  l'espace,  qui  est  beaucoup  in- 
fluencé par  l'humidité  de  l'air,  par  la  pluie  et  par  la  force  du 
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venty  causes  qui  n*affecteDt  pas  d*une  manière  sensible  l'instru- 
meni  quand  il  est  surmonté  de  la  boule.  Mais  c*est  surtout 
quand  on  opère  ayec  des  appareils  fixes  que  Faction  de  Thumi- 
dité  de  Tair  ambiant  se  fait  sentir,  en  diminuant  Tisolement  de 
la  pointe  ou  de  la  boule  destinée  à  recueillir  Télectricité  de  la 
couche  dans  laquelle  elle  est  placée.  La  tige  isolante  a  beau  être 
de  ?erre  peu  hygrométrique ,  il  est  impossible  d'éviter  que 
par  les  temps  très-humides  elle  ne  se  recouvre  d*une  couche 
aqueuse  qui,  quelque  mince  qu'elle  soit,  n'en  est  pas  moins 
conductrice.  Pour  bien  apprécier  l'influence  de  l'humidité 
générale  de  l'atmosphère  sur  les  variations  de  l'électricité  atmo- 
sphérique, il  faut  donc  opérer  avec  l'électromètre  de  Peltier 
surmonté  de  la  boule,  qui  est  de  tous  les  appareils  celui  qui  est 
le  plus  à  Tabri  des  perturbations  accidentelles  que  nous  avons  si- 
gnalées. C'est  ce  qu'a  fait  M.  Quetelet,  et  les  résultats  consignés 
dans  le  tableau  suivant  et  qui  sont  les  résumés  des  observations 
faites  par  ce  savant  observateur,  à  Bruxelles,  de  1842  à  1847, 
doivent  sous  ce  rapport  inspirer  la  plus  grande  confiance. 
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Un  I^  assez  remarquable  qui  ressort  de  ce  tableau ,  c'est 
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que  rhumidité  agit  d*urie  mmi^te  toute  différéute  dans  1« 
mois  froids  et  dans  les  mois  chauds  ;  elle  augmente  Télectrieité 
dans  les  mois  d'hiver^  elle  Itt  dimiutfe  dans  les  mois  d'été.  C'est 
qu'au  fond  Thumidité  agit  de  deut  manières  dont  les  effets 
tendent  à  se  contrarier.  D'une  part  elle  facilite  i'écoulemeût  de 
l'électricité  accumulée  dans  les  régions  supérieures  de  l'atmo- 
sphère jusqu'à  la  couche  où  se  fait  l'observation,  d'autre  paft 
elle  facilite  Técoulement  dans  le  sol  de  l'électricité  que  possède 
œtte  couche;  ainsi  d'une  part  elle  augmente  l'intensité  des 
manifestations  électriques  de  l'instrument,  d'autre  part  elle 
les  diminue.  Cette  diminution  a  été  constatée  par  Peltier  qui  a 
obserté  en  particulier  que  plus  l'air  est  humide,  plus  il  fiaat 
élever  l'électromètre  (de  1,  S  et  même  10  mètres)  pour  obtenir 
le  même  signe  d'électricité,  qu'on  obtient  facilement  en  Ték^ 
yant  seulement  de  2  décimètres  quand  le  ciel  est  serein. 

Il  faudrait,  pour  expliquer  cette  double  action,  mieut  coo* 
naître  qu'on  ne  la  connaît  l'influence  sur  la  conductibilité  élee^ 
trique  de  la  vapeur  d'eau  ^  de  la  température  et  de  la  force  élâ»^ 
tique.  Mais,  quelle  qu'elle  soit,  il  n'y  a  aucun  doute  que  Télat 
hygrométrique  de  l'air  n'influe  d'une  manière  très-pfonon- 
cée  sur  les  manifestations  électriques.  Est-ce  simplement 
eomme  facilitant  la  transmission  de  TélectriGilé;  est-ce  peul^ 
être  aussi  comme  réservoir  elle-même  d'électricité  que  l'humi- 
dité agit  dans  les  manifestations  de  l'électricité  atmosphérique  ? 
C'est  ce  que  nous  chercherons  à  analyser  dans  les  paragraphes 
suivants,  où  nous  nous  occuperons  de  l'électricité  des  brouil- 
lards et  des  nuages,  et  de  l'origine  mùioe  dii  lélectrieité  aimo^ 
sphérique.  Nous  nous  bornons  pour  le  iiiomeat  à  signaler  Teffet 
sans  chercher  à  en  découvrir  la  cause. 

Quoique  le  pouvoir  conducteur  de  Vair  quand  il  est  humide 
soit  bien  plus  considérable  que  quand  il  est  sec,  M.  Quetelet  Q*ft 
jamais  pu  en  employant  le  galvanomètre ,  même  un  galvan 
mètre  très-sensible*  pour  percevoir  T^ileclricilé  atmosphérique^^ 


1  U  employait  un  gaWanomètre  de  Gourjon  de  34oa  totirip  trài^icittlM*»  i 
muniquant  par  Tune  de  ses  extrémités  avec  uoe  tigt'  tti^tatUiïUG  ébvé«  tu-^ 
da  toit  de  l'Oiiiir?atoire  de  Bruxelles  et  temunie  par  ont  haufpi  de  Ali  4i  ^i 


^ 
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0bl«ir  des  effets  assez  proooneés  pour  recontiattre  une  actkm 
Boii  dittrne,  soit  aoiiuelle.  Les  maniféstatio&s  d*éleoirioité  atfno- 
^birîqae  à  Tétàt  dynamique»  telles  que  les  fournit  le  galtane^ 
Dètre^  n*ODt  lieu  d*uiie  manière  bien  sensible  qu'à  rappt*ocbe 
4é6  nuages  orageui  ou  pendant  les  brouillard»,  les  pluies  et  les 
Bsiges.  Quant  au  sens  des  oourtnts  qu'on  obtient  dans  ces  cas» 
il  ebange  fféquraunent,  oomtne  nous  le  terrons  en  nous  oceu- 
pattt  del  orages. 

Malgré  toutes  les  imperfections  et  les  diTsrgences  que  ftè^ 
smtent  encore  les  diTerses  obsenrations  relatives  à  rélectrioilé 
simesphériqae,  elles  s'accordent  cependant  sur  quelques  points 
importants.  Elles  conduisent  toutes  à  reconnaître  que,  à  partir 
de  sel,  où  il  n'y  a  aucune  manifestation  électrique,  on  trouve 
à  mesure  qu'on  s'élève  dans  l'atmosphère ,  quand  elle  est 
mtine  et  à  l'état  normal  »  des  signes  constants  d'électricité 
psntive  qui  vont  en  croissant.  Elles  accusent  en  outre  pour 
une  même  hauteur  dans  l'atmosphère  une  variation  dans  l'état 
élsoirique  de  la  couche  d'air,  scit  mensuelle,  soit  diurne.  Les 
variations  mrasuelles  sont  telles  que  les  maxima  d'électricité 
iadiqués  par  les  instruments  tond>ent  sur  les  mcûs  dans  les^ 
^Is  les  jours  sont  les  plus  courts,  et  les  minime  sur  oeui 
dans  lesquels  ils  sont  les  plus  longs*  Les  variations  diurnes 
difirsnt  notablement  en  amplitude  avec  les  lieux  d'observa^ 
tion  ;  elles  sont  assez  généralement  en  rapport  avec  les  varia-^ 
tisBs  de  l'humidité  de  l'air,  en  ce  sens  que  l'état  hygrométri- 
que et  l'état  électrique  de  l'air  sembleraient  suivre  une  marcha 
iHes  parallèle.  Cependant  les  physiciens  ne  sont  pas  complète^ 
Bunt  d'acoord  Sur  ce  parallélisme  complet,  du  moins  pendant 
Wus  les  mois  de  l'année  également. 

Les  anomalies  et  les  divergences  tiennent  probablement  à  ce 
fm  l'influenee  qu'exerce  la  présente  de  la  vapeur  aqueuse  sur 
Tâectrieité  accusée  par  les  instruments  plac^  dans  une  couche 
é'air,  change  tout  à  iait  de  nature  quand  cette  vapeur^  en  se 
précipitant,  devient  visible  sous  forme  de  nuage,  de  brouillard 


Sietrti-ftiii,  et  pat  Taotre  extrémité  a?ec  le  sol  extérieur  ao  bâtiment;  la  tige 
A  tetiWSMtnfttre  éUhfflt  Isdtés  avec  le  plas  grand  «oiu. 
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OU  de  pluie.  Il  arrive  mèmey  ainsi  que  cela  semble  résulter  de 
changements  brusques  observés  dans  Tétat  électrique  de  Tair, 
que  la  précipitation  commence  souvent  à  avoir  lieu  même  avant 
d*étre  visible;  c'est  ce  que  prouve  au  reste  le  fait  qu'on  a  vu 
quelquefois  la  pluie  tomber  par  un  temps  complètement  dé- 
couvert et  en  Tabsence  de  tout  nuage.  Sous  Finfluence  de  ces 
précipitations  aqueuses  qui  troublent  Tétat  normal  de  Tatmo- 
sphère,  non-seulement  Télectricité  positive  ne  suit  plus  dans 
l'intensité  de  ses  signes  sa  marche  régulière,  mais  on  la  voit 
souvent  se  changer  en  électricité  négative  plus  ou  moins  forte. 
Les  manifestalioDS  d'électricité  négative  faites  par  les  instru- 
ments destinés  à  percevoir  l'électricité  atmosphérique  précèdent, 
accompagnent  ou  suivent  généralement  l'apparition  des  orages 
ou  même  celle  de  simples  nuages  ainsi  que  la  chute  de  la 
pluie  ;  ce  n'est  pas  à  dire  qu'elles  se  présentent  dans  tous  les 
cas  où  les  nuages,  les  orages  et  la  pluie  se  montrent ,  il  s'en 
faut  de  beaucoup,  mais  elles  n'ont  lieu  que  dans  ces  cas-là. 
Aussi  renvoyons-nous  ce  que  nous  avons  à  en  dire  au  paragra- 
phe suivant ,  consacré  à  l'état  électrique  anormal  de  l'atmo- 
sphère. C'est  dans  ce  même  paragraphe  également  que  nous 
signalerons  les  variations  irrégulières  et  brusques  d'intensité 
que  manifeste  l'électricité  positive,  phénomène  qui  accuse, 
comme  le  précédent,  une  perturbation  dans  l'état  électrique  de 
l'atmosphère. 

Mais  avant  dé  terminer  le  paragraphe  actuel,  nous  devons 
nécessairement  aborder  une  question  que  nous  ne  ferons  qu'ef- 
fleurer pour  le  moment,  appelés  que  nous  serons  à  y  revenir 
dans  le  paragraphe  relatif  à  l'origine  de  l'électricité  atmo- 
sphérique. Cette  question  est  de  savoir  quelle  conclusion  nous 
devons  tirer  des  indications  des  électromètres  atmosphériques 
sur  l'état  électrique  réel  de  l'air  et  du  globe  terrestre.  Suivant 
M.  Peltier,  le  globe  terrestre  est  complètement  négatif  et  l'es- 
pace interplanétaire  positif;  l'atmosphère  elle-même  n'a  point 
d'électricité,  et  n'est  que  dans  un  état  passif,  de  telle  façon  que 
les  effets  observés  tiennent  à  l'influence  relative  de  ces  deux 
grands  magasins  d'électricité.  Quant  à  nous,  sans  discuter 
pour  le  moment  cette  opinion,  nous  sonmies  d'accord  pour 
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admettre  que  le  globe  terrestre  possède,  du  moins  dans 
sa  partie  solide  y  un  excès  d'électricité  négative,  et  qu'il  eo 
est  de  môme  des  corps  placés  à  sa  surface  ;  mais  il  nous 
parait  résulter  des  diverses  observations  que  nous  avons  rap- 
portées, que  l'atmosphère  elle-même  est  électrisée  positive- 
ment; cette  électricité  positive  provient  évidemment  de  la 
même  source  que  la  négative  du  globe.  Il  est  probable  que 
c*est  essentiellement  dans  les  vapeurs  aqueuses,  dont  Tatmo* 
sphère  est  toujours  plus  ou  moins  remplie,  qu'elle  réside,  plu- 
tôt que  dans  les  particules  de  l'air  lui-même ,  mais  elle  n'en 
existe  pas  moins  dans  l'atmosphère.  Telle  est  la  manière  la  plus 
naturelle,  suivant  nous,  d'interpréter  les  résultats  que  nous 
venons  de  décrire,  et  nous  verrons  qu'elle  trouve  une  confir- 
mation dans  les  phénomènes  dont  il  nous  reste  à  parler. 

S  8*  !!••  orages  et  des  phénûmènes  éleetrl^aes  «ni  les 
•eeompmi^eiit. 

Nous  venons  de  voir  que  lorsque  le  ciel  n'est  pas  serein, 
Tétat  électrique  normal  de  l'atmosphère  éprouve  des  perturba- 
tions notables  :  la  formation  d'un  nuage  ou  d'un  brouillard 
est  toujours  accompagnée  d'un  changement  de  distribution 
dans  Télectricité  de  la  couche  d'air  où  cette  formation  a  lieu.  11 
est  probable  que  les  électricités  positives  dont  chaque  particule 
de  vapeur  est  chargée  se  réunissent  dans  le  globule  formé  par 
la  réunion  de  plusieurs  de  ces  particules  au  moment  où  leur 
précipitation  a  lieu.  Les  globules  sont  eux-mêmes,  comme  on 
le  sait,  autant  de  petits  ballons  sphériques  dans  lesquels  une 
mince  pellicule  d'eau  sert  d'enveloppe  à  l'air  intérieur  :  or, 
c'est  cette  couche  d'eau  qui  possède  toute  l'électricité  positive 
qui  était  répartie  entre  la  multitude  de  particules  de  vapeur 
qui  ont  servi  à  sa  formation.  Mais  quand  les  globules  sont 
réonis  pour  former  un  brouillard  ou  un  nuage,  il  ne  faut  point 
croire  qu'il  en  résulte  que  le  brouillard  ou  le  nuage  soit  comme 
un  conducteur  màaUi^e  dont  toute  l'électricité  est  à  la  sur- 
face; les  globules^  mÂMH  k  remarque  très-juste  de  M.  Pel- 

^^9  cmiaervent  tett||É|MII|l^  tt  par  conséquent  leur  électri- 
m.        ^^^rr-r— i-  ^ 
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cité  individuelle,  et  le  brouillard  ou  le  nuage  ne  doit  être 
considéré  que  comme  une  agglomération  de  corps  diBtin<^ 
possédant  tous  leur  charge  électrique.  L'électricité  qui  enie- 
loppe  le  nuage  extérieurement,  loin  d*ètre  la  totalité  de  celle 
dont  il  est  chargé,  u*en  est  donc  qu*une  très^faible  portion,  et 
cette  couche  électrique  extérieure  se  reproduit  après  chaque 
décharge  aux  dépens  de  chacun  des  globules  intérieure  qei 
concourent  à  former  le  nuage  entier.  Il  est  facile  de  constaler 
de  plusieurs  manières  que  c'est  bien  ainsi  que  Télectricité  est 
distribuée  dans  un  brouillard  ou  dans  un  nuage  :  il  n*y  a  qu'à 
placer  un  électroscope  au  milieu  d'un  brouillard  ou  d'un  oaage 
poussé  par  le  vent,  et  on  remarque  combien  la  divergence  varie 
avec  le  passage  des  flocons  et  des  mamelons  opaques.  Il  &iit 
seulement  avoir  soin,  quand  il  s'agit  d'un  brouillard,  de  ae 
pas  placer  l'instrument  trop  près  de  terre,  parce  que  les  por- 
tions basses,  trop  hupides  et  trop  conductrices,  perdent  leur 
électricité  dans  le  sol  dont  elles  sont  très-rapprochées. 

Une  autre  preuve  que  Peltier  donne  de  ce  mode  de  distribu- 
tion de  l'électricité  dans  un  nuage  est  le  fait  qu'une  seule  dé- 
charge n'ôte  point  à  un  nuage  toute  son  électricité,  ce  qui  de- 
vrait avoir  lieu  si  celle-ci  était  toute  condensée  à  sa  surfiaot  : 
bien  qu'il  n'y  ait  qu'un  coup  de  tonnerre  dans  un  orage  linûié 
et  formé  de  nuages  agglomérés,  on  sait  que  le  plus  souvwi  il 
y  a  un  nombre  considérable  de  décharges  violentes  et  succet- 
sives.  Au  reste,  il  est  facile,  en  disposant  convenablemeut  un 
électroscope,  lorsque  le  ciel  est  couvert  de  nuages  orageux,  de 
manière  qu*il  soit  à  l'abri  de  toute  influence  latérale,  de  8*ae- 
surer  que  les  décharges  périphériques  sont  précédées  d'une 
quantité  de  petites  décharges  particulières  qui  ont  lieu  dans 
l'intérieur  des  nuages.  On  voit,  en  effet,  les  feuilles  d'or  de 
l'instrument  diverger  brusquement,  et  par  secousses,  sans 
qu*il  y  ait  d'éclairs  ni  de  tonnerre*  Quand  les  feuilles  ont  ainsi 
divergé  par  intermittence  plusieurs  fois,  un  coup  de  tonnerre 
se  fait  entendre,  l'éclair  va  frapper  un  autre  nuage  ou  le  sol 
voisin  ;  le  calme  semble  alors  se  rétablir  dans  l'électromèlre, 
mais  bientôt  les  mêmes  divergences  reparaissent,  la  périphé- 
rie du  nuage  se  recharge  d'électricité,  et  une  nouvelle  étin- 
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celle  en  jaillit  pour  aller  frapper  le  corps  le  plus  rapproché. 

Pour  bien  comprendre  les  phénomènes  électriques  des 
nuages,  il  faut  donc  se  familiariser  avec  Tidée  des  indivi- 
dualités de  chacun  des  globules  qui  les  composent.  Ces  glo* 
boles  sont  eux-mêmes  groupés  par  petits  flocons  ayant  leurs 
limites  et  leur  sphère  d*action  comme  les  globules  eux-mêmes; 
les  petits  flocons  en  se  groupant  forment  des  flocons  plus 
groe;  ceux-ci  des  mamelons;  un  certain  nombre  de  manae- 
lûos  par  leur  réunion  forment  une  nuelle;  et  les  nuelles  à 
kir  tour  forment  des  nuages  définis;  le  groupement  d^s 
nuages  définis  forme  un  cumulu$,  et  plusieurs  cumulus  un 
nMna\  Ainsi  ces  individualités  ont  toutes  leurs  sphères  élec- 
triques particulières  et  indépendantes,  en  équilibre  de  réao- 
lioiis  entre  elles  et  avec  la  sphère  générale  extérieure  du 
nuage.  Ce  n'est  qu'en  envisageant  de  cette  manière,  qui  est 
d*accord  avec  l'observation,  l'état  électrique  des  nuages,  qu'on 
peut  concevoir  leur  puissance  énorme  d'attraction  dans  cer- 
tains cas  et  d'autres  phénomènes  qu'ils  présentent. 

n  est  facile  de  concevoir  maintenant  comment  la  pluie  ou 
la  neige  se  trouvent  chargées  d'une  électricité  qu'elles  appor- 
tent avec  elles  dans  leur  chute.  En  effet,  chaque  goutte  de 
pluie  ou  chaque  flocon  de  neige  doit  posséder  l'électricité  dont 
étaient  chargés  les  globules  du  nuage  qu'ils  ont  servi  à  former 
par  leur  agglomération,  et  cette  électricité  doit  agir  par  com- 
municalion  ou  par  influence  sur  les  électromètres. 

Les  signes  électriques  qui  accompagnent  la  chute  de  la  pluie 
01  de  la  ndige,  comme  ceux  que  détermine  le  voisinage  d*uD 


^  On  djfUDgoa  les  nuages  enx-mémes  en  trois  espèces  :  les  cirrus,  qui  ont 
l'i^veoce  de  fliamento  déliés  et  qui  sont  les  plus  élevés  ;  les  cumulus,  qui  sont 
Mistâevés,  ont  nne  apparence  arrondie  et  forment  ces  gros  nnages  aocomvlés 
illshxoo,  qui  ressemblent  de  loin  à  dis  montagnes  couTcrtes  de  neige:  les 
'^rttui,  qui  sont  les  bandes  horizontales  qui  se  forment  au  coucher  du  soleil  et 
^spiraiasent  à  son  lever.  Lorsque  les  cumulus  s'entassent  et  deviennent  plus 
âcDStt,  ils  passent  à  Tétat  de  cumulo-stralus,  qui  eux-mêmes  passent  à  l'état  de 
*«^  ou  nuage  plnvietix,  lequel  se  distingue  par  sa  teinte  d'un  gris  uniforme 
Ami  beau  frangés;  on  ne  peut  plus  distinguer  las  noages  qni  le  forment,  tant 

ikMDt  CQBftUldnS. 
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nuage  sont  tantôt  positifs,  tantôt  négatifs.  Cette  différence, 
dans  la  nature  de  l'électrieité  accusée,  tient-elle  à  ce  que  les 
nuages  ont  réellement  un  état  électrique  différent  ou  n*est-elle 
qu'un  simple  effet  d'influence  à  distance?  Suivant  M.  Peltier, 
d'accord  en  cela  avec  la  plupart  des  physiciens ,  il  y  aurait 
des  nuages  positifs  et  d'autres  négatifs;  les  premiers  seraient 
généralement  d'un  blanc  rosé  ou  orangé,  les  seconds  auraient 
une  teinte  grise  plombée  ou  d'ardoise;  ainsi,  dans  un  séjour 
sur  le  Faulhorn,  M.  Peltier  observa  pendant  six  journées  une 
chute  de  neige  et  de  grésil  qui  était  accompagnée ,  celle  de 
la  neige,  qui  provenait  de  nuages  blancs,  d'une  forte  électri- 
cité positive,  ceUe  du  grésil,  qui  venait  des  nuages  gris,  d*une 
forte  électricité  négative.  Schûbler  a  trouvé  pendant  la  chule 
de  la  pluie  presque  autant  de  cas  d'électricité  positive  que  de 
négative,  et  un  grand  nombre  d'observateurs  ont  obtenu  par 
l'action  directe  des  nuages  sur  les  électromètres,  tantôt  des 
signes  positifs,  tantôt  des  signes  négatifs.  D'un  autre  côté, 
M.  Quetelet  n'a  jamais  observé  d'électricité  négative  dans 
quatre  années  d'observations  pendant  des  brouillards  ou  des 
neiges,  il  n'en  a  observé  que  pendant  des  pluies,  soit  qu'elles 
eussent  lieu  au  point  d'observation ,  soit  qu'elles  en  fussent 
plus  éloignées;  cependant,  sur  30  observations  d'électricité 
faites  pendant  la  pluie,  il  n'y  en  a  que  6  pendant  lesquelles 
l'électricité  était  négative,  tandis  qu'il  y  en  a  24  pendant  les- 
quelles elle  était  positive.  M.  Palmieri  va  plus  loin  encore;  il 
estime  qu'il  n'y  a  jamais  de  nuages,  ni  par  conséquent  de  pluies 
intrinsèquement  négatifs,  et  que  l'électricité  négative  qu*on  ob- 
serve et  qui  est  souvent  assez  durable  quand  elle  accompagne 
la  chute  de  la  pluie,  de  la  grêle  ou  de  la  neige,  est  un  effet  de 
l'influence  exercée  par  la  forte  électricité  positive  que  possède 
le  nuage  et  la  pluie  qui  en  provient.  Pour  bien  analyser  la  série 
des  phénomènes,  nous  supposerons  une  pluie  commençant  à 
tomber  à  une  grande  distance  du  lieu  d'observation,  qui  y  ar- 
rive ensuite  sous  l'action  du  vent,  et  qui  le  dépasse  sans  cesser 
de  tomber;  voici  comment  les  choses  se  passent. 

Quand  la  pluie  est  très-éloignée,  les  instruments  indiquent 
de  l'électricité  positive,  comme  ils  le  font  habituellemeut , 

k  I 
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et  presque  toujours  avec  une  l^ère  augmentation  de  tension. 

Quand  la  pluie  s'est  rapprochée  à  une  certaine  distance,  on 
trouve  une  forte  électricité  négative  qui  produit  souvent  de 
fortes  étincelles  au  conducteur  fixe. 

Quand  la  pluie  a  atteint  le  lieu  d'observation,  on  trouve  de 
nouveau  une  grande  quantité  d'électricité  positive. 

Quand  la  pluie  a  dépassé  l'observatoire,  on  a  de  nouveau 
une  forte  tension  négative. 

Enfin,  lorsque  la  pluie  s'est  suffisamment  éloignée,  l'atmo* 
sphère  revient  à  sou  état  habituel  de  tension  positive. 

Entre  chaque  période,  il  y  a  un  moment  de  neutralité  de 
courte  durée. 

Ainsi  donc,  en  laissant  de  c6té  le  commencement  et  la  fin 
du  phénomène  où  l'atmosphère  est  simplement  à  son  état  nor* 
mal,  on  distingue  trois  périodes  importantes  :  l""  celle  du  rap* 
procAemeni  de  la  pluie  qui  est  négative;  2*  celle  de  la  chute 
verticale  qui  est  positive;  3^  celle  de  Yéloignemeni  qui  est 
négative. 

Pour  reconnaître  cette  loi,  il  faut  qu'on  ait  une  vue  étendue 
depuis  l'observatoire,  afin  que  l'on  puisse  voir  l'averse  de 
très-loin,  car  la  distance  à  laquelle  la  pluie  commence  à  pro- 
duire ou  à  induire  de  l'électricité  négative  est  très-vari£d)le. 
Quelquefois,  à  une  distance  de  30  milles,  cette  action  se  mani- 
feste déjà,  et  d'autres  fois  elle  ne  commence  que  lorsque  les 
premières  gouttes  atteignent  l'observateur.  Ces  différences  pro- 
viennent probablement  de  l'étendue  de  l'averse  et  de  l'état 
électrique  du  nuage  dont  elle  provient. 

La  pluie  occupe  donc  une  région  chargée  d'électricité  posi- 
tive entourée  d'une  zone  chargée  d'électricité  négative;  en 
sorte  que  si  la  pluie  commence  et  finit  au  lieu  d'observation, 
00  trouve  de  l'électricité  positive  seulement ,  et  si  elle  passe  à 
ttne  certaine  distance,  sans  atteindre  l'observateur,  c'est  l'élec- 
tridté  négative  qui  apparaît  seule.  On  doit  aussi  noter  que, 
diQS  le  cas  assez  fréquent  où  il  tombe  simultanément  plu- 
^MnaraEWB  à  quelque  distance  les  unes  des  autres,  le  phé- 
UWnpUquer  beaucoup. 

aer  l'idée  de  pluies  négatives  ou  neu- 
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très,  et  admettre  seulement  des  périodes  séparées  les  unes  des 
autres  par  des  moments  de  neutralité.  Les  nuages  négatifs 
n'eiistent  pas,  et  Ton  observe  de  Télectricité  négative  par  un 
ciel  serein  uniquement  dans  le  cas  4*une  chute  de  pluie,  de 
grêle  ou  dd  neige,  h  quelque  distance.  Les  effets  sont  incom- 
parablement plus  énergiques  pendant  ces  trois  périodes;  c*fl8l 
alors  Seulement  que  les  conducteurs  donnent  de  fortes  étin- 
celles, et  il  parait  probable  que  c'est  dans  ces  circonstances 
seulement  que  le  phénomène  de  la  foudre  peut  se  produire;  en 
sorte  qu*il  serait  toujours  accompagné  de  pluie  ou  de  grêle. 

M.  Quetelet,  qui  a  fait  pendant  plus  de  dix  années  consécu- 
tives des  observations  régulières  d'électricité  atmosphérique, 
de  rapproche  beaucoup  de  Topinion  de  M.  Palmieri;  il  croit 
seulement  que  ce  savant  va  un  peu  loin  en  niant  absolument 
l'existence  de  nuages  chargés  d'électricité  négative.  Du  reste, 
il  estime  qu'on  peut  résumer  ce  qui  appartient  à  l'effet  d'un 
nuage  orageux  dans  sa  forme  la  plus  générale  en  le  considé- 
rant ainsi  qu'il  suit  :  Quand  l'air  est  parfaitement  pur,  les 
couches  supérieures  sont  électrisées  positivement  par  rapport 
aux  couches  inférieures;  et,  en  considérant  la  surface  de  la 
terre  comme  étant  à  l'état  neutre,  la  tension  des  couches  de 
l'atmosphère  croit  à  mesure  qu'on  s'élève.  Maintenant  suppo- 
sons un  nuage  électrisé  positivement,  placé  dans  une  pareille 
atmosphère,  et  tâchons  de  nous  rendre  compte  de  ce  qui  arrive. 

D'après  l'observation,  tout  se  passe  comme  si  le  nuage  on* 
geux  était  entouré  d'une  couche  électrique  négative.  L'épais- 
seur de  cette  couche  ne  doit  pas  être  partout  la  même,  car  la 
surcharge  positive  du  nuage  qui  la  détermine,  ou  du  moins 
qui  la  maintient',  ne  doit  pas  se  trouver  également  répartie» 
d'abord  à  cause  de  la  forme  plus  ou  moins  anguleuse  du 
nuage,  et  puis  parce  que,  dans  la  partie  supérieure  du  nuage, 
la  surcharge  sera  refoulée  en  partie  par  Télectricité  des  couches 
supérieures  de  l'atmosphère.  Cet  effet  sera  d'autant  plus  pro- 
noncé qu'en  suivant  la  périphérie  du  nuage  on  se  rapprochera 

1  M.  Quetelet  ne  prétend  point  expliquer  le  fait,  il  cherche  lenlemail  à  cq 
tmttftAt  plus  fadleoient  les  effets. 
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dayantage  de  sa  partie  inférieure  dirigée  vers  la  terre.  Les 
couches  d'air  avoisinantes,  ainsi  que  la  surface  de  la  terre, 
seront  donc  relativement  dans  un  état  négatif  beaucoup  plus 
prononcé  que  si  le  nuage  n'existait  pas,  et  la  différence  sera 
beaucoup  plus  sensible  que  dans  le  haut  du  nuage. 

Pour  un  observateur  placé  à  une  grande  dislance  du  nuage 
orageux I  Télectromètre ,  élevé  au-dessus  du  sol,  donne  des 
signes  d'électricité  positive,  les  indications  deviennent  plus 
faibles  à  mesure  que  le  nuage  approche,  puis  elles  se  réduisent 
à  séro,  et  enfin  le  signe  de  Télectricité  change.  L'électromètre 
accuse  de  l'électricité  négative  non^seulement  à  l'approche  dû 
nuage,  mais  encore  pendant  le  commencement  de  son  passage. 
Toutefois  l'électricité  diminue  progressivement,  passe  par  0^  et 
reprend  l'état  positif  quand  commence  la  pluie  ;  elle  retourne 
à  sa  première  valeur,  après  avoir  passé  par  les  mêmes  phases, 
quand  le  nuage  est  assez  éloigné  pour  ne  plus  exercer  d'in* 
luence.  La  sphère  d'activité  d'un  nuage  est  parfois  extrême- 
ment grande  et  s'étend  à  plusieurs  lieues.  Il  n'est  pas  rare  de 
voir  des  nuages  à  l'horizon  marquer  leur  présence  par  des 
signes  d'électricité  négative.  * 

Il  est  évident,  duxeste,  que  la  largeur  de  la  zone  électrique 
négative  et  l'intensité  de  l'électricité  qu'on  y  observe,  de  même 
que  celle  du  nuage,  doivent  dépendre  en  grande  partie  de  l'état 
hygrométrique  de  l'air. 

Arrétons*nous  plus  spécialement  à  l'instant  où  le  nuage , 
surchargé  positivement ,  vient  à  verser  de  la  pluie,  il  arrivera 
que  les  gouttes,  en  tombant,  porteront  à  terre  l'électricité  du 
nuage,  et  avec  d'autant  plus  d'abondance  que  la  pluie  sera 
plus  forte.  Tant  qu'il  ne  tombe  que  quelques  gouttes,  cette  eau 
ne  tend  qu'à  paralyser  en  partie  les  effets  de  l'atmosphère 
négative  qui  entoure  le  nuage  et  qui  agit  sur  l'électromètre. 
Si  Ton  observe  l'instrument  dans  cet  instant,  on  pourra  être 
disposé  à  croire  que  la  pluie  est  négative.  Le  changement  de 
signe  de  l'électricité  est,  en  quelque  sorte,  graduel.  Dans  une 
averse,  le  changement  est  presque  toujours  instantané,  et  le 
passage  par  zéro  est  pour  ainsi  dire  insaisissable. 

t  étal  de  choses,  tous  les  <^)senrateur8,  qui  se  trouvent 
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au-dessous  du  nuage  et  daus  la  région  où  il  pleut  fortement, 
doivent  observer  de  Télectricité  positive.  Sur  la  lisière  de  la 
région  où  ils  sont  placés ,  réleclromètre  marque  zéro;  puis  il 
accuse  de  Féleclricité  négative  plus  ou  moins  énergique.  Cette 
zone  négative  est  elle-même  limitée  par  une  ligne  où  rélectro- 
mètre  marque  une  seconde  fois  zéro;  et,  plus  loin,  il  accuse  de 
Télectricité  positive  croissante  jusqu'à  ce  qu'on  soit  en  dehors 
de  l'influence  du  nuage  orageux. 

Quand  le  nuage  est  assez  bas  pour  toucher  la  surface  de  la 
terre,  Télectromètre  accuse  l'électricité  du  nuage  même;  l'ex- 
périence se  fait  dans  le  brouillard,^  qui,  comme  l'on  sait,  donne 
une  électricité  positive  très-intense.  Cependant  le  nuage,  par 
son  contact  avec  le  sol,  doit  tendre  à  perdre  rapidement  son 
état  électrique. 

Pour  des  nuages  positifs  fort  élevés,  donnant  quelques 
gouttes  d'eau  seulement,  l'atmosphère  négative  qui  les  en- 
toure peut  ne  pas  étendre  son  actfon  jusqu'à  la  terre,  surtoat 
si  la  surcharge  électrique  est  faible. 

Quand  le  nuage  rencontre  des  montagnes,  il  s'y  porte  d'au- 
tant plus  vivement  que  les  sommets  ont  une  tension  n^;ative 
plus  marquée,  et  il  y  adhère,  comme  les  médiocres  conduc- 
teurs, en  cédant  successivement  son  électricité. 

Voilà  ce  qui  s'observe  sous  le  rapport  de  l'électricité  sfati- 
que.  Consultons  maintenant  le  galvanomètre,  et  étudions  le 
phénomène  sous  le  rapport  de  l'électricité  dynamique.  Quand 
le  nuage  approche ,  et  lorsqu'il  commence  à  passer,  l'instru- 
ment donne  en  général  des  indications  de  courants  ascendants  : 
l'électricité  du  sol  se  trouve  attirée  vers  le  nuage,  et  quelque- 
fois la  poussière  est  vivement  soulevée;  mais  quand  la  pluie 
tombe  plus  abondamment,  le  courant  devient  descendant, 
l'eau  du  nuage  amène  l'électricité  positive  vers  le  sol;  à  cha- 
que coup  de  tonnerre,  ou  plutôt  à  chaque  éclair,  le  courant 
passe  avec  plus  d'énergie ,  et  l'aiguille  du  galvanomètre  est 
parfois  rejetée  avec  force  contre  ses  arrêts.  Il  arrive  même  qud- 
quefois  que  l'état  magnétique  de  l'aiguille  se  trouve  iUité 
d'une  manière  durable. 

Pendant  quelle  nuage  orageux  s'éloigne,  les 
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manifestés  par  le  galvanomètre  se  produisent  dans  un  ordre 
inverse. 

Avant  même  l'arrivée  du  nuage  orageux,  comme  après  son 
passage ,  le  galvanomètre  donne  des  indications  prononcées  à 
chaque  éclair  ou  à  chaque  explosion  électrique  qui  met  le 
nuage  en  rapport  avec  le  sol.  Quelquefois  aussi  le  sens  du  cou« 
rant  est  interverti. 

Si  Ton  supposait  le  nuage  électrisé  négativement ,  il  serait 
fEuûle,  d'après  ce  qui  vient  d*étre  dit,  de  se  rendre  compte  des 
phénomènes  qui  devraient  se  produire  ;  remarquons  seulement 
qu*en  général,  les  nuages  orageux  sont  électrisés  positivement. 
Les  nuages  qui  seraient  exclusivemeft  négatifs  devraient,  toutes 
choses  égales,  échapper  davantage  à  nos  observations  et  se  trou- 
ver dans  des  régions  plus  élevées.  Ces  nuages,  en  effet,  placés 
entre  la  terre,  relativement  négative,  et  les  régions  supérieures, 
fortement  positives,  doivent  se  porter  vers  ces  dernières,  et  leur 
ascension  ne  doit  s'arrêter  que  quand  il  y  a  équilibre  entre  les 
forces  électriques  et  la  tendance  des  nuages  à  descendre. 

Dans  tout  ce  qui  précède,  nous  avons  pris  le  phénomène  dans 
sa  forme  la  plus  simple ,  nous  n'avons  considéré  que  l'action 
d'un  seul  nuage;  mais  il  sera  facile  de  se  rendre  compte  de  ce 
qui  arriverait  si  plusieurs  nuages  étaient  en  présence  sans  faire 
partie  d'un  même  système  électrique.  Supposons,  par  exemple, 
deux  nuages  électrisés  positivement  et  superposés;  ils  vont 
agir  par  influence,  et  la  partie  inférieure  du  nuage  le  plus 
élevé  sera  fortement  positive  par  rapport  à  la  partie  supérieure 
du  nuage  le  plus  bas.  Ce  dernier  à  son  tour  sera  à  l'état  néga* 
tif  dans  le  haut,  et  à  l'état  positif  dans  la  partie  dirigée  vers  la 
terre;  l'état  de  la  couche  d'air  interposée  entre  les  deux  nuages 
sulûra  également  leur  influence,  et  dépendra  de  l'épaisseur  et 
de  l'état  hygrométrique  de  cette  couche.  Ce  sera  aussi  de  ces 
circonstances  que  dépendra  le  passage  graduel,  ou  violent  et 
instantané,  de  l'électricité  d'un  nuage  à  l'autre. 

Si  les  nuages  orageux,  au  lieu  d*étre  superposés,  se  trou* 
vaient  c6te  à  cAte  et  à  la  même  hauteur,  ils  s'influenceraient 
latéralement»  el  Von  s'expliquerait  encore  les  actions  qui  nat- 
traioift  dÉ  i||MN|pbtf âÉBttëi^    dans  l'hypothèse  de  nuages 
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plus  OU  moins  chargés  â*électricitéy  plus  ou  moins  positifs  Ton 
relativement  à  Tautre.  Ces  sortes  d'actions  entre  nuages  ora- 
geux rendent  parfois  les  phénomènes  très-complexes,  et  font 
que  plusieurs  orages  peuvent  se  mêler  et  donner  lieu  à  de  fré- 
quents changements  dans  les  signes  électriques  et  dans  le  sens 
des  courants.  Ajoutons  enfin  que  la  nature  et  la  hauteur  des 
nuages  jouent  nécessairement  un  grand  rôle  dans  les  phéno- 
mènes électriques  de  Tatmosphère. 

Après  avoir  ainsi  étudié  Tétat  électrique  des  nuages,  passons 
aux  orages  eux-mêmes.  Quoique  les  nuages  soient  tous  doués 
plus  ou  moins  d*électricité,  il  faut  certaines  conditions  pour 
que  leur  présence  donne  lieu  à  un  orage.  La  principale  de 
ces  conditions,  et  peut-être  Tunique  à  la  production  de  laqudle 
les  autres  seulement  concourent,  c*est  Tagglomération  dans 
un  même  lieu  d'une  quantité  aussi  grande  que  possible  des 
globules  élémentaires  qui  constituent  le  nuage,  et  par  consé- 
quent la  présence  d*un  très-grand  nombre  de  nuages  et  de 
nuages  très-denses;  il  est  évident  qu*il  en  résulte  une  grande 
accumulation  d*électricité,  puisque  chaque  globule  porte  son 
électricité  avec  lui.  Cette  condition  est  plus  facilement  remplie 
en  été  qu'en  hiver,  cardans  la  première  des  deux  saisons  il 
suffit  d*un  refroidissement  de  quelques  degrés  pour  délernoiner 
une  condensation  considérable  de  vapeurs.  Les  courants  d*air 
qui  amènent  dans  un  même  lieu  un  grand  nombre  de  nuages 
contribuent  avec  la  première  cause  à  la  formation  de  Torage: 
quoique  produisant  un  effet  plus  prononcé  en  été  qu'en  hiver, 
c'est  à  eux  seuls  cependant  qu'on  peut  attribuer  les  orages  d'hi- 
ver. On  peut  au  reste  diviser  les  orages  en  deux  classes  :  les 
uns  sont  dus  à  Taction  d*un  courant  ascendant;  les  autres  sont 
un  résultat  de  la  lutte  de  deux  vents  opposés;  les  premiers  ne 
se  montrent  que  pendant  la  saison  chaude,  les  seconds  pendant 
l'hiver  et  en  été.  Dans  nos  climats,  les  orages  se  forment  habi- 
tuellement en  été  lorsque  la  température  est  élevée,  le  sol  plus  ou 
moins  humide,  l'air  calme  et  le  ciel  serein  :  la  terre  humide 
étant  fortement  réchauffée  par  les  rayons  solaires,  il  en  résulte 
un  courant  ascendant  de  vapeurs  qui  viennent  se  condenser 
dans  les  parties  élevées  de  l'atmosphère  ;  il  peut  se  produire 
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alors  un  nuage  dense  et  tolumineux  qui  est  fortement  élec- 
trisé.  Quand  les  orages  se  forment  ainsi,  ils  ont  lieu  ordinaire- 
ment à  rinstant  de  la  plus  forte  chaleur  du  jour  ;  mais  ce  qui 
est  asses  curieux,  c'est  que,  quelquefois  dans  la  môme  localité, 
les  conditions  restant  les  mêmes,  il  se  produit  un  orage  plu- 
sieurs jours  de  suite,  jusqu'à  ce  que  le  vent  et  les  circonstances 
atmosphériques  aient  changé.  Volta  a,  le  premier,  signalé  cette 
périodicité  qui  n'a  lieu  que  pour  les  orages  dus  aux  courants 
ascendants,  et  nullement  pour  les  orages  produits  par  la  lutte 
de  deux  vents  opposés. 

La  présence  des  nuages  dans  l'atmosphère  ne  donne  pas  tou- 
jours naissance  à  des  orages,  mais  les  nuages  orageux  ont  cer- 
tains traits  distinctifs  qui  les  caractérisent.  Parmi  ces  traitSi 
nous  citerons  une  sorte  de  fermentation  à  laquelle  ils  paraissent 
seuls  être  sujets,  et  qu'ont  observée  et  décrite  Beocaria  et  Fors^ 
ter;  on  peut,  à  ce  premier  trait,  ajouter^  suivant  Beccaria,  la 
manière  dont  ils  se  forment  et  s'agglomèrent.  Ces  nuages,  or- 
dinairement très-denses,  s'élèvent  rapidement  de  quelque  point 
de  l'horizon;  ils  sont  terminés  par  un  grand  nombre  de  con-* 
tours  curvilignes  et  nettement  arrêtés;  ils  se  gonflent,  dimi- 
nuent de  nombre  et  augmentent  de  grandeur,  tout  en  restant 
attachés  invariablement  à  leur  première  base.  Entre  eux  et 
l'horizon  on  aperçoit  un  gros  nuage  très-sombre,  par  l'inter- 
médiaire duquel  ils  semblent  toucher  à  la  terre,  et  dont  la 
teinte  obscure  se  communique  de  proche  en  proche  aux  nuages 
életés;  c'est  leur  surface  générale,  celle  du  moins  qu'on  aperçoit 
de  la  plaine,  qui  devient  de  plus  en  plus  noire.  Des  parties  les 
plus  hautes  de  cette  masse  unique  et  compacte  partent,  sous  la 
forme  de  longs  rameaux,  les  nuages  qui,  sans  s'en  détacher, 
vont  graduellement  couvrir  tout  le  ciel.  Indépendamment  de 
ces  rameaox,  on  aperçoit,  çh  et  là  dans  Tatmosphère,  des 
images  légers  dont  les  mouvements  sont  brusques,  incertains, 
irréguliers,  et  que  Beccaria  a  appelés  ascHizi^  ou  nuages  addi- 
tioDoels.  Ajoutons  que  la  couche  de  nuages,  qui  semble  par- 
faitement uina  sur  sa  surface  inférieure,  présente  sur  sa  face 
s^ipMattfè  AtftMMfifKlabérances  et  de  profondes  cavités,  c'est 
€è  qa'oDl  iMHlpÉjÉÉlhMrvAteurs  qui^  du  haut  de  pics  très- 
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élevés,  se  trouvaient  au-dessus  des  orages.  Les  nuages  ora- 
geux,  quoique  en  général  soumis  à  la  direction  des  vents, 
semblent  cependant,  dans  certains  cas,  abandonner  cette  di- 
rection pour  suivre  celle  des  cours  d*eau,  et  dans  d'autres  être 
attirés  par  les  sommets  des  montagnes. 

La  hauteur  à  laquelle  peuvent  se  trouver  les  nuages  orageux 
n*a  pas  été  déterminée  d*une manière  bien  précise;  seulement 
on  peut  dire  qu'il  résulte  des  observations  de  Humboldt,  de 
De  Saussure  et  de  bien  d'autres  sur  les  sommets  les  plus  élevés 
des  Andes,  des  Alpes  et  des  Pyrénées,  qu'il  y  a  de  véritables  et  de 
fréquents  orages  à  d'immenses  hauteurs  au-dessus  de  l'Océan, 
à  plus  de  5000  mètres,  par  exemple.  Peut-il  y  avoir  dans  les 
pays  de  plaine  des  nuages  orageux  à  une  si  grande  hauteur 
absolue?  Il  semblerait  qu'on  peut  répondre  affirmativement, 
du  moins  d'après  quelques  observations  isolées  rapportées  par 
M.  Ârago  ;  cependant ,  en  général ,  les  hauteurs  ordinaires 
des  nuages  orageux  ne  sont  pas  considérables  ;  on  a  un 
exemple  d'un  nuage  orageux  d'où  la  foudre  partit,  qui  n^avait 
que  8  mètres  d'épaisseur  et  que  28  mètres  d'élévation  au-dessus 
du  sol  :  c'était,  il  est  vrai,  un  cas  mtntmum  extrême;  mais, 
en  général,  ces  hauteurs  varient  entre  200  et  2,000  mètres. 
M.  Kaemtz  est  disposé  à  croire,  d'après  un  grand  nombre  d'ob- 
servations faites  sur  de  hautes  montagnes,  que  les  orages  ont 
lieu  généralement  à  des  hauteurs  bien  plus  considérables.  La  di- 
vergence qui  existe  à  cet  égard  entre  les  météorologistes  peut 
tenir  à  ce  que  la  région  des  orages  est  très-étendue  dans  le  sens 
vertical,  ou,  en  d'autres  termes,  à  ce  qu'il  y  a  une  grande  dis- 
tance entre  le  nuage  le  plus  rapprinhê  du  sol  el  cdui  qui  eu  e^i 
le  plus  éloigné,  parmi  ceux  qui  concoureot  au  même  orage. 

Lorsque  des  nuages  orageux  chargés  d  ékclricilé  cûniram 
se  trouvent  dans  leur  sphère  d'acLivilé  réciproque,  de  longMf 
étincelles  commencent  à  éclater,  môme  à  de  grandes  dtslaoeet: 
c'est  le  commencement  de  l'orage  ;  mais  bientôt  les  allradiofis 
et  les  répulsions  provenant  de  leur  état  électrique,  jointes  à  Tsie- 
tion  des  vents  qui  leur  impriment  des  niouvemi^nls  de  Irawfai* 
tion  et  de  rotation,  rapprochent  les  nuages  \m  uns  desatiCret» 
en  leur  donnant  souvent  les  formes  les  plusbijcam^;  lîtdk 
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qu'ils  sont  à  une  distance  convenable  de  la  terre,  le  bruit  des 
décharges  électri^es  se  fait  entendre. 

Avant  d'analyser  les  phénomènes  de  Téclair  et  du  ton- 
nerre,  ajoutons  que  les  nuages  dont  nous  venons  de  décrire 
la  formation  ne  sont  pas  les  seuls  qui  donnent  naissance  aux 
effets  de  la  foudre,  mais  que  ces  mêmes  efTets  se  manifestent 
aussi  dans  les  nuées  qui  sortent  des  cratères  des  volcans.  Pline 
le  Jeune  y  en  décrivant  la  fameuse  éruption  du  Vésuve,  de 
Tan  79  de  notre  ère,  parle  de  nuées  qui  s'ouvraient  et  laissaient 
échapper  de  longs  sillons  de  flammes  semblables  à  des  éclairs, 
et,  sans  nous  arrêter  à  d'autres  observations,  nous  nous  bor- 
nerons à  rappeler  l'éruption  de  1794,  si  bien  décrite  par 
Hamilton,  qui  fut  accompagnée  de  nuées  orageuses  qui  lan- 
çaient des  éclairs  suivis  constamment  de  décharges  compa- 
rables à  celles  des  plus  violents  coups  de  tonnerre;  cet  orage 
volcanique,  formé  par  la  seule  influence  du  volcan,  était  telle- 
ment semblable  aux  orages  ordinaires,  que  les  foudres  qu'il 
lançait  produisaient  les  accidents  accoutumés,  et  que  des  habi- 
tations furent  foudroyées.  Un  nuage,  en  particulier,  fut  trans- 
porté par  le  vent  jusqu'au-dessus  de  la  ville  de  Tarente,  dont 
la  distance  au  Vésuve  est  de  400  kilomètres,  et  y  foudroya  une 
maison.  Ce  nuage  était,  en  grande  partie,  composé  de  cendres 
qui  avaient  la  finesse  du  tabac  d'Espagne.  Des  observations  ré- 
centes de  M.  Palmieri,  sur  lesquelles  nous  reviendrons  plus 
loin,  ont  jeté  beaucoup  de  jour  sur  les  phénomènes  électriques 
des  volcans.     • 

Nous  avons  déjà  signalé  l'observation  faite  par  Volta  d'une 
certaine  périodicité  dans  les  orages;  il  parait  que  certaines 
causes  locales  telles,  par  exemple,  que  la  configuration  du 
terrain,  la  direction  du  vent  qui  souffle  dans  une  vallée  peu- 
vent occasionner  la  formation  d'un  orage  de  préférence  à  une 
3^e  localité.  Mais  les  causes  qui  déterminent  les  orages  em- 
brassent le  plus  souvent  une  certaine  étendue  de  pays,  et  alors 
les  nuages  électriques ,  d'abord  circonscrits ,  s'étendent  eo 
tout  sens,  et  parviennent  à  couvrir  de  vastes  surfaces.  Toute- 
im  une  longue  série  d'observations  a  démontré  qu'il  existe 
une  certaine  distribution  des  orages  à  la  surface  du  globe , 
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qui  change  avec  les  saisons.  Un  tableau  dressé  par  M.  Arago 
montre  que  le  nombre  des  orages  diminue  de  Téquatear  aux 
pôles  comme  la  quantité  de  pluie.  Il  est  même  permis  d*affir- 
mer,  diaprés  de  nombreux  documents  réunis  par  M.  Arago, 
qu*en  pleine  mer  ou  dans  les  lies  il  ne  tonne  jamais  aunielà 
du  soixante-quinzième  degré  de  latitude  nord.  Quoiqu'il  existe 
un  pays  (le  bas  Pérou),  situé  dans  les  régions  équinoxiales  où 
il  ne  tonne  jamais,  c*est  cependant  dans  ces  régions  en  moyemie 
qu*il  tonne  le  plus.  Ainsi,  tandis  qu'en  France,  en  Angleterre 
et  en  Allemagne ,  le  nombre  moyen  des  jours  de  tcmnerrs 
s'élève  rarement  à  vingt,  on  trouve  qu'il  s'élève  à  soixante  à 
Calcutta  et  à  cinquante-trois  à  Rio*Janeiro.  M.  BoussingaoU 
pense  que,  dans  la  zone  équatoriale,  tous  les  jours  de  l'année, 
probablement  à  toutes  les  heures,  il  se  fait  dans  l'air  une  ooo- 
tinuité  de  décharges  électriques,  et  il  admet  qu'un  observa- 
teur placé  à  réquateur,  s'il  était  doué  d'organes  assez  sentiblea, 
y  entendrait  constamment  le  bruit  du  tonnerre.  Dans  nos  cU-* 
mats,  les  orages  n'ont  lieu,  en  général,  que  dans  la  saîiea 
chaude.  Voici  un  tableau  dressé  par  M.  Kaemtz  de  la  distribo- 
tion  des  orages  dans  les  différentes  parties  de  l'Europe,  soivani 
les  saisons;  en  représentant  par  1,000  le  nombre  total  des 
orages  pendant  un  certain  temps,  on  en  a  la  répartition  sui- 
vante entre  les  quatre  saisons: 


Hiver.    Printen|M.        Été 

Europe  occidentale.     .    .  89  177  tm  209 

Suisse 4  206  690  iOO 

Allemagne 14  244  660  82 

Europe  centrale.     ...  0  157  793  90 

M.  Arago,  en  rapportant  un  grand  nombre  d'observations,  a 
été  conduit  à  reconnaître  qu'il  tonne  beaucoup  moins  en  plains 
mer  qu'au  centre  des  continents;  il  conjecture  même  qa'au 
detù  d'une  certaine  distance  de  toute  terre  il  ne  tonne  jamais. 
M.  Duperrey  est  moins  absolu;  tout  en  étant  porté  à  admeilre 
la  diminution  des  orages  en  mer  et  l'existence  de  lieux  à  car* 
Laines  distances  des  lies  et  des  continents  où  il  ne  tonne  jamais, 
il  trouve  cependant  de  nombreuses  anomalies.  Néanmoins  il  a 
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eoQStaté  qu'il  ne  tonne  que  bien  rarement  sur  la  route  qui  con- 
duit en  ligne  droite  du  cap  de  Bonne-Espérance  aux  lies  de 
Sainlô-Hélèoe  et  de  TÀscension  ainsi  qu'à  ces  lies  elles-mêmes; 
mais  il  n'en  est  pas  de  même  de  toutes  les  autres  parties  de 
l'Océan  Atlantique,  du  Grand  Océan  et  de  la  mer  des  Indes. 
Toutefois  il  résulte  de  l'ensemble  des  observalions  recueillies 
dans  toutes  les  régions  du  globe  que  l'atmosphère  océanique 
est  beaucoup  moins  apte  à  engendrer  des  orages  que  celle  du 
continent  et  des  lies. 

Outre  les  influences  générales  que  ncms  venons  de  signaler, 
on  ne  peut  méconnaître' qu*il  existe  des  circonstances  locales 
qui  influent  sur  la  fréquence  des  orages.  Ainsi,  comme  nous 
l'avons  déjà  remarqué,  il  ne  tonne  jamais  au  bas  Pérou ,  qui 
correspond  cependant  par  sa  position  géographique  aux  ré- 
gions où  il  tonne  le  plus  ^  D'un  autre  côté,  à  la  Jamaïque, 
dipuis  les  premiers  jours  de  novembre  jusqu'au  milieu  d'à* 
vrU,  les  sommets  des  montagnes  du  Port-Royal  commencent  à 
se  couvrir  de  nuages  entre  onze  heures  et  midi;  à  une  heure, 
ces  nuages  ont  acquis  leur  maximum  de  densité,  la  pluie  s'en 
^appe  par  torrents,  des  éclairs  sillonnent  dans  tous  les  sras, 
et  enfin  le  tonnerre  fait  entendre  ses  roulemrats  jusqu'à  Kings- 
ton; vers  deux  heures  et  demie,  le  ciel  a  repris  toute  sa  séré<- 
nité;  ce  phénomène  se  reproduit  tous  les  jours  pendant  cinq 
mois  consécutifs.  Ainsi  Kingston  compte  ISO  jours  de  tonnerre 
par  an,  tandis  qu'il  n  y  en  a  que  SO  au  plus  dans  les  lies  voi- 
sines et  dans  les  points  du  continent  semblablement  placés, 
d'où  résulte  que  Tinfluence  des  montagnes  de  Port-Royal  sur 
la  production  des  orages  semble  manifeste.  liCS  régions  équi«« 
ooxiales  fournissent  quelques  autres  exemples  analogues.  Il  en 
existe  également  dans  les  régi(»)s  tempérées,  M.  Dillwyn  croit 
avoir  remarqué  que  dans  les  pays  de  mines  il  y  a  moins  d'o- 
rages que  dans  les  autres,  et  que  notamment  dans  les  pays 
calcaires.  M.  Blavier,  ingénieur  des  mines  en  France,  dit  qu'il 


>■! «H  nilfi&e  cette  absence  d*ora^  daai  le  baji  I%oa  est  teeeinpagDée  de 
\  ym^egnent  dits,  et  4e  leur  remplaeemeut  par  uae  Tapeur 
,  conope  dape  le  pays  sous  le  nom  de  garrum. 
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est  reconnu  dans  le  département  de  la  Mayenne,  près  de  Niort 
en  particulier,  que  Fexistence  de  certaines  masses  de  diorite 
grenue  ou  compacte  {yrunsiein)  y  qui  renferment  beaucoup  & 
fer,  éloigne  ou  dissipe  les  orages  les  plus  menaçants  ;  propriété 
que  M.  Blavier  attribue  à  Faction  conductrice  de  ces  masses  de 
diorite.  D'un  autre  côté,  M.  Yicat  a  eu  Toccasion  de  remarquer  à 
Grondone,  sur  la  chaîne  des  Apennins  entre  Gènes  et  Plaisance, 
Tinfluence  sur  la  formation  des  orages  d*une  riche  mine  de  f& 
qui  semble  percer  le  sol  sous  forme  de  pic.  U  est  rare  qu'une 
seule  des  chaudes  journées  de  juillet  et  d'août  se  passe  sans 
qu'un  nuage  électrique  se  forme  au-dessus  du  territoire  de 
Grondone;  ce  nuage  grossit  insensiblement,  reste  pendant 
quelques  heures  comme  suspendu  sur  la  mine  de  fer,  pois 
éclate  en  se  déchargeant  sur  la  mine  elle-même. 

Il  est  à  regretter  que  cette  influence  de  la  nature  du  sol  sur 
les  orages  n'ait  pas  été  jusqu'ici  mieux  étudiée;  ce  serait  m 
grand  pas  de  fait  dans  la  physique  terrestre  que  de  découvrir 
une  liaison  intime  et  prononcée  entre  la  nature  géologique  des 
terrains  et  le  nombre  ou  la  force  des  orages.  Cette  liaison  existe 
très-probablement,  et  même  on  a  cru  s'apercevoir  que  la  nature 
du  sol  n'est  pas  sans  influence  sur  l'étendue  superficielle  des 
averses. 

Après  les  détails  dans  lesquels  nous  sommes  entrés*sur  ks 
orages  considérés  dans  leur  ensemble,  examinons  de  plus  près 
les  éléments  essentiels  qui  les  caractérisent,  c'est-à-dire  la  pro- 
duction de  l'éclair  et  celle  du  tonnerre. 

L'éclair  qui  sillonne  l'espace  compris  entre  deux  nuées  n'a 
qu'une  durée  qui  n'atteint  pas  un  millième  de  seconde,  ainsi 
que  l'a  démontré  Wheatstone  au  moyen  du  même  principe  par 
lequel  il  a  réussi  à  déterminer  le  temps  de  la  durée  d'une  étin* 
celle  électrique,  qu'il  a  trouvé  être  inférieur  à  un  millionième 
de  seconde  Ml  y  a  cependant  une  forme  d'éclair,  celle  en  boule, 

I  Ce  principe  consiste  à  donner  un  moQYement  très-rapide  à  un  disque,  sur  le  fond 
blanc  dQ<iuel  sont  tracés  en  couleur  un  grand  nombre  de  rayons.  Quand  ce  diaqœ 
est  éclairé  par  une  lumière  permanentfi  on  qui  a  une  certaine  durée,  les  raydDS 
se  eonfondent  par  Teffet  de  la  durée  de  la  sensation,  si  du  moins  ce  disque  tourne 
ayee  une  vitesse  suffisante.  Mais  si  la  lumière  éclairante  ne  dure  qu'on  instant, 
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dont  la  durée  est  plus  grande ,  comme  nous  le  verrons  dans 
rinstant.  Du  reste  les  éclairs  se  distinguent  en  trois  classes  : 
les  éclairs  en  zigzag,  ou  de  la  première  classe;  ceux  de  la 
seconde  classe,  qui  sont  larges  et  diffus,  et  enfin  ceux  de  la 
troisième  classe,  qui  affectent  Tapparence  de  boules  ou  globes 
lumioeux. 

Les  éclairs  de  la  première  classe  se  présentent  sous  la  forme 
duo  sillon  de  lumière  mince,  resserré,  très -arrêté  sur  les 
bords,  se  mouvant  en  zigzag  et  pouvant  se  diviser  ou  se  bifur- 
quer en  deux,  et  quelquefois,  mais  plus  rarement,  en  trois 
branches.  Ces  éclairs  se  portent  en  général  sur  la  terre,  quoi- 
que on  les  voie  quelquefois  s'élancer  d*un  groupe  de  nuages  sur 
UD  autre. 

Les  éclairs  de  la  seconde  classe  dégagent  une  lumière  qui, 
au  lieu  d*étre  concentrée  dans  des  traits  sinueift  presque  sans 
laideur  apparente,  embrasse  au  contraire  d'immenses  surfaces. 
Elle  n*a  ni  la  blancheur  ni  la  vivacité  de  la  lumière  des  éclairs 
fulminants;  souvent  sa  teinte  est  d'un  rouge  très-intense;  le 
bleu  et  le  violet  y  dominent  aussi  de  temps  en  temps.  Les 
éclairs  de  cette  classe  paraissent  quelquefois  n'illuminer  que 
les  contours  des  nuages  dont  ils  émanent,  quelquefois  aussi 
leur  vive  lumière  embrasse  toute  l'étendue  superficielle  des 
Duages,  et,  de  plus,  elle  semble  sortir  de  leur  intérieur;  les 
nuages  semblent  alors  s'entr'ouvrir.  Les  éclairs  de  la  seconde 
classe  sont  de  beaucoup  les  plus  communs;  pendant  un  orage 
ordinaire  il  en  surgit  des  millions  contre  un  éclair  resserré  et 
sinueux  de  la  première  classe. 

Les  éclairs  de  la  troisième  classe  diffèrent  de  ceux  des  deux 
premières  sous  le  rapport  de  la  forme ,  de  la  vitesse  et  de  la 
durée.  Ils  sont  visibles  pendant  une,  deux  et  même  dix  se- 
condes; ils  se  transportent  des  nuages  à  la  terre  avec  assez  de 

les  njoitt  pmi886Dt  distinctB  et  le  disque  immobile.  Il  est  facile  de  déterminer 
la  viteste  qu'U  fout  donner  an  disque  pour  que  ce  dernier  effet  cesse  d'être  pro- 
duit, et  de  déduire  de  cette  détermination  la  durée  de  la  lumière,  sachant  qu'une 
ligne  iomlneofle  prend  l*tpfarence  d'une  surface  circulaire  continue,  quand  elle 
lourtte  anai  %if  WiiWH|'i^M||i»  ses  extrémités  pour  décrire  la  circonférence 
«Uè»  m  \  ,  "  ^  ^' 
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leDteur  pour  que  l'œil  les  suive  nettement  dans  leur  marche. 
Les  espaces  qu'ils  embrassent  sont  circonscrits,  nets  et  définis, 
et  d*uue  forme  à  peu  près  sphérique,  ce  qui  fait  qu*on  les  a 
nommés  éclairs  en  boule.  Ce  sont  de  véritables  globes  de  feu, 
se  divisant  parfois ,  et  rebondissant  sur  la  terre  i  plusieurs 
reprises  ;  ils  ont  des  mouvements  tantôt  lents,  tantôt  rapides, 
et  quelquefois  en  éclatant  ils  font  entendre  un  bruit  compa- 
rable à  la  détonation  de  plusieurs  pièces  de  canon.  Quoique 
plus  rares  que  ceux  de  la  seconde  classe,  on  en  voit  cependant 
de  temps  à  autre,  et  M.  Arago  en  cite  un  grand  nombre  de  cas  ; 
o'est  en  général  sous  cette  apparence  que  la  foudre  se  présente 
quand  elle  pénètre  dans  l'intérieur  d'un  édifice.  Il  est  probable 
que  les  globes  de  feu  météoriques  qui  traversent  quelquefois 
l'atmosphère  sans  qu'il  y  ait  d'orage  apparent  appartiennent 
à  cette  catégorie  d'éclairs  ;  mais  il  ne  faut  pas  les  confondre 
avec  les  traces  lumineuses  qui  accompagnent  la  chute  des 
aérolithes. 

Les  trois  formes  différentes  que  peut  affecter  l'éclair  ne  sont 
pas  très-faciles  à  expliquer  ;  elles  dépendent  très-probablement 
de  la  forme  des  nuages  et  de  leur  demité,  et  par  conséquent 
du  degré  d'accumulation  de  l'électricité  dont  ils  sont  chargés. 
Le  cas  de  beaucoup  le  plus  fréquent  est  celui  des  éclairs  de 
seconde  classe,  dans  lesquels  la  décharge  parait  se  faire  entre 
toutes  les  particules  du  nuage  avec  accompagnement  de  lu- 
mière; cette  décharge  ressemble  tout  à  fait  à  celle  d*une  bat- 
terie électrique ,  dans  laquelle  l'électricité  est  fortement  con- 
densée; les  différentes  portions  du  nuage  seraient  comme 
autant  de  carreaux  étincelants,  au  moyen  desquels  une  forte 
dose  d'électricité  serait  accumulée;  dans  l'éclair  en  sigxag 
les  particules  du  nuage  étant  beaucoup  plus  rapprochées  les 
unes  des  autres,  le  nuage  ne  forme  plus  qu'une  masse  com- 
pacte, d'où  part  l'étincelle  électrique  comme  elle  part  du 
conducteur  d'une  machine,  cas  dans  lequel  elle  a  également 
la  forme  de  zigzag.  Cette  forme  parait  tenir  à  la  résistance 
que  rencontre  la  décharge  dans  les  couches  d'air  qu'elle  tra- 
verse; il  est  probable,  en  effet,  que  les  particules  d'eau  très- 
divisécs  jouent  dans  l'air  le  même  rôle  conducteur  que  celui 
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qo6  jouent  des  particuleâ  métalliques,  de  cuivre,  par  eiemple, 
dont  on  saupoudre  une  planche  vernie.  Dans  ce  cas,  en  effet, 
rétincelie,  au  lieu  de  traverser  Tair  directement,  passe  d*une 
particule  à  Vautre  en  formant  des  sillons  de  feu  ;  on  obtient 
cet  effet  d*une  manière  prononcée  en  recouvrant  d*une  couche 
d'aTeûturine  des  tableaui  magiques.  L'aspect  de  2ig2ag  tient 
donc  à  une  propagation  de  l'électricité  s'opérant  au  moyen 
dds  particules  successives  de  vapeur  disséminées  dans  Tatmo* 
sphère,  entre  lesquelles  Télectricité  forme  en  s'échappant  une 
série  d'étincelles  suivant  une  direction  plus  ou  moins  sinueuse, 
à  cause  de  la  position  et  de  l'agrégation  plus  ou  moins  irré^ 
guUères  de  ces  particules  conductrices  ;  cette  manière  d'etpli* 
quer  le  phénomène  a  été  développée  par  M.  Dumoncel  qui  Ta 
appuyée  de  plusieurs  expériences  intéressantes  ^  La  forme 
globulaire  est  plus  difficile  à  comprendre;  on  ne  conçoit  pas 
l'origine  de  cette  espèce  de  ballon  lumineux  qui  chemine  dans 
l'atmosphère,  et  qui  tout  d'un  coup  s'entr'ouvre  et  se  déchire 
avec  one  détonation  terrible,  en  lançant  dans  quelques  cas  des 
rayons  de  foudre  en  zigzag  dans  tous  les  sens.  On  a  vu  sou- 
vent ces  globes  de  feu,  de  la  grosseur  d'une  tête  d'enfant  et 
comparables  à  l'apparence  de  la  pleine  lune,  se  promener  len- 
tement sur  le  sol  on  à  une  petite  distance  au-dessus,  jusqu'à 
ce  qu'ils  s'échappent  par  une  issue  quelconque,  telle  qu'une 
cheminée,  et  qu'ils  éclatent  en  sortant.  Cette  forme  particu- 
lière n'est-elle  que  le  résultat  de  la  manière  dont  l'électricité, 
due  à  l'influence  du  nuage,  se  propage  à  travers  l'air,  ou  bien 
provint-elle  d'une  masse  d'air  humide  condensée  et  fortement 
âeetrisée,  formant  comme  une  espèce  de  petit  nuage  arrondi, 
et  mise  elle-même  en  mouvement?  C'est  ce  qu'il  est  impossible 
de  décider  ^avant  que  de  nouvelles  observations  aient  fait  con- 
naître d'une  manière  plus  précise  la  nature  de  ce  météore.  Du 


^  H.  DuMocel  regsrtfe  l'esii  diMémliiée  dans  l'air,  à  Tétat  d«  tapeur  T^ksa- 
laire,  oomme  ob  oondaotear  iMcoiiâair«.a*eit'è-âiredoué  d'une  conductibilité  infé* 
rtoire  qui  permet»  ({uand  il  est  interpolé  entre  deux  foyers  d'électricité  contraire, 
i  U  décharge  de  a'opérer  à  dai  dtstaMlïéplinMf  jj^  grandes  qu'à  travers  l'air 
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resle,  nous  reviendrons  sur  ce  sujet  dans  le  dernier  para- 
graphe, où  nous  nous  occuperons  de  la  cause  de  rélectriciit 
atmosphérique. 

A  l'apparition  des  éclairs  succèdent  ordinairement,  après 
des  intervalles  de  temps  plus  ou  moins  longs,  des  bruits  qui, 
désignés  sous  le  nom  général  de  tonnerre,  présentent  d*ass«z 
grandes  variétés  entre  eux.  Quelquefois  le  bruit  du  tonnent 
parait  clair  et  sec  comme  celui  d'un  simple  coup  de  pistolet; 
plus  généralement  il  est  plein  et  très-grave.  Le  tonnerre  ne  se 
fait  entendre  qu'un  temps  plus  ou  moins  long  après  que 
l'éclair  a  brillé.  Il  est  plus  que  probable  que  le  bruit  et  la  lu- 
mière sont  engendrés  simultanément;  mais  la  vitesse  des  sons 
étant  infiniment  moindre  que  ceUe  de  la  lumière,  337  mètres 
au  lieu  de  80  mille  lieues  par  seconde,  il  en  résulte  que,  pour 
peu  que  Tobservateur  soit  un  peu  distant  du  nuage  où  réclair 
a  brillé,  le  bruit  du  tomierre  ne  lui  parvient  que  quelques 
instants  après  qu'il  a  vu  la  lumière.  La  propagation  de  la  lu- 
mière pouvant  être  considérée  comme  instantanée  aux  dis- 
tances dont  il  s'agit,  l'observateur,  qui  aura  déterminé  avec 
un  chronomètre  le  nombre  de  secondes  comprises  entre  Tar- 
rivée  de  l'éclair  et  celle  du  tonnerre,  en  déduira  facilement  la 
distance  en  mètres  du  point  où  le  météore  s'est  manifesté;  il 
n'y  aura  qu'à  multiplier  par  337  ce  nombre  de  secondes.  On 
obtient  ainsi  la  distance  rectiligne  du  nuage;  mais  on  peut 
en  déduire  sa  hauteur  verticale  en  déterminant  la  hauteur 
angulaire  de  l'extrémité  de  l'éclair  la  plus  voisine  de  Tobser- 
vateur.  Il  y  aurait  un  grand  intérêt  à  avoir  des  déterminations 
nombreuses  et  exactes  des  intervalles  de  temps  écoulés  entre 
l'éclair  et  le  tonnerre ,  surtout  des  plus  grands  et  des  plus 
petits;  des  premiers,  parce  qu'ils  serviraient  à  déterminer  la 
plus  grande  hauteur  des  nuages  orageux  ;  des  seconds,  parce 
qu'ils  permettraient  de  résoudre  la  question  de  savoir  si  la 
détonation,  quand  la  décharge  s'opère  entre  la  terre  et  on 
nuage,  a  lieu  vers  la  terre,  vers  le  nuage  ou  entre  deux;  qucs^ 
tion  désignée  sous  le  nom  de  foudres  ascendantes  et 
dantes.  Quant  au  premier  point,  les  plus  grandes 
auxquelles  le  tonnerre  se  soit  jamais  fait  entendre  ] 
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être  de  4  lieues  de  4,000  mètres,  qui  correspondent  à  48  à 
49  secondes  écoulées  entre  l'apparition  de  l'éclair  et  le  bruit 
du  tonnerre. 

Mais  le  bruit  du  tonnerre  présente  deux  circonstances  carac- 
téristiques qui  sont  surtout  dignes  d'attention  :  d'une  part,  sa 
longue  durée,  de  Vautre,  les  diminutions  et  les  augmentations 
successives  d'intensité  qui  se  renouTellent  fréquemment  pen- 
dant le  retentissement  d'un  seul  et  même  coup;  ce  qu'on  dési- 
gne par  Texpression  heureuse  de  roulement  du  tonnerre.  La 
durée  du  roulement  d'un  tonnerre  observé  en  pays  de  plaine 
et  correspondant  à  un  seul  éclair  peut  s'élever  jusqu'à  45  se- 
condes et  même  plus;  seulement  il  faut  avoir  soin  de  distin- 
guer le  roulement  qui  accompagne  un  seul  éclair  de  celui  qui 
provient,  comme  cela  arrive  quelquefois,  d'une  succession  non 
interrompue  d'éclairs  et  de  tonnerres.  On  a  attribué  ce  roule- 
ment à  l'effet  d'échos  qui  répéteraient  le  bruit  produit  par  l'ex- 
plosion unique  de  la  décharge;  mais  peut-il  y  avoir  des  échos 
susceptibles  de  donner  lieu  à  des  roulements  aussi  longs  que 
ceux  qui  accompagnent  souvent  le  tonnerre;  et  en  pleine  mer, 
où  il  n'existe  aucun  objet  capable  de  réfléchir  le  son,  on  en- 
tend également  le  roulement  de  la  foudre.  Il  est  vrai  qu'on 
peut  admettre  que  les  nuages  sont  susceptibles  de  réfléchir  le 
son;  on  en  a  même  quelques  exemples;  néanmoins  la  pre- 
mière objection  subsiste  toujours,  et  il  est  difficile  d'expliquer 
uniquement  par  l'effet  de  l'écho  le  phénomène  constant  du 
bruit  particulier  du  tonnerre,  tout  en  admettant  que  l'écho 
peut  quelquefois  le  renforcer  et  le  prolonger.  Le  docteur  Hooke, 
qui  a  établi  ime  relation  entre  les  éclairs  simples  et  les  éclairs 
composés  ou  multiples  et  les  coups  de  tonnerre  qui  les  suivent, 
admet  que  chacun  des  éclairs  simples  n'occupe  qu'un  point 
dans  l'espace  et  produit  un  bruit  court  et  instantané;  le  bruit 
qui  accompagne  les  autres  est  un  roulement  prolongé,  parce 
que  les  différentes  parties  des  longues  lignes  que  ces  éclairs 
occupent  se  trouvant  en  général  à  des  distances  diverses,  les 
sons  qui  s'y  produisent,  soit  successivement,  soit  au  même 
instant,  doivent  employer  des  temnc  ^--t--.*^  p^^P  arriver  à 
Toreille  de  l'observateur,  et  par  c  irvenir,  même 
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quand  ils  auraient  été  engendrés  en  même  temps,  que  les  uns 
i  la  suite  des  autres. 

M.  Peltier  explique  le  roulement  du  tonnerre  à  peu  près  de 
la  même  manière ,  en  Tattribuant  aux  décharges  intérieures 
successives  qui  ont  lieu  entre  les  nues  agglomérées  qui  compo* 
sent  le  nimbut^  quand  Téquilibre  électrique  qui  existait  entre 
elles  a  été  rompu  par  la  première  décharge  qui  a  lieu  à  la 
périphérie;  ces  décharges  multipliées  en  tout  sens  par  les  nues 
elles*mémes,  par  leurs  mamelons  et  leurs  flocons,  produisent, 
vu  qu*elles  sont  successives  et  qu'elles  proviennent  de  points 
différents,  le  roulement  et  le  renflement  du  tonnerre  sans  qu'il 
y  ait  intermittence;  c*est  une  conséquence  de  risolement,  soit 
de  Tindividualité  de  chaque  partie  élémentaire  d'un  nuage 
et  de  chacun  des  groupes  formés  par  ces  parties,  que  nous 
avons  déjà  vu  être  admis  par  Peltier.  Cependant  nous  croyons 
avec  Arago  que  les  décharges  dues  à  un  même  éclair  ne  sont 
pas  successives,  mais  bien  simultanée^,  tout  en  admettant 
avec  Peltier  qu'elles  ont  lieu  dans  des  parties  différentes  du 
nuage. 

On  peut  comparer  ce  qui  se  passe  dans  un  coup  de  tonnerre 
au  bruit  qui  résulterait  d'une  file  de  soldats  déchargeant  tous 
leurs  armes  au  même  instant;  en  supposant  la  file  rectiligne  et 
les  soldats  à  un  mètre  de  distance  les  uns  d^s  autres,  un  obser- 
vateur, placé  à  l'une  des  extrémités  de  la  file,  entendrait  un 
bruit  qui  durerait  une  seconde  s'il  y  avait  337  soldats,  deux 
secondes  s'il  y  en  avait  674,  et  dix  secondes  s*il  y  en  avait  3,370. 
La  position  de  Tobservateur  influera,  il  est  évident,  sur  la  durée 
du  bruit  et  sur  son  intensité,  puisque,  suivant  cette  position* 
il  pourra  y  avoir  plusieurs  coups  simultanés.  Si  la  file  est  cur-» 
viligne  au  lieu  d'être  rectiligne,  il  en  résultera  également  de4 
modifications  dans  la  durée  du  son  et  dans  l'intensité  des  difféi 
rents  coups  dont  il  se  compose.  En  supposant,  par  exemple,  b( 
file  circulaire  et  Tobservateur  au  centre,  celui^i  n'eDtendni 
plus  de  roulement^  mais  une  détonation  très-forte,  formée  àm 
la  réunion  de  tous  les  bruits  des  fusils. 

Rien  n'est  plus  facile  que  de  comprendre  maintenant  la  liai 
son  qui  existe  entre  les  éclats  du  tonnerre  d'une  part,  et,  d*autn 


L 


ÉtKCTRICITÉ  ATMOSPHÉRIQUE.  135 

pari,  la  longueur»  la  forme  de  Téclair,  ainsi  que  ^a  dislauce  et 
sa  position  par  rapport  à  lobservateur.  En  particulier,  les  zig- 
zags, qui  indiquent  que  Téclair  se  replie  sur  lui-même  au  lieu 
de  continuer  à  s'éloigner  en  ligne  droite,  doivent  correspondre 
à  une  augmentation  de  bruit,  laquelle  est  suivie  à  son  tour  d'un 
affaiblissement  brusque  si,  par  une  seconde  inflexion,  Téclair 
se  trouve  amené  de  nouveau  à  se  mouvoir  dans  la  direction  de 
la  ligne  visuell^  de  l'observateur. 

L'éclair  est  donc  suivi  d'un  roulement,  parce  que  les  diffé- 
rentes parties  dont  il  se  compose  sont  en  général  à  des  distances 
inégales  de  l'observateur;  la  durée  de  ce  roulement  étant  le 
temps  dont  le  son  a  besoin  pour  parcourir  un  intervalle  égal  à 
la  différence  en  longueur  des  deux  lignes  menées  aux  deux 
extrémités  de  l'éclair,  on  aura  cette  différence  en  mètres  en 
multipliant  le  temps  du  roulement  exprimé  en  secondés  par 
337;  ce  produit  correspond  au  minimum  ou  à  la  limite  de 
longueur  que  peut  avoir  l'éclair,  puisque,  pour  peu  que  ce  fût 
sa  longueur  exacte,  il  faudrait  que  la  direction  de  l'éclair  fût 
exactement  celle  d'une  Ugne  droite  horizontale,  à  l'extrémité 
de  laquelle  serait  placé  l'observateur.  En  supposant  un  ton- 
nerre dont  le  roulement  durerait  45  secondes,  comme  Delisle 
en  a  observé  en  1712,  oa  aurait,  pour  l'éclair  correspondant, 
une  longueur  de  15,i65  mètres,  soit  de  près  de  4  lieues. 
En  Abyssinie,  M.  d'Abbadie  a  trouvé  trigonométriquement 
des  éclairs  de  plus  de  6,700  mètres  de  longueur;  M.  Petit, 
à  Toulouse,  a  vu  des  éclairs  dont  la  longueur  atteignait 
17,000  mètres. 

Quoique  l'éclair  soit  le  plus  souvent  suivi  du  bruit  du  ton- 
nerre, il  arrive  cependant  quelquefois  qu'il  ne  tonne  pas  lors 
même  qu'on  voit  briller  des  éclairs,  et  cela  aussi  bien  par  un- 
temps  couvert  que  par  un  ciel  parfaitement  serein.  On  a 
nommé  ces  éclairs,  qui  se  montrent  sans  tonnerre,  éclairs  de 
chaleur.  On  les  a  attribués  en  général  à  des  orages  trop  éloignés 
pour  que  le  bruit  du  tonnerre  puisse  parvenir  à  l'oreille  de  l'ob- 
servateur, tandis  que  la  lumière  de  Téclair  parvient  encore  à 
ses  yeux.  Quand  l'atmosphère  est  parfaitement  sereine,  c'est  à 
rborizon  que  se  montrent  presque  lyirs  de  cba- 
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leur,  ce  qui  semble  indiquer  qu'ils  sont  en  effet  le  résultai  de 
la  réverbération  dans  Tatmosphère  d'éclairs  ordinaires  prove- 
nant d'orages  très-distants^  et  dont  la  vue  directe  est  empêchée 
par  la  rondeur  de  la  terre.  On  a  pu  constater  le  plus  souvcdI 
que  tel  était  effectivement  le  cas,  et  que  des  orages  lointains, 
qui  avaient  eu  lieu  dans  la  direction  où  l'on  avait  aperçu  les 
éclairs  de  chaleur,  étaient  la  cause  de  ces  éclairs.  Cepeudant  on 
a  vu  des  éclairs  sans  tonnerre,  par  un  ciel  parfaitement  serein, 
au  zénith  du  lieu  d'observation;  il  est  arrivé  à  quelques  obser- 
vateurs d'apercevoir  ces  éclairs  pendant  des  nuits  entières, 
et  vers  tous  les  points  de  l'horizon  également,  sans  que  le  ciel 
vint  à  se  couvrir;  dans  ces  cas,  il  est  difficile  de  ne  pas  admettre 
qu'un  ciel  serein  peut  être  sillonné  par  des  éclairs  directs  qui 
jaillissent  spontanément  dans  un  air  sans  nuage.  Ne  se  pour- 
rait-il pas  que  l'absence  de  nuages  ne  fût  qu'apparente,  c'est4- 
dire  que  les  nuages  qui  donnent  lieu  à  ces  éclairs  fussent  des 
nuages  si  élevés  et  si  peu  denses  qu'ils  soient  invisibles?  C'est  à 
l'existence  de  ces  nuages,  que  nous  avons  déjà  signalée,  qu'on 
peut  attribuer,  outre  les  chutes  de  pluies  qui  ont  lieu  par  un 
ciel  parfaitement  découvert,  les  signes  de  forte  électricité  que 
manifestent  de  temps  à  autre,  dans  les  mêmes  circonstances, 
les  électromètres  atmosphériques'.  Le  fait  est  que  Ton  ne  con- 
naît encore  que  d'une  manière  très-imparfaite  la  manière  dont 
la  vapeur  aqueuse  est  distribuée  dans  l'atnwsphère,  et  qu  il 
serait  bien  possible  que,  dans  certains  moments,  il  y  eût  des 
parties  de  l'atmosphère  passablement  bien  limitées  qui  fussent, 
par  l'effet  de  diverses  causes,  telles  que  des  vents  contraires  ou 
des  courants  d'air  ascendants,  chargées  de  plus  de  vapeurs 
aqueuses  que  les  autres,  et  formant  ainsi  des  nuages  invisibles 
'  dont  la  présence  serait  quelquefois  accusée  par  la  lumière  d'un 
éclair  trop  éloigné,  ou  ayant  lieu  dans  un  air  trop  raréfié  pour 
être  accompagné  d'un  bruit  sensible.  M.  Peltier  a  constaté  par 


'  M.  le  professeur  Plantamour  cite  à  l'occasion  des  obserrations  d*éleclriciié 
atmosphérique  faites  à  TObsenratoire  de  Genève,  des  cas  où  par  un  ciel  en  tp* 
parencc  parfaitement  serein,  il  tirait  de  fortes  étinrclles  du  fll  métallique  qui 
communiquait  avec  la  pointe  isolée  destinée  à  soutirer  rélectricJté  de  l'air. 
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plusieurs  observations  d'électricité  atmosphérique  Texistence 
de  ces  nuages  invisibles. 

Quant  aux  tonnerres  sans  éclairs^  dont  on  a  quelques  exem- 
ples, ils  sont  très-probablement  dus  à  ce  qu'au-dessous  de 
la  couche  de  nuages  dans  laquelle  se  passe  un  violent  orage,  il 
y  CD  a  une  autre  inférieure,  composée  de  nuages  très-opaques 
qui  De  laissent  pas  passer  la  lumière  des  éclairs,  quelque  vive 
qu'elle  soit.  Les  relations  des  voyageurs  confirment  la  supposi- 
tion que  deux  couches  de  nuages  superposées  peuvent  exister 
simultanément  dans  l'atmosphère  à  différentes  hauteurs ,  et 
UQ  orage  se^anifester  dans  la  couche  supérieure  seulement. 


S  4.  De  1a  chuta  de  1a  fondre,  des  phénomèiiee  «at  Pfteeomps- 
Ipieat»  dee  moyens  de  «'en  préserver.  —  Pamtonnerree. 


Nous  avons  étudié,  dans  le  paragraphe  précédent,  les  phéno- 
mènes électriques  qui  ont  lieu  pendant  un  orage ,  en  nous  bor- 
nant à  ceux  qui  ont  lieu  seulement  dans  l'atmosphère;  mais, 
comme  nous  l'avons  déjà  remarqué,  la  terre  elle-même  participe 
souvent  à  ces  phénomènes  ;  c'est  ce  qui  a  lieu  en  particulier 
quand,  suivant  l'expression  consacrée,  le  tonnerre  tombe  sur  la 
terre.  Le  mot  tombe  indique  que  l'éclair,  au  lieu  de  jaillir  entre 
deux  nuages,  jaillit  entre  un  nuage  et  des  corps  placés  à  la  sur- 
face de  la  terre-,  on  dit  alors  que  ces  corps  sont  foudroyés.  Il 
n'en  résulte  pas  nécessairement  que  le  corps  foudroyé  ou  frappé 
par  la  foudre  soit  détruit,  car  il  y  a,  comme  nous  le  savons,  des 
corps  que  la  décharge  électrique  peut  traverser  sans  les  altérer 
ou  en  ne  les  altérant  que  très-peu;  ce  sont  ceux  qui,  soit  par 
leur  nature,  soit  par  leurs  dimensions  ou  leurs  formes,  ne  pré- 
sentent que  peu  de  résistance  à  la  décharge;  mais  on  conçoit 
que,  comme  il  s'agit  ici  de  décharges  énormes,  ces  conditions 
soient  beaucoup  plus  difficiles  à  rencontrer  que  lorsqu'il  s'agit 
des  décharges  de  nos  batteries,  même  les  plus  puissantes.  On  a 
beaucoup  discuté  pour  savoir  si  la  foudre  tombe  du  ciel  ou  si 
elle  s'élève  de  terre  ver»  les  nuages  ;  on  a  même  admis  qu'il  y  a 
également  des  foudinMnHhiilivetdes  io\xàre^  descendantes  ; 
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il  est  éyidenty  d*après  la  manière  dont  nous  aTons  expliqué  la 
propagation  de  réiectricité  par  la  polarisation  et  la  dédiarge 
des  molécules  successives,  qu*il  n*y  a  pas  de  transport  de  ma- 
tière électrique,  et  que  par  conséquent  la  foudre  ne  peut  ni 
monter  ni  descendre;  mais  la  disposition  et  la  nature  des  corps 
terrestres  peuvent  influer  sur  lapparence  de  la  décharge  quia 
lieu  entre  eux  et  un  nuage,  de  façon  que  cette  décharge  parai» 
dans  quelques  cas  monter  vers  le  nuage  «  tandis  que  dans 
d*autres  elle  semble  en  descendre;  nous  verrons  plus  loin  des 
exemples  des  deux  cas  '. 

Quand  un  nuage  orageux,  et  par  conséquent  for^ment  éleo 
trique,  s'approche  de  la  terre,  il  décompose  par  influence  Télec- 
tricité  naturelle  de  toutes  les  parties  plus  ou  moins  conduc- 
trices qui  sont  à  la  surface  du  sol.  Son  action  peut  s  arrêter  là 
si  le  vent  amène  près  de  lui  un  autre  nuage  doué  naturellement 
ou  par  influence  d'une  électricité  contraire  à  la  sienne;  Texplo- 
sion  a  lieu  alors  entre  les  deux  nuages,  et  la  portion  de  la 
surface  terrestre  dont  Télectricité  naturelle  a  été  décomposée 
repasse  à  Tétat  naturel^.  Mais  il  peut  arriver  aussi  que  la 
décharge  ait  lieu  entre  le  nuage  et  le  sol  ;  dans  ce  cas,  ce  seroot 
les  objets  les  plus  rapprochés  du  nuage,  parmi  ceux  dont  Yékc- 
tricité  naturelle  a  pu  être  décomposée,  qui  serviront  à  traos^ 
mettre  cette  décharge,  et  qui  par  conséquent  seront  foudroyés. 
Ces  objets  doivent  être  généralement  ceux  qui  sont  le  plus  élevés 
au-dessus  du  sol;  cependant  il  peut  arriver  que  dans  quelques 
cas,  comme  lorsqu'un  nuage  orageux  est  amené  brusquement 
par  un  vent  violent,  les  objets  frappés  par  la  foudre  soient  c^u 
qui  sont  tournés  du  côté  d*où  vient  le  vent,  et  par  conséquent  le 


>  Ces  différences  d*apparenee  tiennent  aussi  très-soQTent  h  la  manière  éeot 
le  spectateur  est  placé,  par  rapport  aux  points  entre  le8<|ueis  la  décharge  a  Ueu. 
Ainsi  quand  on  a  déchargé  le  conducteur  d'une  machine  au  moyen  d*une  bouts 
de  métal  qu'on  en  approche,  rétinceUe  semble  aller  du  conducteur  à  la  boule 
si  elle  est  au-dessus,  et  de  la  boule  au  conducteur  si  elle  est  au^lesaous  ;  ce- 
pendant dans  les  deux  cas  elle  chemine  exactement  de  même  ;  la  différence  d'ap- 
parence est  donc  une  pure  Illusion  d'optique. 

*  Nous  Terrons  plus  loin  que,  même  dans  ce  cas,  il  se  passe  un  phënoaèiM 
électrique  sur  la  terre,  qu'on  a  pommé  choc  en  reUmr. 
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nuage,  sans  qu*il8  soient  les  plus  élevés.  L'observation  a  con- 
firmé de  tout  temps  ces  conséquences  de  la  théorie;  et,  long- 
temps avant  que  la  théorie  de  la  foudre  fût  découverte,  il  était 
bien  reconnu  que  les  Ueux  élevés,  et  les  clochers  en  particulier, 
$oot  principalement  frappés  par  la  foudre. 

Mais,  quel  que  soit  le  lieu  où  la  foudre  tombe,  elle  se  porte 
de  préférence  sur  les  corps  conducteurs  qui  s*y  trouvent  et 
sur  les  métaux;  rien  n*est  plus  curieux  que  de  suivre  sa 
marche ,  ainsi  qu^on  Ta  pu  faire  dans  plusieurs  cas  décrits  par 
M.  Arago.  Ainsi  on  voit  la  foudre  enlever  en  tombant  sur 
une  maison  toutes  les  dorures  qui  s  y  trouvent,  sans  blesser 
les  nombreuses  personnes  qui  sont  réunies;  on  la  voit  par- 
courir des  tiges  et  les  fils  métalliques  d*une  habitation  sans 
laisser  d  autre  trace  de  son  passage  que  la  fusion  des  fils,  tan- 
dis que  les  tiges,  plus  fortes,  n'ont  éprouvé  aucune  alté- 
ration, puis  se  diviser  pour  traverser  le  canon  d*un  fusil  placé 
contre  un  mur,  qui  lui-même  reste  intact,  tandis  que  la  crosse 
est  brisée  et  le  mur  percé  d*un  trou  là  où  se  trouvait  le  bout 
du  canon  appuyé  contre  ce  mur.  Il  suffit  de  masses  de  fer,  de 
crampons,  de  clous  disséminés  dans  des  murs  pour  que  la 
foudre  s*y  porte,  quelquefois,  en  les  arrachant,  le  plus  sou- 
vent en  opérant  dans  les  murs  eux-mêmes  des  dégâts  plus  ou 
moins  considérables.  Cette  tendance  de  la  foudre  à  se  porter 
en  grande  quantité  sur  les  métaux,  même  au  travers  d*épaisses 
masses  de  pierre,  explique  bien  des  anomalies  apparentes  dans 
les  dégâts  qu'elle  occasionne,  et  en  particulier  contment  il  peut 
arriver  que  ces  dégâts  puissent  être  quelquefois  concentrés 
dans  un  seul  point,  qui  n*est  ni  le  plus  haut,  ni  le  plus  exposé, 
mais  qui  est  celui  où  se  trouve  réuni  le  plus  grand  nombre 
de  masses  métalliques.  Il  y  a  plus;  il  peut  arriver  que  le  métal 
seul  soit  atteint  sans  que  les  corps  environnants  le  soient  : 
ainsi  on  cite  Texemple  de  deux  dames  dont  Tune»  étendant  la 
main  hors  de  la  fenêtre,  eut  un  bracelet  d'or  qu*elle  portait 
enlevé  par  la  foudre,  sans  laisser  aucune  trace,  en  n'éprou- 
vant elle-même  que  de  très-légères  secousses,  et  dont  l'autre, 
dans  des  circonstances  semblables,  eut  son  chapeau  réduit  en 
cendres  à  cause  d'un  mince  fil  métalliiiue  qui  dessinait  le  con- 
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tour  du  chapeau,  et  sur  lequel  s*appuyait  Tétoffe  ;  le  chapeaa 
seul  fut  atteint.  Ces  effets  sont  analogues  à  ceux  que  détermine 
une  forte  décharge  artificielle,  quand,  transmise  à  travers  un  fi! 
de  soie  doré,  elle  n'enlève  que  la  dorure  en  laissant  le  fil  intact. 

Après  les  métaux,  les  corps  humides,  et  en  particulier  les 
arbres,  sont  les  premiers  atteints  par  la  chute  de  la  foudre;  il 
semblerait  que  les  arbres  résineux  sont  à  hauteur  égale  moins 
frappés  que  les  autres,  ce  qui  tiendrait  à  ce  qu'ils  doivent  être 
moins  bons  conducteurs,  et  par  conséquent  moins  susceptibles 
d'attirer  la  foudre;  cependant  il  est  difficile  de  tirer  d'une  ma- 
nière bien  certaine  cette  conclusion  des  faits  observés  jus- 
qu'ici; car  ils  ne  sont  ni  assez  nombreux,  ni  assez  simples 
pour  inspirer  une  entière  confiance  dans  cette  conclusion.  D 
est  évident  aussi  que  l'état  particulier  dans  lequel  se  trouve 
l'arbre  quant  à  la  nature  plus  ou  moins  conductrice  du  sd 
sur  lequel  il  repose ,  la  profondeur  plus  ou  moins  grande 
qu'atteignent  ses  racines,  sa  force  de  végétation  et  par  con- 
séquent l'abondance  de  sève  qu'il  renferme,  sont  autant  de  cir- 
constances qui ,  indépendamment  de  sa  nature ,  doivent  le 
rendre  plus  ou  moins  propre  à  attirer  la  foudre  et  à  la  con- 
duire. 

Les  efi'els  que  produit  la  foudre  en  tombant  sont,  sauf  qu'ils 
ont  lieu  sur  une  beaucoup  plus  grande  échelle,  tous  les  mêmes 
que  ceux  que  détermine  dans  des  circonstances  analogues  uoe 
décharge  électrique  :  effein  mécaniques^  fff^ts  calorifiques^  effttx 
chimiques^  effets  physiologiques. 

Nous  avons  analysé  avec  assez  de  soin  les  effets  mécaniques 
et  calorifiques  des  décharges  en  nous  servant  dans  ce  but  de 
l'étude  si  complète  qu'en  a  faite  M.  Riess,  pour  qu'il  ne  soit  pas 
nécessaire  d'insister  longtemps  sur  les  effets  analogues  que  pro- 
duit la  décharge  électrique  qui  constitue  la  chute  de  la  foudre. 
Ainsi  le  raccourcissement  des  fils  de  sonnette;  la  fusion  des 
métaux,  soit  totale  quand  ils  sont  en  fils  minces,  soit  par- 
tielle quand  ils  ont  beaucoup  de  masse  ;  les  effets  de  chaleur 
plus  prononcés  partout  où  il  y  a  des  solutions  de  continuité 
dans  les  conducteurs;  le  brisement  et  la  pulvérisation  des 
mauvais  conducteurs,  tels  que  les  pierres  d'im  mur  inter- 
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posées  entre  de  bons  conducteurs  métalliques;  rinflammation 
de  matières  sèches  et  de  peu  de  densité,  telles  que  des  pièces 
minces  de  bois^  des  tas  de  paille,  de  foin,  etc.,  sont  autant  de 
phénomènes  qui  accompagnent  le  passage  de  la  foudre,  et  qui 
oe  diffèrent  que  par  l'échelle  plus  grande  sur  laquelle  ils  sont 
produits,  des  phénomènes  semblables  que  nous  avons  vu 
résulter  de  la  transmission  des  décharges  de  fortes  batteries 
électriques*.  Hais  parmi  ces  différents  effets,  il  en  est  quelques- 
uns  que  la  chute  de  la  foudre  produit  d'une  manière  toute 
spéciale,  vu  qu'ils  exigent  pour  leur  production  une  décharge 
électrique  d'une  très-grande  intensité;  aussi  doivent-ils  fixer 
uo  instant  notre  attention. 

Nous  avons  bien  vu  que  les  décharges  électriques  artifi* 
cieiles  peuvent  produire  des  effets  mécaniques  dans  leur  pas- 
sage à  travers  les  corps  mauvais  conducteurs,  comme  de  per- 
cer et  de  briser  une  lame  de  verre;  qu'elles  peuvent  également 
opérer  le  transport  de  particules  métalliques  réduites  à  une 
ténuité  extrême,. et  en  particulier  détacher  des  conducteurs, 
entre  lesquels  elles  ont  lieu,  une  portion  de  métal  très-divisée 
et  excessivement  minime,  mais  cependant  appréciable. 

M.  Fusinieri,  qui  a  fait  une  étude  particulière  de  cette  der- 
nière classe  d'effets  quand  ils  sont  produits  par  les  décharges 
électriques  ordinaires,  a  constaté  que  la  foudre  renferme  tou- 
jours diverses  matières  à  l'état  de  grande  division,  d'ignitlon 
et  de  combustion  ;  il  en  a  trouvé  la  preuve  dans  les  dépôts 
pulvérulents  dont  demeurent  entourées  les  fractures  à  travers 
lesquelles  la  matière  électrique  s'ouvre  un  passage  ;  ces  dé- 
pôts renferment  du  fer  métallique  à  divers  degrés  d'oxyda- 
\ion ,  du  soufre  et  du  charbon.  Quoiqu'il  soit  probable  que 
ces  matières  proviennent  des  constructions  que  la  foudre  tra- 
verse, cependant  il  est  des  cas,  comme  ceux  où  on  trouve  des 
taches  ferrugineuses  sur  des  arbres  foudroyés  en  rase  cam- 

*  M.  Arago,  en  preuve  de  Tinteiiftité  avec  laquelle  la  foudre  agit,  cite  l'exemple 
d'ooe  chaîne  sur  un  vaisseau,  qui  fut  entièrement  fondue  par  le  passage  de  la  fou- 
dre ;  elle  avait  40  mètres  de  longueur  et  était  composée  de  tiges  successives,  te- 
nant les  anea  aux  autres  par  des  anneani,  de  6  millimètres  de  diamètre  et  45  cen* 
Umètres  de  longueur  chacmie. 
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pagne,  où  il  est  difficile  de  leur  assigner  une  semblable  ori- 
gine. M.  Fusinieri  se  croit  autorisé  à  conclure  de  ses  observa- 
tions que  Tatmosphère  renferme  à  toute  hauteur,  ou  du  moins 
jusqu'à  la  hauteur  des  nuées  orageuses,  du  fer,  du  soufire,  du 
charbon,  dont  Tétincelle  électrique  8*imprègne,  et  qtt*eUe 
transporte  à  la  surface  de  la  terre  où  ils  vont  former  de 
très-minces  dépôts  autour  des  points  foudroyés.  Mais  il  nous 
semble  plus  naturel  d'admettre  que  c*est  du  sol  d'où  les  en- 
lèvent les  nuages  fortement  électriques  que  proviennent  ces 
substances,  car  on  ne  les  observe  que  lorsque  la  foudre  éclate 
entre  un  nuage  et  la  terre.  Quant  aux  grands  effets  mécani- 
ques que  produit  la  foudre,  tels  que  renversement  de  murs, 
projection  au  loin  de  blocs  de  pierre  très-massi&,  et  autres  du 
même  genre,  plus  ou  moins  remarquables  par  les  circonstances 
singulières  qu'ils  présentent  quelquefois,  ils  sont  la  consé- 
quence de  l'espèce  d'explosion  que  détermine  la  dédiarge  élec- 
trique toutes  les  fois  qu'on  l'oblige  de  traterser  les  corps 
mauvais  conducteurs,  à  travers  lesquels  elle  ne  petit  être 
transmise  qu'en  détruisant  leur  structure  moléculaire,  c'est- 
à-dire  en  les  brisant,  les  fendant  ou  les  faisant  éclater.  Il  arrire 
quelquefois,  quand  les  corps,  tels  que  des  pierres,  boùï  hu- 
mides, que  ces  effets  dont  dus  à  la  force  expansive  de  la  vapeur 
engendrée  par  la  chaleur  que  dégage  la  décharge;  e*est  en 
particulier  ce  qui  a  lieu  quand  ce  sont  des  aiiires  qui  soêA 
foudroyés.  Le  plus  souvent  leurs  troncs  et  leurs  brandies  sont 
divisés  en  lattes  minces,  quelquefois  même  en  filets  très-^âiée 
dans  le  sens  des  fibres  sans  aucune  trace  de  carbonisatioa; 
mais  seulement  tous  ces  débris  sont  parfaitement  dessédiés; 
les  filaments  restent  adhérents  à  la  base  du  tronc  ou  sont  dis- 
persés dans  mille  directions  différentes;  tous  ces  effets  sont 
évidemment  dus  au  passage  de  la  décharge  à  travers  les  por- 
tions humides  de  l'arbre  et  à  la  vaporisation  de  l'eau  qui  en 
résulte.  Les  transports  de  matière  pondérable  par  la  foudre, 
quelque  curieuses  que  soient  les  particularités  qu'ils  présen- 
tent dans  certains  cas,  ne  sont  qu'une  conséquence  indirecte 
de  la  décharge  électrique,  et  on  ne  saurait  déduire,  comme  on 
est  tenté  de  le  faire  quelquefois,  de  la  direction  d'un  tnas- 
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port  opéré  par  la  foudre,  le  sens  du  mouvement  du  météore 
lui-même.  La  question  des  foudres  descendantes  et  ascendantes 
D*en  est  plus  une,  et  on  ne  peut  plus  cooclure,  comme  le  fai- 
saient autrefois  les  physiciens,  qu'une  foudre  est  ascendante, 
parce  qu'elle  a  soulefé  un  pavé,  tandis  qu'elle  est  descendante, 
parce  que  des  objets  ont  été  projetés  de  haut  en  bas,  une  fois 
qu'il  est  prouté  que  toutes  ces  circonstances  sont  des  effets 
indirects  de  la  décharge. 

Parmi  les  phénomènes  que  produit  la  chute  de  la  foudre. 
Ton  des  plus  remarquables  est  la  formation,  quand  elle  tra- 
verse un  sol  sablonneux,  de  tubes  vitrifiés  qu'on  a  nommé  fut- 
guritet  ou  iubesfulminaires.  De  Saussure  sur  la  cime  du  Mont 
Blanc,  Ramond  sur  le  pic  du  Midi,  aux  Pyrénées,  sur  le  Puy- 
de-DAme,  Humboldt  et  Bonpland  sur  la  plus  haute  cime  du 
Tobaca  (à  Touest  de  Mexico),  avaient  observé  des  traces  nom- 
breuses de  vitrification  sur  les  roches  dont  se  composent  ces 
sommets,  et  ils  n'avaient  pas  hésité  à  les  attribuer  à  la  foudre. 
11  y  a  plus;  il  est  arrivé  des  cas  dans  lesquels  on  a  pu  sonder 
jusqu'à  une  certaine  profondeur  le  terrain  sur  la  surface  du- 
quel la  foudre  venait  de  tomber,  et  on  y  a  trouvé  des  traces  de 
fusion  très-prononcée.  Quant  aux  inbes  fulminaires,  on  en  a 
découvert  déjà  en  1711  en  Silésie,  puis  plus  tard  dans  diffé- 
rentes parties  de  l'Allemagne,  en  Angleterre,  au  Brésil;  les 
fulgurites  sont  presque  toujours  creux;  ils  descendent  ordinai- 
rement dans  le  sable  suivant  la  verticale;  ils  ont  à  la  surface 
du  sol  depuis  1  millimètre  jusqu'à  15  millimètres  d'ouver- 
ture; ils  se  rétrécissent  à  mesure  qu'on  s'enfonce  et  se  termi- 
nent souvent  en  pointe;  l'épaisseur  de  leufs.parois  varie  entre 
un  demi  millimètre  et  27  millimètres  ;  leur  longueur  totale 
aitëot  quelquefois  8  à  10  mètres;  de  nombreuses  fissures  trans- 
versales les  divisent  en  fragments  plus  ou  moins  longs;  la 
pvoi  intérieure  des  tubes  est  un  verre  parfait,  tmi  et  très- 
briUtnt,  semblable  à  l'opale  vitreuse.  Il  est  facile  de  s'assurer 
qu'une  température  très-élevée  peut  déterminer  sur  du  sable 
semblable  à  celui  où  l'on  trouve  ces  fulgurites,  des  traces  de 
fusion  et  un  émail  analogue  à  celui  qui  revêt  le  canal  inté- 
rieur des  tubes.  L'origine  électrique  de  c^  ^"^^  —  d'autant 
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moins  douteuse  qu'on  a  réussi  à  en  produire  de  semblables, 
mais  de  très-petites  dimensions^  en  faisant  passer  la  décharge 
électrique  d'une  puissante  batterie  à  travers  du  verre  pilé  S 
et  qu'on  a  pour  ainsi  dire  pris  la  nature  sur  le  fait  en  eo 
découvrant  à  l'endroit  même  où  la  foudre  venait  de  tomber. 
Le  docteur  Fiedler,  qui  s'est  beaucoup  occupé  de  ce  sujet, 
en  signale  deux  cas,  et  M.  Arago  cite  l'un  des  plus  remarqua- 
bles, celui  qui  a  été  observé  par  M.  le  professeur  Hageu,  de 
Kœnigsbergy  près  d'un  village,  au  bord  de  la  mer  Baltique. 
Le  tonnerre  étant  tombé  sur  un  bouleau,  on  découvrit  dans 
le  sol,  tout  près  de  l'arbre,  deux  trous  étroits  et  profonds. 
M.  Hagen  fit  creuser  avec  soin  autour  de  ces  trous;  le  pre- 
mier, qui  fut  trouvé  chaud,  n'offrit  rien  de  particulier;  le 
second,  jusqu'à  la  profondeur  d'un  tiers  de  mètre,  ne  présenta 
non  plus  rien  de  remarquable  ;  mais  un  peu  plus  bas  com- 
mençait un  tube  vitrifié;  la  fragilité  du  tube  ne  permit  de  le 
retirer  que  par  petits  fragments  de  4  à  5  centimètres  de  long. 
L'enduit  vitreux  intérieur  était  très-luisant ,  couleur  gris  de 
perle  et  parsemé  dans  toute  son  étendue  de  points  noirs.  Le 
docteur  Fiedler  remarque  que,  à  une  certaine  profondeur,  en 
creusant  dans  les  plaines  de  sabk  où  l'on  trouve  les  tubes  ful- 
minaires,  il  existe  des  nappes  d'eau  qui  déterminent  la  chute 
de  la  foudre  sur  la  surface  du  sol  qui  les  recouvre,  et  qui  expli- 
quent par  conséquent  la  formation  de  ces  tubes. 

La  foudre  produit  des  effets  chimiques  analogues  à  ceux  qu*o^ 
casionnent  les  décharges  électriques;  parmi  ces  effets,  le  plus 
remarquable  est  celui  auquel  est  due  l'odeur  qui  l'accompagne. 
Cette  odeur,  qu'on  a  comparée  à  celle  des  vapeurs  sulfureuses  €i 
du  phosphore,  est  celle  de  l'ozone;  et  il  est  facile  de  compren- 
dre que  les  fortes  décharges  électriques,  qui  constituent  la  fou- 
dre, doivent  changer  en  ozone  une  prodigieuse  quantité  d'oxy- 
gène de  l'air  atmosphérique.  Il  ne  faut  donc  pas  aller  chercher 
l'origine  de  cette  odeur  ailleurs,  et  en  particulier  dans  les 
substances  très-divisées  que  la  foudre  transporte;  d'autant  plus 
que  la  foudre  qui  éclate  enlre  deux  nuages  produit  ce  même 

*  C'est  ce  qu*avaieDt  fait  eo  1S28  Safart  et  quelques  autrei  pbjsleieiis. 
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effet  anssi  bien  que  celle  qui  éclate  entre  un  nuage  et  la  terre, 
el  qu*on  Tobserve  également  en  pleine  mer. 

L*air  atmosphérique  renferme  presque  constamment  de  To- 
zone  à  diyers  degrés  d'intensité^  et  comme,  ainsi  que  nous  le 
irerrons  plus  loin»  on  a  cru  trouver  à  la  présence  de  Tozone 
dans  Tair  quelque  influence  sur  Tétat  sanitaire ,  on  a  imaginé 
d*apprécier  la  plus  ou  moins  grande  quantité  d*ozone  qui  se 
trouve  dans  Tatmosphère,  au  moyen  de  la  coloration  plus  ou 
moins  forte  qu  affectent  des  bandes 'de  papier  imbibées  d'io- 
dure  de  potassium  amidonné,  dont  on  a  fait  des  ozanomèires. 
Cest  aussi  à  la  production  de  Tozone  qu*est  due  la  présence  de 
Tacide  nitrique  et  de  quelques  nitrates  dans  Tatmosphère,  qui 
est  accusée  par  Tanalyse  des  eaux  de  pluies  d*orage;  en  effet, 
M.  Schoenbein  a  démontré  que  la  combinaison  de  Toxygène  et 
de  Tazote,  qui  produit  Tacide  nitrique,  s'opère  sous  Tinfluence 
des  décharges  électriques  par  la  conversion  de  Toxygène  en 
ozone.  M.  liebig  a  découvert  la  présence  de  Tacide  nitrique 
dans  les  pluies  d*orage,  et  H.  Barrai  celle  du  nitrate  d'ammo- 
niaque; ce  dernier  chimiste,  en  effet,  en  analysant  mois  par 
mois  toutes  les  eaux  de  pluie  recueillies  pendant  deux  années 
à  rObeervatoire  de  Paris,  y  a  constamment  trouvé  du  nitrate 
d'ammoniaque,  même  pour  les  époques  où  il  ne  tonne  que  peu 
ou  point  à  Paris;  ce  qui,  du  reste,  n'est  point  contraire  à  l'ori- 
gine électrique  de  ce  composé,  car  il  n'y  a  pas  un  jour  de  l'an- 
née où  il  ne  tonne  quelque  part,  et  les  nuages  qui  se  résolvent 
en  pluie,  à  Paris,  ont  parcouru  des  régions  dont  il  ne  nous  est 
pas  permis  de  limiter  l'étendue.  La  présence  des  sels  ammonia- 
caux dans  les  pluies  d'orage  doit  jouer  un  rAle  important  dans 
rinfluence  de  ces  pluies  sur  la  végétation;  ne  serait-il  pas  aussi 
possible,  que  les  nitrières  naturelles,  qui  ne  se  trouvent  que  dans 
certains  terrains  particuliers,  dussent  leur  origine  à  la  forma- 
tion de  l'acide  nitrique  par  l'électricité  atmosphérique?  Enfin, 
la  formation  de  l'ammoniaque  par  les  décharges  électriques 
qui  constituent  la  foudre ,  indique  évidemment  que  ces  dé- 
charges opèrent  la  décomposition  de  l'eau  des  nuages;  point 
important  sur  lequel  nous  reviendrons  plus  loin. 
La  foudre  einBMdipMb-^Qune  les  décharges  électriques, 
m.  ^^  10 
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une  action  magnélique  très-prononcée  et  qui  a  été  constatée  ] 
longtemps  avant  la  découverte  de  rélectro^magnélisme.  Déjà, 
en  1675  et  1681 ,  des  navigateurs  anglais  avaient  obsenré  k 
retournement  des  pAles  des  boussoles,  opéré  par  la  chute  de  la 
foudre  sur  des  vaisseaux.  Quelquefois,  c'est  la  destruction  con- 
plète  du  magnétisme  dans  une  aiguille,  ou  même  son  aimaota- 
tion  dans  un  sens  perpendiculaire  ou  incliné  à  la  direction  or- 
dinaire, qu'opère  la  chute  de  la  foudre  dans  son  voiâoage; 
effets  qui  peuvent  tous  être  produits  par  des  décharges  élecUi- 
ques  artificielles  dirigées  dans  des  sens  divers  en  dehors,  mais 
très-près  d'aiguilles  d'acier  de  différentes  formes,  et  plus  parti- 
culièrement en  forme  de  losanges,  soit  pleins,  soit  évidés 
comme  l'étaient  autrefois  les  aiguillas  de  boussoles.  Ce  n*est 
pas  seulement  en  noodifiant  le  magnétisme  de  corps  déjà  ai- 
mantes,  que  l'action  magnétique  de  la  foudre  se  manifeste,  mais 
aussi  en  aimantant  des  masses  d'acier  ou  de  fer  qui  ne  l'avaiest 
pas  été  préalablement;  il  n'y  a  rien  d'étonnant  d'après  oe  qot 
nous  savons  des  propriétés  magnétisantes  des  décharges  éLas- 
triques.  Il  est  résulté,  quelquefois,  soit  de  ce  genre  d*effiel,  mii 
du  premier,  de  très-graves  conséquences  pour  les  marins  qui, 
trompés  par  les  fausses  indications  de  leurs  instrumeots,  se 
sont  jetés  sur  des  écueils  dont  ils  croyaient  s'éloigner  à  toutes 
voiles;  l'aimantation  d'une  multitude  de  masses  d'aciw,  ré- 
pandues sur  un  navire,  peut  créer  des  centres  d'attraction  pais- 
sants et  produire,  sans  que  les  boussoles  aisnt  été  dérangées 
elles-mêmes,  des  déviations  locales  d'autant  plus  naiàbks 
qu'en  pleine  mer  le  navigateur  a  peu  de  moyens  d'en  rongtaler 
Texistence  et  surtout  d'en  déterminer  la  valeur.  Un  antre  geme 
de  perturbations,  contre  lequel  le  navigateur  a  aussi  à  se  pré- 
munir, est  celui  qui  résulte  de  l'aimantation  par  un  coup  de 
foudre  des  différentes  pièces  d'acier  qui  entrent  dans  la  compo- 
sition d'un  chronomètre  et  particulièrement  du  balancier,  fin 
effet,  le  magnétisme  terrestre  influe  alors  sur  la  marehe  de 
l'instrument,  comme  M.  Duperrey  a  eu  l'oceasioD  de  Tobsereer 
dans  son  voyage  sur  la  Cogvil/e.  11  résulte  de  là  des  aœélén- 
tions  ou  des  retards  sensibles  qui  peuvent,  après  ub 
nombre  de  jours  de  navigation,  produire  sur  la  ( 
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de  la  longitude  géographique  des  erreurs  fort  dangereuses.  On 
a  l'exemple  du  paquebot  le  New-York  qui^  arrivant  à  Liverpool 
eo  mai  1847,  après  avoir  été  deux  fois  frappé  de  la  foudre,  avait 
à»  chronomètres  de  33\58''  en  avance  de  ce  qu'ils  auraient 
œarqué  si  la  foudre  n'avait  pas  frappé  le  bâtiment.  Cette  ai- 
HUUQtation  peut  durer  longtemps;  on  a  trouvé  qu'elle  avait  per- 
sisté, pendant  vingt-sept  ans,  dans  une  montre  près  de  la- 
quelle la  foudre  avait  passé  dans  sa  chute*. 

Il  me  reste  à  parler,  pour  achever  l'examen  des  effets  que 
produit  la  foudre^  de  ses  effets  physiologiques,  et  en  particulier 
de  la  DK>rt  qu'elle  détermine  chez  les  hommes  ou  les  animaux 
qui  sonl  sur  son  passage.  Cependant  il  arrive  quelquefois 
qu'ib  sont  foudroyés  sans  être  tués,  mais  qu'ils  reçoivent  des 
blessures  plus  ou  moins  violentes.  Souvrat  les  vêtements  pren- 
Beat  feu  et  les  victimes  portent  la  trace  de  brûlures  plus  ou 
moins  profondes;  ces  brûlures  sont  en  général  des  effets  indi- 
rects de  la  foudre,  car  son  action  directe  consiste  essentielle- 
ment dans  une  secousse  générale  qu'elle  occasionne  dans  le 
oorps  et  qui  amène  sa  désorganisation.  C'est  surtout  dans  le 
système  vasculaire  que  la  foudre  détermine  des  lésions  par  suite 
desquelles  il  y  a  un  épanchement  du  sang  et  d'autres  liqui- 
des, qui  occasionne  instantanément  la  mort;  ce  sont  ces  désor- 
dres qui  amènent,  comme  on  Ta  observé,  la  putréfaction  très- 
prompte  des  cadavres  dans  le  cas  de  morts  produites  par  la 
foudre;  cependant  le  système  nerveux  éprouve  aussi  de  gran- 
dsa  altérations,  comme  nous  en  verrons  de  nombreuses  preuves 
plus  lard,  sans  qu'il  y  ait  alors,  en  cas  de  mort,  accélération 
de  la  putréfaction. 

La  foudre  produit  sur  les  corps  animés  qu'elle  frappe  des 


*  rai  obwnré,  en  Msant  des  expécleneet  a?ec  un  groi  éleetro-aiBiant,  qu*an 
cfcro—fliètffe  de  poche  que  )e  portait  sur  moi  8*vrétall  dte  que  Je  m'ipprochiU 
Sa  eet  élaclTo  elmenl  ;  je  me  mie  asniré  que  cet  arrêt  provenaUde  l*timaQtatiori 
qu'éprouvaient  les  pièces  d*acoès  da  balancier  à  compensation;  celte  aimanta- 
tion malhenrensement  permanente  dérangeait  notablement  Tinstrument  en  oc- 
casionnant nn  retard  sensible  dans  sa  marche.  Il  fallait  beaucoup  de  temps  avant 
que  Taimantation  disparût,  et  le  meilleur  moyen  de  ia  faire  disparaître  était 
dTe&poeer  luugHispi  de  suite  le  chronomètre  à  une  température  de  50  à  tQ^. 
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efiPets  mécaniques  considérables,  ordinairement  en  rapport  awe 
les  parties  métalliques  disséminées  dans  les  vêlements  de  Tiodi- 
vidu  atteint;  quelquefois  les  empreintes  de  la  foudre  ne  sont 
que  superficielles  et  se  réduisent  à  des  écbymoses;  dans  d'au- 
tres circonstances,  les  os  eux-mêmes  sont  brisés.  On  a  signalé  m 
cas  dans  lequel  le  crâne  d*un  homme  frappé  de  la  foudre  avait 
été  comme  broyé  par  un  instrument  contondant.  On  a  cité  des 
exemples  dans  lesquels  des  coups  de  foudre,  trop  peu  intenses 
pour  produire  la  mort,  avaient  occasionné  la  surdité  ou  pro- 
duit une  amaurose  avec  dilatation  et  perte  de  la  contractilité 
de  la  pupille;  ordinairement  cette  surdité  et  cette  amaurose  se 
dissipent  en  peu  de  temps;  on  les  a  vues  d'autres  fois  durer 
plusieurs  jours  ou  plusieurs  semaines.  Il  arrive  quelqurfoîs  que 
les  coups  de  foudre,  trop  peu  intenses  pour  tuer  les  hommes, 
ont  la  propriété  de  les  débarrasser  de  maladies  dont  ils  souf- 
fraient antérieurement;  c'est  ce  que  nous  verrons  dans  le 
chapitre  que  nous  consacrerons  aux  effets  thérapeutiques  de 
Télectricité  et  dans  lequel  nous  étudierons,  d'une  manière  par- 
ticulière, rinfluence  de  Télectricité  atmosphérique  sur  Forga- 
nisme  vivant.  Ajoutons  encore  que  la  foudre  brûle  et  fait  dis- 
paraître ordinairement  le  poil  sur  toutes  les  parties  du  corps 
de  rindividu  qu'elle  frappe,  ce  qui  tient  très-probablement  i 
ce  que,  vu  leur  forme,  c'est  par  les  cheveux  et  les  poils  en  gé- 
néral, que  s'opère  la  transmission  de  l'électricité  entre  le  corp 
et  les  objets  ambiants. 

Nous  pourrions  citer  de  nombreux  cas  de  morts  produites  par 
la  chute  de  la  foudre  avec  des  circonstances  particulières  que  pré- 
sentaient les  cadavres  des  personnes  foudroyées  ;  l'un  des  plus 
remarquables  est  celui  d'un  homme  tué  par  la  foudre  à  zrâte, 
en  1836,  et  sur  le  corps  duquel  on  trouva  la  marque  de  pièces 
de  monnaie  qu'il  avait  dans  sa  poche  où  elles  étaient  restées  i 
une  assez  grande  distance  de  la  partie  du  corps  qui  avait  reçu 
l'empreinte  ;  effet  analogue  à  celui  que  Karsten  a  obtenu  avec 
de  simples  décharges  électriques'.  En  général,  Ton  dimiSM 
la  chance  d'être  foudroyé  en  temps  d'orage  en  se  débamlHII 

^  Tome  n,  p.  !!&•  ,^4 
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des  objets  de  métal  qu'on  peut  avoir  sur  soi  ;  il  parait  qu'il 
ii*est  pas  non  plus  indifférent  d'avoir  certains  vêtements  plutât 
que  d'autres;  dans  une  chute  de  foudre  qui  eut  lieu  le  11  juil- 
let 1819  pendant  le  service  divin  sur  l'église  de  Ghàteauneuf- 
les-MoutierSy  dans  les  Basses-Alpes,  et  qui  tua  raides  neuf  per- 
sonnes et  en  blessa  plus  ou  moins  quatre-vingt-deux,  deux  des 
trois  prêtres  qui  entouraient  l'autel  tombèrent  gravement  frap- 
pés, tandis  que  le  troisième,  qui  était  le  seul  revêtu  d'orne- 
roeots  de  soie,  n*éprouva  aucun  mal. 

Un  fait  assez  important  à  remarquer,  c'est  que,  lorsque  la 
foudre  tombe  sur  des  hommes  ou  des  animaux  placés  à  la  suite 
les  uns  des  autres,  soit  en  ligne  droite,  soit  le  long  d'une 
courbe  non  fermée,  c'est  aux  extrémités  de  la  file  que  les  effets 
sont  généralement  les  plus  intenses.  Ainsi,  le  2  août  1785  la 
foudre  tomba  à  Rambouillet  sur  une  écurie  où  se  trouvaient  sur 
une  seule  file  trente-deux  chevaux;  sur  trente  qui  furent  ren- 
Tersés  sur-le-champ  deux  seuls  moururent,  l'un  immédiate- 
ment, l'autre  peu  de  temps  après;  or  ces  deux  chevaux  étaient 
ceux  qui  occupaient  les  extrémité  de  la  file.  Le  22  août  1808, 
la  foudre  tomba  sur  une  maison  du  village  de  Knonau  en 
Suisse;  cinq  enfants  lisaient  assis  sur  un  banc  dans  une  pièce 
du  rez-de-chaussée;  le  premier  et  le  dernier  tombèrent  raides 
morts,  les  trois  autres  n'éprouvèrent  qu'une  violente  commo- 
tion. On  pourrait  multiplier  les  exemples  de  cas  de  ce  genre, 
qui  semblent  rentrer  dans  le  fait  que  l'effet  des  décharges  élec- 
triques est  toujours  plus  fort  là  où  il  y  a  solution  de  continuité; 
mais  ce  qui  est  assez  singulier,  c'est  que  dans  les  cas  qui  nous 
occupent,  les  chevaux  et  les  enfants,  quoiqu'à  la  suite  les  uns 
des  autres,  n'étaient  pas  immédiatement  en  contact;  il  est  vrai 
qu'ils  étaient  assez  rapprochés. 

Un  cas  assez  rare,  mais  très-curieux  parmi  les  accidents  cau- 
sés par  la  foudre,  est  celui  qu'on  désigne  par  choc  en  retour^ 
dans  lequel  des  personnes  ou  des  animaux  peuvent  être  fou- 
droyés .à  distance  d'un  nuage  orageux  ;  c'est  un  effet  d'in- 
i  kéiH»  k  ei^liquer.  Toutes  les  fois  qu'un  nuage  est  forte- 
il  qu'une  personne  se  trouve  dans  sa  sphère 
ittiUurelle  de  cette  personne  est  décompo- 
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sée  par  influence;  celle  de  nom  contraire  à  l'électnctlé  éê 
nuage  est  attirée,  celle  de  même  nom  est  repoussée  dans  ie 
sol  ;  la  personne  se  trouve  donc  dans  un  état  électrique  oo«* 
traire  i  celui  du  nuage.  Mais  si  le  nuage  Tient  à  ae  déiknger 
en  un  point  quelconque^  par  exemple  sur  un  lieu  életéw  sar 
un  arbre  y  perdant  tout  d'un  coup  une  grââde  portion  ^Mi 
électricité,  il  ne  peut  plus  maintenir  dans  un  état  électrique  con- 
traire à  celui  qu'il  avait,  la  personne  qui  est  au-dessous  de  hii; 
alors  Télectricité  de  celle-ci  se  décharge  dans  le  sol  subitenmt, 
et  la  secousse  électrique  qui  en  résulte  peut  être  assez  forte 
pour  donner  la  mort  sans  laisser  aucune  trace  visible  d'ahéra- 
tion  dans  le  cadavre;  évidemment  dans  ce  cas  Faction  a  eu  lien 
sur  le  système  nerveux.  Voici  un  cas  de  choc  en  retour  cité  pir 
Brydone  qui  est  remarquable.  Un  homme  nommé  Lauder,  qà 
conduisait  une  voiture  de  charbon,  fut  tué  avec  ses  ebs- 
vaux  sans  qu'un  autre  charretier  assis  sur  une  voiture  qei 
suivait  la  première  eût  aperçu  d'éclair  et  éprouvé  de  commo- 
tion quoiqu'il  eût  vu  tomber  les  chevaux  ;  mais  dans  le  même 
moment  une  forte  détonation  s'était  fait  entendre  plus  loin;  da 
reste  les  traces  de  l'électricité  étaient  évidentes,  car  il  y  aTait  de^ 
rière  chaque  roue  de  la  voiture  dont  les  chevaux  et  le  èondee- 
teur  avaient  été  foudroyés,  un  trou  de  cinq  centimètres  de  &ih 
mètre,  et  des  fulgurites  s'étaient  formés  sous  le  sol. 

Il  n'est  pas  sans  intérêt,  avant  de  s'occuper  des  moyen  es 
se  mettre  à  l'abri  des  atteintes  de  la  foudre,  de  se  faire  une  idée 
du  nombre  des  personnes  qui  sont  foudroyées  annuellemeot 
dans  différents  pays.  M.  Arago  avait  essayé  de  faire  cette  slali»- 
tique  pour  la  France,  et,  malgré  que  les  renseignements  qu'il 
avait  pu  se  procurer  fussent  très-imparfaits  et  très-incomplets, 
il  avait  trouvé  que  l'évaluation  qui  porte  à  09  le  nombre  dts 
personnes  tuées  annuellement  par  la  foudre  en  France  est 
trop  faible.  M.  Boudin ,  qui  a  publié  récemment  un  mémciit 
très-intéressant  sur  le  nombre  des  victinoes  que  fait  la  foudre 
et  sur  les  phénomènes  qui  s'observent  chez  les  hommes  et 
les  animaux  foudroyés',  est  arrivé,  au  moyen  de  docaments 

*  Nous  reviendront  sur  ces  phénomènes  dans  le  diapiUre  constcré  à  l*ap^btt- 
lion  de  l'éieciricilé  à  la  tb^ppeutiqae  électrique. 
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tirés  des  archiTet  du  ministère  de  la  justice  ^  à  montrer  que  la 
foudre,  dans  la  courte  période  de  1835  à  1852,  n*a  pas  tué 
nooins  de  irmxe  cent  huit  personnes  en  France ,  ce  qui  donne 
6  victimes  environ  par  mois  en  moyenne;  il  ne  s'agit  ici  que 
des  personnes  tuées  ^  et  non  de  cell^  qui  ont  été  simplement 
frappées  par  la  foudre.  La  répartition  entre  les  divers  mois  de 
Tannée  des  victimes  que  fait  la  foudre  ne  donne  aucune  vie* 
time  pour  les  quatre  mois  de  janvier,  février,  novembre  et 
décembre;  le  maximum  est  en  juin  où  sur  103  personnes  tuées 
par  la  foudre  dans  Tannée  il  y  en  a  22,  et  en  août  où  il  y  en 
a  10.  Le  maximum  des  personnes  tuées  par  un  seul  coup  de 
foudre  ne  dépasse  pas  8  ou  9.  M.  Boudin  a  étendu  ses  recher^ 
ches  à  d^autres  pays  qu*à  la  France;  ainsi  il  a  trouvé  que  le 
nombre  des  personnes  tuées  par  la  foudre  est  en  moyenne,  en 
Belgique,  de  3 ^  en  Suède  de  0^04,  et  en  Angleterre  de  22. 
M.  Poey  de  la  Havane,  quia  fait  des  recherches  semblables 
pour  les  États-Unis  et  pour  TUe  de  Cuba,  trouve  pour  les  États* 
Unis  une  moyenne  de  21,83  par  an^  nombre  évidemment  trop 
fSaibley  puisque  Heriann  en  trouve  50.  Il  est  clair  qu'on  ne  tient 
pas  compte  des  cas  où  la  foudre  a  seulement  occa^onné  des 
blessures  non  suivies  de  mort,  ni  des  cas  où  elle  a  incendié  des 
maisons,  cas  très-fréquents  dans  certaines  parties  des  États- 
Unis.  Il  paraîtrait  que  les  animaux  sont  en  général  beaucoup 
fdus  maltraités  que  Tespèce  humaine,  peut-être  cela  viendrait- 
il  de  ce  qu'ils  sont  réunis  en  plus  grand  nombre  ;  M.  d'Âbbadie 
rapporte  à  ce  sujet  qu'en  Ethiopie  un  seul  coup  de  foudre  a  tué 
2,000  moutons.  Très-souvent,  d'après  la  remarque  de  M.  fiou- 
dio,  il  arrive  que  le  berger,  le  chasseur  et  le  cavalier  sont  épar- 
gnés, tandis  que  les  bestiaux ,  les  chiens  et  les  chevaux  sont 
frappés. 

Les  dangers  que  fait  courir  la  foudre  sont  donc,  d'après  les 
ooDsidéraiions  qui  précèdent,  assez  grands  pour  qu'on  doive 
s'en  occuper,  tant  pour  éviter  les  cas  de  mort,  plus  fréquents 
qu'on  ne  le  croit  généralement  ^  qu'elle  occasionne ,  que  pour 
mettre  les  constructions  diverses  à  Tabri  des  incendies  qu'elle 
détermine  dans  sa  chute.  Ces  dangers,  il  est  vrai,  ne  sont  pas 
les  mêmes  partout;  ainsi  les  accidents  provenant  de  la  foudre 
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soDt  moins  nombreux  dans  Venceinie  des  grandes  Tilles  que 
dans  les  villages  et  en  rase  campagne;  ils  sont  bien  pl«s  fré- 
quents sur  les  lieux  élevés  que  dans  les  plaines;  certaines  loca- 
lités  à  hauteur  égale  y  sont  plus  exposées  que  d*autres.  Sui- 
vant M.  Boussingault)  par  exemple  personne,  n*habite  yoloo- 
tiers,  à  cause  de  la  fréquence  des  coups  foudroyants,  El  Sitio 
de  Tumba  Barreto,  près  de  la  mine  d'or  de  la  Yega  de  Supia, 
dans  la  république  de  la  Nouvelle-Grenade.  La  Loma  de  Pitago^ 
dans  les  environs  de  Popayan,  a  la  même  célébrité.  Si  le  nom- 
bre des  victimes  que  lait  la  foudre  n*est  pas  considérable  dans 
Tenceinte  des  villes,  le  nombre  des  maisons  et  des  édifices  frap- 
pés et  endommagés  est  au  contraire  très-grand,  ainsi  que  cela 
résulte  du  recensement  qu*en  a  fait  M.  Arago  ;  il  signale  les 
dégâts  considérables  qui  en  sont  la  conséquence,  et  en  pariica* 
lier  ceux  qu'occasionne  la  foudre  quand  elle  frappe  des  maga- 
sins à  poudre  et  des  vaisseaux  ;  il  cite  un  grand  nombre  d'exem- 
ples de  l'un  et  de  l'autre  cas,  et  il  remarque  qu'il  arrive 
quelquefois  que  la  foudre  »  en  pénétrant  dans  les  magasins  i 
poudre  9  disperse  la  poudre  sans  y  mettre  le  feu.  Ce  fait  rare 
cependant,  car  l'inverse  est  beaucoup  plus  fréquent,  tient  à  ce 
que  l'inflammation  de  la  poudre,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  n*a 
Ûeu  qu'autant  que  la  décharge  électrique  rencontre  dans  sa 
route  une  certaine  résistance  qui  retarde  sa  vitesse. 

L^  hommes,  dès  les  âges  les  plus  reculés,  ont  donc  imaginé 
des  moyens  pour  se  mettre  personnellement  à  l'abri  de  la  fou- 
dre. Nous  n'examinerons  pas  ces  divers  moyens  qui  n'ont 
qu'un  intérêt  purement  historique;  nous  nous  bornerons  i 
remarquer  que,  parmi  ces  moyens  «  les  uns  n'ont  aucune 
valeur,  et  que  d'autres,  tels  que  de  ne  pas  courir»  que  d'em- 
pêcher des  courants  d'air,  etc.,  ont  tout  au  moins  une  valeur 
contestable. 

Lors  même  qu'une  enveloppe  isolante  atténue  certainement  le 
danger  dont  on  est  menacé,  ainsi  que  le  prouve  l'exemple  que 
nous  avons  cité  d'un  prêtre  qui  fut  préservé  de  l'atteinte  de  la 
foudre  par  le  vêtement  de  soie  dont  il  élait  revêtu,  cependant  on 
ne  peut  admettre  qu'elle  le  fasse  tout  à  fait  disparaître;  en  effet, 
le  verre  lui-même  n'est  pas  toujours  respecté  par  la  foudre. 
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ainsi  que  le  prouyent  plusieurs  exemples  de  carreaux  de  vitre 
brisés  et  réduits  en  poussière  par  elle^  et  même  simplement 
percés  de  trous  très-nets,  sans  fissures  adjacentes.  Nous  avons 
déjà  dit  qu*il  vaut  mieux  éviter  d'avoir  sur  soi  des  objets  mé- 
talliques quand  on  craint  d*étre  foudroyé  en  temps  d*orage; 
Franklin  recommande  aussi  de  ne  pas  se  tenir  trop  près  des 
cheminées  dont  la  suie  peut  conduire  la  décharge  électrique, 
de  8*éloigner  par  la  même  raison  des  métaux,  des  glaces  (à  cause 
de  leur  tain)  »  des  dorures;  le  mieux  semble  devoir  être  de  se 
tenir  au  milieu  d'un  salon;  moins  on  touche  les  murs  et  le 
sol,  moins  on  est  exposé;  le  plus  sûr  serait,  peut-être,  d'avoir 
un  hamac  suspendu  à  des  cordons  de  soie,  au  centre  d'une 
vaste  chambre.  Cependant,  même  avec  ces  précautions,  il  peut 
arriver  que,  si  la  foudre  ne  trouve  pas  un  conducteur  continu 
autour  de  la  chambre,  elle  s'élance  d'un  point  sur  le  point  dia- 
métralement opposé,  et  rencontre  dans  sa  course  des  per- 
sonnes placées  au  milieu  de  la  pièce.  De  nombreuses  réunions 
d'hommes  ou  d'animaux  peuvent  augmenter  le  danger  d'être 
frappé  par  la  foudre,  soit  en  agglomérant  en  un  point  donné 
une  plus  grande  quantité  de  matière  conductrice,  soit  en 
déterminant  par  leur  transpiration  une  colonne  ascendante  de 
vqieor  dont  l'effet  est  de  conduire  de  préférence  la  décharge 
vers  le  lieu  même  d'où  elle  émane;  enfin,  c'est  probablement 
aussi  à  un  courant  ascendant  d'air  humide  qu'on  peut  attribuer 
le  fait  observé  assez  généralement  que  les  granges  remplies  de 
grains  et  de  fourrages  sont  plus  fréquemment  frappées  de  la 
foudre  que  les  autres  bâtiments.  Il  arrive  aussi  quelquefois 
qu'une  seule  personne  est  foudroyée  au  milieu  d'un  groupe 
nombreux,  et,  inversement,  qu'une  seule  personne  est  épar- 
gnée, sans  qu'on  puisse  entrevoir  aucune  cause  extérieure  de 
cette  différence  qui  tient  évidemment  à  ce  que,  ainsi  que  l'ex-* 
périence  directe  le  prouve»  il  y  a  des  individus  qui  sont  natu- 
rellement plus  conducteurs  de  l'électricité  que  d'autres. 

Quoiqu'il  soit  plus  prudent  de  ne  pas  se  trouver  au  milieu 
des  nuages  d'où  les  éclairs  et  la  foudre  s'échappent  d'une  ma- 
nière incessante,  cependant  un  grand  nombre  d'exemples  de 
personnes  qui  se  sont  trouvées  dans  cette  situation,  et  qui  en 
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sont  sorties  saines  et  sauves,  montre  qu'il  n'y  a  pas  loujoon 
tlanger  de  mort  à  traverser  de  semblables  nuages;  il  est  égal&« 
ment  plus  prudent  de  se  tenir,  en  temps  d'orage,  à  une  certaine 
distance  des  fils  télégraphiques,  afin  d'échapper  au  choc  des 
étincelles»  qui  peuvent  dépendre,  comme  le  proléSMur  Henry 
l'a  démontré,  des  phénomènes  d'induction. 

Ce  n'est  pas  seulement  des  individus,  mais  des  habitations^ 
des  villes  entières,  et  même  de  grandes  étendues  de  paye 
qu'on  a  cherché  à  préserver  de  la  foudre  par  divers  prooédée. 
On  a  d'abord  constaté  que,  lorsqu'un  orage  passe  sur  une 
vaste  forêt,  il  s'affaiblit  notablement,  ce  qui  tient  à  ce  que  les 
arbres  soutirent  aux  nuages  orageux  une  partie  considérable 
de  Télectricité  dont  ils  sont  chargés;  on  en  a  au  r^te  la  preuve 
dans  la  multitude  de  fentes  ou  de  fissures  qu'on  j  trouve  quand 
on  les  scie  pour  en  faire  des  planches  ou  des  madriers,  fissures 
qui  proviennent  évidemment  des  coups  de  foudre  qu'ils  ool 
reçus.  Cependant  les  arbres  ne  sont  pas  toujours  des  préserva* 
ti£9  contre  les  dangers  de  la  foudre,  quoiqu'ils  le  soient  le  plus 
souvent;  on  cite  des  exemples  de  maisons  frappées  quoiqu*elles 
fussent  dominées  par  des  arbres  très^rapprodiés  et  beaucoup 
plus  élevés  qu'elles,  cequi  tient  très-probablement,  ainn  qo'oo 
l'a  pu  constater  dans  plusieurs  cas,  à  ce  que  le  sol  sur  lequel 
étaient  les  arbres  était  beaucoup  moins  bon  conducteur  que 
celui  sur  lequel  reposaient  les  maisons.  On  a  longtemps  cru  que 
de  grands  feux  allumés  en  plein  air,  en  soutirant  l'électricité 
aux  nuages,  ou  de  fortes  et  nombreuses  détonations  d'artil* 
lerie,  en  dissipant  les  nuées  orageuses,  étaient  des  moyens  efiB- 
caces  de  préserver  les  lieux  environnants  des  efEets  des  orages; 
il  parait  que  le  premier  de  ces  moyens  n'est  pas  tout  k  fûl 
indficace;  quant  au  second,  les  observations  recueiUiss  par 
M.  Arago,  sur  une  asses  grande  échelle,  semblent  démcmifer 
qu'il  est  sans  aucune  espèce  d'influencCé  II  en  est  de  même  da 
fait  de  sonner  ou  de  ne  pas  sonner  les  cloches  en  temps  d'orage; 
il  n'est  nullement  prouvé,  ainsi  que  cela  résulte  d'une  statis- 
tique assez  complète^  que  le  son  des  cloches  augmente  ou  dkù- 
nue  l'imminence  du  danger  des  coups  de  foudre;  il  faut  seule» 
ment  éviter  de  mettre  les  dodies  en  branle  dans  rinlécil  é» 
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aoDoeurSy  car  le  danger  qu'ils  courent  est  le  même  que  celui 
des  imprudents  qui,  en  temps  d'orage,  se  réfugient  soud  de 
grands  arbres.  La  foudre  frappe  les  objets  élevés,  et  surtout  les 
sommets  des  clochers  ;  la  corde  de  chanvre  attachée  à  la  cloche, 
ordinairement  imbibée  d'humidité,  conduit  la  décharge  jusqu'à 
la  main  du  sonneur;  de  là  tant  d'accidents  déplorables. 

Après  cet  exposé  rapide  des  moyens  par  lesquels  on  a  cher* 

Aé  en  divers  temps  à  se  mettre  à  Vhhn  des  atteintes  de  la 

foudre,  nous  arrivons  aux  paratonnerres  modernes,  tels  que 

Franklin  les  a  imaginés  et  qu'ils  ont  été  perfectionnés  depuis 

lui.  Leur  efDcacité  que  les  faits  ont  confirmée,  découle  à  la  fois 

de  l'observation  et  de  la  théorie.  L'observation  a  appris  que  la 

fondre,  en  général,  se  dirige  sur  les  parties  les  plus  élevées  des 

édifices,  qu'elle  se  porte  de  préférence  sur  les  métaux,  qu'une 

fois  qu'elle  a  pénétré  dans  une  masse  métallique,  elle  ne  pro^ 

doit  des  dég&ts  qu'au  moment  de  sa  sortie  et  autour  des  pointe 

par  lesquels  cette  sortie  s'opère,  qu'enfin  la  terre  humide  offre 

à  la  foudre  un  écoulement  facile  qui  n'est  accompagné  d'aucne 

dégât,  quand  le  métal  qui  la  contient  plonge  un  peu  profondé*- 

ment  dans  le  sol.  De  là  découle  qu'une  maison  sera  garantie 

du  fhlle  aux  fondations,  s'il  se  trouve  dans  ses  points  culmi'- 

nants  des  pièces  métalliques  qui  du  toit  se  prolongeant  sans 

solutbn  de  continuité  jusqu'à  terre,  7  aboutissent  en  s'enfon^ 

çant  dans  le  sol  toujours  plus  ou  moins  humide.  Quand  il  7  a 

sur  le  ftdie  d'un  édifice  plusieurs  masses  métalliques  complet 

lement  séparées  les  unes  des  autres,  il  est  difficile  et  même  iUK 

possible  de  savoir  laquelle  de  ces  masses  sera  foudroyée  de 

préférence,  car  le  point  de  départ  des  nuées  orageuses,  le  sens 

et  la  vitesse  de  leur  propagation,  doivent  avoir  à  cet  égard  une 

teAuence  marquée.  Ainsi  le  meilleur  moyen  de  se  tirer  &'a(- 

faire  est  d'unir  toutes  ces  masses  séparées  par  des  tringles  ou 

des  bandes  métalliques,  de  manière  que  toutes  communiqurat 

ainsi  avec  la  base  qui  aboutit  au  sol  humide. 

L'dficacilé  de  ces  moyens  empruntés  à  la  seule  observation 
eipKque  pourquoi  les  maisons  garnies  de  couvertures  métalli- 
qties  continues»  communiquant  avec  le  sol  par  l'intermédiaire  de 
coudmtes  d'eau  égaleiiiesC  en  métal,  sont  presque  généralemeot 
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épargnées  par  la  foudre,  tandis  qu'il  n'en  est  pas  de  même  des 
autres;  on  trouve  dans  ce  fait  une  explication  de  la  différence 
si  remarquable  qui  existe  entre  les  Tilles  et  les  villages^  quant 
au  nombre  des  maisons  foudroyées  y  les  maisons  des  villes 
étant  presque  toutes  dans  la  première  catégorie  et  celles  des 
villages  dans  la  seconde.  C*est  à  la  même  cause  qu*on  doit 
attribuer  le  fait  déjà  signalé  par  de  Saussure,  que  les  tours  de 
la  cathédrale  de  Saint-PierrCt  à  Genève,  quoique  très-élevées 
et  placées  sur  une  éminence  de  manière  à  dominer  tous  les 
objets  situés  dans  les  environs  à  une  grande  distance,  jouis- 
sent depuis  près  de  trois  siècles  du  privilège  de  n*être  jamais 
foudroyées,  tandis  que  le  clocher  beaucoup  plus  bas  de  Saint- 
Gervais  a  été  souvent  frappé  par  la  foudre.  En  effet,  les  tours 
de  Saint-Pierre  sont  garnies  de  conducteurs  accidentels;  celle 
du  milieu  en  particulier,  qui  existe  depuis  près  de  trois  cents 
ans,  étant  tout  en  bois,  a  dû  être  recouverte  de  fer-blanc  du 
haut  en  bas  et  sa  large  base  communiquant  avec  toutes  les 
parties  de  Tédifice,  rencontre  de  nombreuses  pièces  métalli- 
liques  qui  elles-mêmes  aboutissent  à  des  tuyaux  de  plomb  et 
de  fer-blanc,  lesquels  pénètrent  dans  le  sol  où  ils  conduisent  les 
eaux  pluviales.  La  grande  colonne  de  Londres,  nommée  le 
Monument,  élevée  en  1677  en  commémoration  du  grand  in- 
cendie de  cette  capitale,  quoique  haute  de  62  mètres,  n*a  jamais 
été  frappée  par  la  foudre  depuis  qu'elle  existe,  ce  qui  tient  évi- 
demment à  ce  que  sa  partie  supérieure  se  termine  par  un  large 
bassin  de  métal  garni  d'un  grand  nombre  de  bandes  également 
métalliques  qui,  dirigées  dans  divers  sens  et  étant  destinées 
à  figurer  des  flammes,  sont  toutes  terminées  en  pointes  très- 
aiguës;  le  bassin  communique  avec  de  grandes  barres  en  fer 
et  par  leur  intermédiaire  avec  les  mains  courantes,  également 
en  fer^  de  l'escalier  qui  descend  jusqu'au  sol;  tout  cet  ensem- 
ble forme  un  système  conducteur  parfait,  très-propre  à  donner 
un  écoulement  facile  et  naturel  aux  décharges  des  nuées  ora- 
geuses qui  arrivent  dans  le  voisinage  du  sommet  de  la  tour.  Il 
serait  facile  de  multiplier  des  exemples  semblables.  Cioncluons- 
en  donc  que  l'un  des  meilleurs  moyens  de  mettre  un  édifice  à 
l'abri  de  la  foudre,  c'est  de  garnir  avec  soin  son  toit  de  bandes 
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métalliques  (fer-blanc,  zinc,  plomb),  en  ayant  soin  qu*il  n*y 
ait  point  de  solution  de  continuité  entre  elles,  et  de  les  faire 
toutes  communiquer  métalliquement  avec  la  terre  au  moyen 
de  tiges  en  fer  ou  même  au  moyen  simplement  des  tuyaux  en 
fer-blanc,  en  zinc  ou  en  plomb,  destinés  à  conduire  les  eaux 
pluviales  dans  le  sol  ;  seulement  il  faut  prendre  la  précaution 
que  ces  tiges  ou  ces  tuyaux  pénètrent  assez  profondément  dans 
la  terre  et  aboutissent  jusqu'aux  parties  les  plus  humides  K 

La  théorie,  quant  à  l*e£&cacité  des  moyens  que  nous  Tenons 
d^indiquer,  est  complètement  d*accord  avec  Tobsenration.  Il 
est  évident  que  lorsqu'un  nuage  orageux  s'approche  d*un  objet 
plaoé  sur  le  sol,  il  Félectrise  par  influence,  chassant  dans  le  sol 
l'électricité  de  même  nature  que  celle  dont  il  est  doué,  et  lui  con- 
servant celle  de  nature  contraire.  Quand  le  nuage  est  arrivé  à 
une  certaine  distance  de  cet  objet,  les  deux  électricités  opposées 
tendent  à  se  réunir,  et  cette  réunion  s'opère  dans  l'air,  en  dehors 
de  Tobjet»  si  celui-ci  étant  conducteur  et  ayant  avec  le  sol  une 
bonne  communication  électrique,  l'électricité  a  pu  s'y  propa- 
ger librement  et  sans  obstacle;  tandis  que  si  le  corps  est  mau- 
vais conducteur  en  totalité  ou  en  partie,  il  sert  lui-môme  de  pas- 
sage à  la  réunion  des  deux  électricités  contraires,  accumulées 
Tune  dans  le  nuage,  l'autre  par  influence  dans  te  sol ,  et  il 
éprouve  en  conséquence  les  dégâts  mécaniques  et  caloriques 
qui  ont  Ueu  dans  ce  cas. 

Mais  la  théorie  va  plus  loin  ;  elle  a  suggéré  à  Franklin  l'idée 
de  placer  sur  le  faite  des  bâtiments,  pour  les  préserver  de  la 

*  U  BofAt  d*iine  portioa  moins  condoctrice  qoe  le  reste  dans  le  tayao,  pour 
annuler  ou  auéooer  l'effet  préservatif  de  cet  ensemble  de  eonductears.  J'en  al 
moi-même  fait  Vexpérience  sur  une  maison  de  ferme,  dont  le  toit  avait  une  gar- 
ttitore  de  fer-blanc  qui  conununiquait  avec  le  sol  par  un  tuyau  dont  une  por- 
fioa  étail  en  terre  ;  la  foudre  vint  frapper  nn  pommeau  en  fer-blanc  placé  sur  la 
faite  niétalUqoe  dn  toit,  mais  elle  occasionna  une  forte  explosion  en  laissant  des 
traeea  de  fnsion  sur  le  pommeau  qu'elle  avait  troué,  et  se  dispersa  dans  le  sol  en 
brisant  la  partie  du  tuyau  qui  était  en  terre  ;  il  n'y  eut  pas  d'autre  dégât  ;  mais  il 
est  éirident  que  l'explosion  tenait  à  la  résistance  que  la  décharge  avait  rencontrée 
dans  cette  partie  dn  tuyau  non  métallique;  car  ayant  dès  lors  (il  y  a  vingt-cinq 
ans)  fait  communiquer  le  Cslte  métallique  du  toit  avec  le  sol  directement  par  une 
lige  métallique,  l'accident  qui  avait  eu  lieu  ne  s'est  pas  renouvelé. 
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foudre,  des  tiges  mélalliques  pointaes  passablement  élevées, 
Elises  en  communicatioD  avec  le  sol  au  moyen  de  tiges  coodue- 
triées  de  dimensions  suffisantes  pour  n*èire  ni  échauffées,  m 
par  conséquent  fondues  par  le  passage  de  réleciricité;  c*est 
cet  ensemble  de  conducteurs  ainsi  disposés  qui  constituent  les 
paratonnerres.  L*  utilité  de  ces  dispositions  résulte  de  Tan»- 
Ijrse  de  ce  qui  se  passe  dans  l'action  préservatrice  du  paraUm- 
nerre;  en  dfet,  quand  un  nuage  orageux  passe  aunlessus  d*an 
paratonnerre,  il  agit  sur  son  électricité  naturelle,  et,  par  son 
intermédiaire,  sur  celle  de  la  terre;  il  attire  Télectricité  de 
nom  contraire  à  la  sienne  qui,  s'échappant  fadlemeoi  pv 
la  pointe,  va  neutraliser  cette  dernière,  en  même  tempe  qee 
eelïe  de  même  nom  est  repoussée  dans  le  sol;  le  nuage  se 
trouve  ainsi,  sinon  totalement,  du  moins  partialement,  dé- 
chargé, et  devient  par  conséquent  inoffenaif .  Mais  pour  qne  ee 
jeu  s*accomplisse  librement,  il  faut  d*abord  que  le  conducteur 
communique  très-bien  avec  le  sol,  sinon  il  se  diargera  M- 
même  de  Télectricité  de  même  nom  que  celle  du  nuage,  et 
pourra  dooner  lieu  à  des  explosions  aussi  dangereuses;  la 
ferme  de  pointe  donnée  àrextrémité  supérieure  de  la  tige  a  peur 
avantage  d*étendre  la  sphère  d'activité  du  paratonnerre,  paiœ 
que  l'électricité  de  nom  contraire  à  celle  du  nuage  pouvant 
s'écouler  beaucoup  plus  facilement,  elle  pourra  décharger  k 
nuage  à  une  plus  grande  distance,  et  par  c<mséquent  sur  une 
plus  grande  étendue.  Toutefois  la  première  des  deux  conditions 
est  beaucoup  plus  essentielle  que  la  seconde;  car  si  le  condoe- 
teur  est  imparfait  ou  présente  quelques  solutions  de  continuité, 
la  foudre,  au  Keu  de  le  parcourir,  risquera  de  se  porter  laté- 
ralement sur  les  corps  conducteurs  voisins,  et  le  paratonnerre 
deviendra  bien  plus  nuisible  qu'utile,  puisqu'il  aura  l'incon- 
vénient d'attirer  la  foudre  sans  avoir  l'avantage  d'en  annuler 
les  dangers.  Quand  le  conducteur  d'un  paratonnerre  ne  prt- 
sente  une  solution  de  continuité  que  de  quelques  millimètres 
seulement,  on  voit,  à  rapproche  d'un  nuage  orageux,  une  suc- 
cession d'étincelles  brilîstntes  formant  comme  un  torrent  de 
lumière,  s'échapper  entre  les  deux  portions  disjointes  du  con- 
ducteur; mais  si  l'espaoe  qui  les  sépare  devient  plus  considé- 
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rable»  les  étiocelles  cessent  d^étre  conlinues,  et  elles  sont  rem- 
placées par  une  succession  de  fortes  décharges  qui  risquent  de 
se  porter  latéralement. 

La  seconde  condition ,  celle  de  terminer  la  tige  en  pointe, 
D*est  pas  indispensable;  seulement  quand  elle  n'est  pas  rem- 
plie, c*est-àrdire  que  la  pointe  est  émoussée  ou  qu'elle  est  rem- 
placée par  une  boule ,  il  arrive  quelquefois  que  c*est  par  une 
explofiîoo  et  non  par  un  courant  continu  que  les  électricités  de 
la  lige  et  celle  du  nuage  se  réunissent,  mais  la  décharge  de  la 
foudre  n'en  suit  pas  nu)ins  le  conducteur  jusque  dans  le  sol  et 
De  fiût  aucun  ravage  dans  l'édifice.  Le  seul  inconvénient  qui  a 
lieu  dans  ee  cas,  c'est  que  l'extrémité  du  paratonnerre  éprouve 
un  commencement  de  fusion  qui  risque  de  l'altérer.  Au  reste, 
cei, inconvénient  se  présente  également  et  même  à  un  plus 
haut  degré  avec  un  paratonnerre  en  pointe  »  vu  les  petites 
dimensions  de  son  extrémité,  quand  un  nuage  orageux  poussé 
par  le  vent,  arrivant  brusquement  dans  son  voisinage,  se  dé- 
eharge  touAà  la  fois,  et  non  par  l'écoulement  graduel  de  l'é- 
leetricUé  contraire  émanée  de  l'extrémité  du  paratonnerre. 
Toutefois  lor^iue  les  nuées  marchent  lenlemeat,  les  paraton- 
nerres en  peinte  bien  construits  ont  l'avantage  d'enlever  à  celles 
qui  peaaent  dans  leur  sphère  d'activité  leur  caractère  électrique» 
ainsi  que  plusieurs  observateurs  l'ont  souvent  remarqué^ 

La  ooastruction  des  paratonnerres  a  été  assex  fréqttemment 
Tobjet  de  l'examen  des  corps  savants.  L'Académie  des  sciences 
en  particulier  a  publié  successivement  sur  ce  sujet  deux  in- 
«trueUens  :  l'une  en  1823,  rédigée  par  M.  Gay-Lussac,  l'autre 
en  1 854,  cemplànentaire  de  la  première,  rédigée  par  M.  Pouil- 
let.  Ces  instructions  entrent  dans  beaucoup  de  détails  sur  les 
dîfëienteB  pièces  donc  se  compose  un  paratonnerre  :  c'est  d'a- 
berd  la  tige  supérieure,  qui  est  une  barre  de  fer  carrée  ou  ronde, 
•iniDcie  de  sa  base  au  sommet,  et  qui,  pour  7  à  9  mètres  de 
baoleur^  a  une  base  de  5  à  6  centimètres  de  cAté.  Si  la  tige 
est,  va  sa  longnaur,  composée  de  deux  parties,  il  faut  que  ces 
deux  parties  s'emboîtent  exactement  Tune  dans  l'autre,  et  il  est 
ben  de  souder  à  l'étain  tous  les  joints,  de  peur  que  la  rouille 
en  s'y  inteednisaBt  n'y  établisse  une  solution  de  eonlinuiié.  11 
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doit  en  être  de  même  pour  les  joints  des  barres  de  fer  de  15 
à  20  millimètres  d*équarrissage  qui»  réunies  bout  à  bout,  for- 
ment le  conducteur  destiné  à  unir  la  base  de  la  tige  verticale 
avec  le  sol.  Le  point  d'attache,  entre  cette  base  et  le  conduc- 
teur, doit  être  à  une  certaine  distance  (10  à  15  centimètres)  an- 
dessus  du  toit;  il  s*opère  au  moyen  d*un  collier  métallique 
brisé  à  charnières,  qui  enveloppe  la  tige  verticale  sur  une  éten- 
due de  5  centimètres,  et  qui  porte  deux  oreilles  contre  les- 
quelles on  serre  Textrémité  du  conducteur  hermétiquement. 
On  a  soin  en  général  de  maintenir  le  conducteur,  dans  tout  son 
parcours,  à  une  certaine  distance  du  toit,  de  la  corniche  et 
du  mur  du  bâtiment,  au  moyen  de  crampons  espacés  de  dis- 
tance en  distance.  Une  fois  arrivé  au  sol,  le  conducteur  est  con- 
duit à  un  puits,  s'il  en  existe  dans  le  voisinage  où  Teau  soit 
permanente;  pour  multiplier  le  contact,  on  le  mène  au  puits 
par  des  tranchées  creusées  dans  la  terre,  qu'on  a  soin  de  rem- 
plir avec  de  la  braise  de  boulanger,  qui  est  très-conductrice  et 
qui  préserve  le  fer  de  la  rouille.  S'il  n'y  a  pas  d'eau,  on  cher- 
che un  lieu  humide  et  profond»  et  on  y  mène  le  conducteur  par 
une  très-longue  tranchée  dans  laquelle  on  l'enveloppe  bien  de 
braise,  en  ayant  soin,  pour  plus  de  sécurité,  de  former  des 
tranchées  perpendiculaires  à  la  première  et  plus  ou  moins  lon- 
gues, dans  lesquelles  on  fait  passer  des  ramifications  du  con- 
ducteur; au  reste  il  est  bon,  même  quand  il  aboutit  à  de  l'eau, 
de  l'y  faire  arriver  en  le  divisant  en  plusieurs  branches. 

L'Académie  avait  recommandé  dans  sa  première  instruction 
de  composer  la  tige  supérieure  du  paratonnerre  de  trois  pièces  : 
une  tige  en  fer  surmontée  d'une  tige  en  cuivre  terminée  ell6- 
même  par  une  pointe  en  cuivre  doré  ou  en  platine,  afin  d'évi- 
ter l'altération  qu'éprouverait  avec  le  temps  une  pointe  faite 
avec  un  métal  oxydable.  L'instruction  de  1854  revient  à  coo- 
seiller  une  pointe  en  cuivre  rouge,  vu  que  le  cuivre  étant  beau- 
coup meilleur  conducteur  de  l'électricité  que  le  platine,  il  s'é- 
chauffe moins  sous  l'action  de  cet  agent  et  par  conséquent  risque 
moinsde  s'altérer  par  la  fusion,  ce  qui  arrive  souvent  aux  pointes 
de  platine.  Il  faut  également,  en  vue  d'éviter  cet  inconvé- 
nient, quel  que  soit  du  reste  le  métal  dont  la  pointe  est  faite, 
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oe  pp  la  faire  trop  aiguë.  Une  pointe  conique  sous  un  angle 
de  30*  est  sous  ce  rapport  tout  à  fait  convenable;  il  est  vrai 
qu'on  perd  une  partie  de  Faction  par  l'influence  exercée  sur  un 
nuage  orageux,  mais  on  gagne  d'un  autre  côlé  plus  qu'on  ne 
perd  par  la  résistance  incomparablement  plus  grande  quop- 
pose  à  la  fusion  et  à  la  désagrégation  par  la  foudre  une  pointe 
qui,  au  lieu  d'être  effilée,  n'est  aiguë  que  dans  la  limite  indi- 
quée. Nous  croyons  même  que  sous  ce  rapport  une  petite 
sphère  en  cuivre  rouge  doré  serait  peut-être  préférable,  car  elle 
résisterait  encore  mieux  aux  causes  destructrices,  et  son  rayon 
d'activité  ne  serait  pas  beaucoup  moindre  que  celui  d'une 
pointe  peu  aiguë.  Elle  aurait  aussi  l'avantage  d'exercer  son 
influence  dans  toutes  les  directions,  ce  qui  serait  précieux  dans 
les  cas,  qui  ne  sont  pas  rares^  où  la  foudre  arrive  à  frapper  les 
édifices  latéralement. 

On  a  admis  assez  généralement  qu'un  paratonnerre  pouvait 
défendre  efficacement  autour  de  lui  des  atteintes  de  la  foudre, 
un  espace  circulaire  d'un  rayon  double  de  sa  hauteur;  aussi 
applique-t^on  cette  règle  dans  la  pratique  en  armant  les  bâti- 
ments d*un  nombre  de  paratonnerres  dépendant  de  leur  lon- 
gueur et  de  leur  largeur;  le  même  conducteur  peut  servir  à 
deux  paratonnerres,  et  en  général,  quand  il  y  a  plusieurs  pa- 
ratonnerres sur  un  bâtiment,  il  est  bon  de  les  rendre  soli- 
daires les  uns  des  autres  en  les  faisant  communiquer  entre 
eux  par  des  conducteurs.  Quant  à  la  règle  relative  à  la  hau- 
teur» elle  est  loin  d'être  absolue,  car  elle  varie  avec  la  forme 
de  l'extrémité  du  paratonnerre  ^  avec  la  nature  du  bâti- 
ment, etc. 

Les  vaisseaux  ayant  été  assez  souvent  foudroyés,  tant 
parce  qu'ils  sont  seuls  en  pleine  mer  que  parce  qu'ils  com- 
muniquent avec  Teau  de  mer  très-conductrice,  on  a  soin  de 
les  munir  de  paratonnerres.  En  général,  on  ajuste  à  l'extrémité 
de  la  flèche,  devant  le  perroquet,  une  tige  en  cuivre  de  quel- 
ques décimètres  de  longueur,  y  compris  sa  pointe,  et  on  la 
fait  communiquer  au  moyen  d'un  câble  en  cuivre  avec  le  dou- 
blage du  vaisseau.  Le  cuivre  est  préférable  au  fer  en  ce  qu'il 
est  beaucoup  moins  altérable  à  Vffùtp  et  en  ce  qu'étant  plus 
ui.  -^  ■       H 
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conducteur,  on  peut  lui  donner  une  section  beaucoup  pioini 
grande  ;  il  suffit  que  le  câble  ait  un  centimètre  carré  de  sec- 
tion. M.  Harris,  qui  8*est  beaucoup  occupé  des  dangers  que  la 
foudre  fait  courir  aux  vaisseaux,  a  conçu  Tidée  de  rendre  de 
forts  conducteurs  métalliques  partie  intégrante  des  mâts  et  de 
la  coque  du  bâtiment.  Il  remplit  ce  but  en  incorporant  avec  les 
mâts  et  la  cale  une  série  de  plaques  en  cuivre  disposées  de  n»- 
nière  qu  elles  se  prêtent  à  toutes  les  positions  variables  de  la 
mâture;  elles  sont  tellement  unies  entre  elles  qu'une  décharge 
électrique  frappant  le  navire  n'importe  en  quel  endroit,  ne 
puisse  pas  entrer  dans  un  circuit,  quel  qu'il  soit,  dont  les  coo* 
ducteurs  ne  feraient  pas  partie.  Le  navire  est  ainsi  préservé  de 
la  foudre,  sans  que  les  mancBuvres  en  soient  gênées  et  sans  que 
l'équipage  ait  besoin  de  s'en  mêler  d'aucune  manière  *. 

En  terminant  ce  paragraphe,  il  nous  est  impossible  de  oe 
pas  nous  demander  si  en  fait  il  est  bien  prouvé  que  les  para- 
tonnerres ont  préservé  des  ravages  de  la  foudre  les  bitimeats 
sur  lesquels  on  les  avait  établis.  M.  Arago  cite  quelques  eai 
qui  ne  laissent  aucun  doute  sur  la  réponse  affirmative  qu'on 
doit  faire  à  cette  question.  Il  existe  dans  la  Carinthie,  au  châ- 
teau du  comte  Orsini,  une  église  placée  sur  une  émineoee  qui 
était  si  souvent  frappée  de  la  foudre  qu'on  avait  fini  par  ne 
plus  y  célébrer  le  service  divin  en  été.  En  1730,  un  seul  coup 
de  foudre  détruisit  entièrement  le  clocher;  après  qu'il  fui  ré- 
tabli,  le  météore  continua  à  le  frapper  quatre  ou  cinq  £ais  par 
an,  sans  compter  les  cas  d'orages  extraordinaires,  pendaoi 
lesquels  cinq  ou  même  dix  coups  foudroyants  atteignaient  k 
clocher  dans  une  seule  journée.  En  1778,  le  bâtiment  fut  re* 
construit  et  muni  d'un  paratonnerre;  en  1783,  d'après Lichteo- 
berg,  c'est-à-dire  dans  un  espace  de  cinq  années,  le  clodisr 
n'avait  reçu  quun  coup  de  tonnerre,  et  ce  coup  était  tombé  mt 
la  pointe  métallique  sans  produire  aucun  dégit.  Deprà  sa 

*  Nous  regrettons  de  ne  pouvoir  pas  donner  plus  de  détails  sur  les  triTaox 
aoBsi  intéressants,  au  point  de  vue  théorique  qu'au  point  de  vue  pratique,  qm 
II.  Harrls  a  faits  sur  la  manière  d'établir  les  paratonnerres  sur  les  vaift 
lualt  ce  si^et  bien  spécial  noui  «ntralnerati  au  delA  des  limitai  que 
sommes  prescrites. 
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eonsfracUon,  Téglise  de  Saint-Michel  à  Charleslown  était  visitée 
et  endommagée  par  la  foudre  tous  les  deux  ou  trois  ans;  on 
y  plaça  un  paratonnerre;  dans  une  période  de  quatorze  ans, 
à  partir  de  l^établissement  du  paratonnerre,  Téglise  n^avait 
plus  été  frappée.  Le  clocher  de  Saint-Marc,  à  Venise,  élevé  de 
104  mètres  au-dessus  du  sol,  était  fréquemment  atteint  par  la 
foudre,  ce  qui  tenait  à  sa  grande  élévation,  à  sa  position  isolée 
et  à  la  multitude  de  pièces  de  fer  qui  entrent  dans  sa  construc- 
tion; il  fut  armé  d'un  paratonnerre  en  1776;  dès  lors,  il  n'a 
pas  été  endommagé  par  la  foudre.  Aux  exemples  que  nous 
choisissons,  parmi  beaucoup  d'autres,  il  faut  ajouter  ceux  qui 
montrent  que  lorsqu'au  milieu  de  plusieurs  bâtiments  sem- 
blables il  en  est  qui  soient  armés  de  paratonnerres,  ces  der- 
niers seuls  sont  ménagés  par  la  foudre  dans  les  mêmes  circon- 
stances. M.  Harris  cite  le  cas  de  six  églises  du  Devonshire 
surmontées  de  clochers  élevés,  qui  toutes  dans  le  court  espace 
de  quelques  années  ont  été  frappées  par  la  foudre  et  dont  une 
seule,  la  seule  qui  fût  armée  d'un  paratonnerre,  l'a  été  sans 
éprouver  aucun  dommage.  C'est  surtout  dans  les  vaisseaux 
qu'on  trouve  des  différences  entre  ceux  qui  sont  munis  de  pa- 
ratonnerres et  ceux  qui  ne  le  sont  pas;  ainsi,  en  1814,  la  fou- 
dre étant  tombée  dans  le  port  de  Plymouth,  un  seul  vaisseau 
fut  frappé  et  endommagé;  c'était  le  seul  qui,  dans  ce  moment, 
ne  se  trouvât  pas  avoir  de  paratonnerre. 

A  cAté  de  cela  on  cite,  il  est  vrai,  des  cas  de  bâtinienls  armés 
de  paratonnerres,  qui  ont  été  détruits  ou  endommagés  par  la 
foudre;  mais  il  n'est  pas  un  de  ces  cas  où  Ton  n'ait  reconnu 
des  défauts  de  construction  de  nature  à  expliquer  la  cause  de 
l'accident;  c'est  essentiellement  dans  l'imperfection  des  con- 
ducteurs et  de  leur  mode  de  communication  avec  le  sol  que  se 
trouvent  ces  défauts.  Ainsi  le  coup  de  foudre  qui  frappa,  le  23  fé- 
vrier 1829,  le  magasin  à  poudre  de  Bayonne,  et  l'endomma- 
gea si  gravement,  quoique  le  paratonnerre  dont  ce  bâtiment 
était  muni  eût  été  construit  d'après  toutes  les  règles  prescrites 
dans  l'instruction  de  l'Académie  des  Sciences  de  1823,  tenait  à 
ce  que  la  barre  métallique,  lui  servant  de  conducteur,  au  lieu 
de  plonger  dans  Veau  d'un  puits  ou  de  se  trouver  en  contact 
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avec  la  terre  humide  sur  un  grand  développement,  était  sou- 
tenue sur  toute  sa  course  horizontale  à  O^^fi  de  hauteur  au- 
dessus  du  sol  par  des  poteaux  en  bois,  c*est-à-dire  par  des 
conducteurs  imparfaits,  et  ne  s^enfonçait  verticalement  dans  le 
sol  que  de  2  mètres  environ.  On  avait,  il  est  vrai,  enveloppé 
Textrémilé  de  la  barre  dans  du  charbon  ;  mais  au  lieu  de  la 
braise  éteinte,  c^était  du  charbon  ordinaire  peu  conducteur.  Il 
n*est  donc  pas  étonnant  que,  ne  trouvant  pas  un  écoulement 
suffisant  par  la  voie  qu*on  lui  avait  destinée,  la  foudre  ait  suivi 
la  direction  des  cinq  poteaux  pour  aniver  au  sol,  et  qu'elle  se 
soit  élancée  dans  quelques  points  sur  des  portions  plus  hu- 
mides du  mur.  Eu  juin  1819,  la  foudre  tomba  sur  la  princi- 
pale aiguille  de  la  cathédrale  de  Milan  ;  cette  aiguille  était 
armée  d*un  paratonnerre  en  bon  état,  dont  le  conducteur  plon- 
geait dans  un  vaste  puisard  ;  cependant,  près  de  ce  conducteur 
entièrement  intact,  on  trouva  à  diverses  élévations  des  marbres 
brisés  et  dispersés,  etc.;  le  professeur  Configliachi  constata  que 
le  prétendu  puisard  était  une  citerne  dallée,  et  qui  par  consé- 
quent ne  communiquait  pas  avec  le  sol.  La  foudre  tomba  le 
4  janvier  1 827  sur  le  paratonnerre  du  phare  de  Gênes  ;  ce  para- 
tonnerre et  le  conducteur  furent  brisés  en  plusieurs  points,  mais 
on  découvrit  que  Teau  dans  laquelle  plongeait  le  conducteur 
était  contenue  dans  une  citerne  creusée  de  main  d'homme  dans 
la  roche  sur  laquelle  le  phare  repose. 

On  peut  se  demander,  quand  on  voit  les  dangers  auxquels 
on  s*expose  par  quelque  négligence  ou  quelque  imperfection 
dans  la  construction  des  paratonnerres,  s'il  ne  vaudrait  pas 
mieux  s'en  passer  que  de  risquer  d'attirer  la  foudre  sans  être 
sûr  de  pouvoir  se  préserver  de  ses  atteintes.  11  faut  remarquer 
cependant  que,  lorsque  la  foudre  tombe  sur  des  paraton- 
nerres même  imparfaits,  elle  n'occasionne  jamais  autant  de  dé- 
gâts que  lorsqu'il  n*y  a  pas  de  paratonnerres.  Toutefois  nous 
reconnaissons  que  peut-être  ce  qui  serait  préférable,  dans  tous 
les  cas,  serait  de  prendre  l'habitude  de  couvrir  les  arêtes  des 
loits  de  fouilles  de  fer  blanc,  en  ayant  soin  de  les  faire  bien 
communiquer  soit  entre  elles,  soit  avec  les  conduites  d*eau, 
et  en  prenant  la  précaution  de  plonger  ces  dernières  un  peu 
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profondément  dans  le  sol,  de  manière  à  établir  entre  elles  et  le 
terrain  humide  ou  de  Teau  placée  dans  le  voisinage  une  bonne 
communication  métallique  ;  des  câbles  en  fil  de  cuivre  sont 
très-convenables  pour  cela^  et  à  leur  défaut  on  peut  se  servir 
de  gros  fils  de  fer. 


$  B.  INi  rAle  de  l*éleetrielté  «tniMpliérlqBe  duas  les  phéno- 
HièBee  Hiéiéorolo|r*«nefl, 

Nous  avons  étudié  dans  les  paragraphes  précédents  les  effets 
immédiats  de  Télectricité  de  Tatmosphère,  qui,  sous  le  nom 
d*éclairs,  de  tonnerres  et  de  foudre,  sont,  à  l'intensité  près,  les 
mêmes  que  ceux  que  produisent  les  décharges  électriques  arti- 
ficielles. Mais  Télectricité  atmosphérique  joue  dans  les  phéno- 
mènes météorologiques  un  rôle  qui  ne  se  borne  pas  là;  elle  est 
si  intimement  unie  à  ces  phénomènes  qu*il  n*en  est  pas  un, 
pour  ainsi  dire  »  où  elle  ne  se  montre  ou  comme  cause  ou 
comme  effet,  ou  simplement  comme  concomitante.  La  précipi- 
tation de  la  rosée,  la  formation  des  brouillards,  la  chute  de  la 
pluie,  celle  de  la  neige,  sont  toujours  accompagnées  de  mani- 
festations électriques;  mais  c'est  surtout  dans  la  production  de 
la  grêle,  dans  l'apparition  des  trombes,  que  le  rôle  de  Télec- 
Iricité  se  montre  d'une  manière  bien  prononcée.  Il  est  éga- 
lement évident  dans  certains  phénomènes  lumineux  qui,  sans 
avoir  les  caractères  de  l'éclair ,  n'en  sont  pas  moins  élec- 
triques, ainsi  que  nous  allons  le  voir  par  l'examen  rapide  que 
nous  allons  en  faire. 

Les  anciens  désignaient  sous  les  noms  de  Castor  et  de  PoUux 
une  vive  lumière  dont  brillent  quelquefois,  dans  les  temps 
orageux,  les  portions  saillantes  des  corps,  et  principalement 
les  parties  métalliques.  Aujourd'hui  ces  feux  sont  plus  géné- 
ralement connus  sous  le  nom  de  feux  Saint-Elme.  Ils  peuvent 
acquérir  quelquefois  d'énormes  dimensions,  ainsi  que  cela 
résulte  surtout  des  récits  des  navigateurs.  En  1696,  par  le  tra- 
vers des  lies  Baléares,  par  un  temps  très-noir  accompagné 
d^éclairs  et  de  tonnerres  ^uvantdlîeSi  Forbin  raconte  qu'on 
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vit  sur  le  vaisseau  qu*il  montait  plus  de  trente  feux  Sainl- 
Elme  ;  il  y  en  avait,  en  particulier,  un  sur  le  haut  de  la  gi- 
rouette du  grand  mât  qui  avait  plus  de  O'^jSO  dehauleur.  Un 
matelot,  étant  monté  au  haut  du  mât,  raconta  que  le  feu  faisait 
un  bruit  particulier  qui»  d'après  la  description  qu*il  en  doooa, 
parait  être  tout  à  fait  semblable  à  celui  que  fait  rélectricité 
quand  elle  s'écoule  dans  Tair  sous  Tinfluence  d'une  forte  ten- 
sion. Le  matelot,  ayant  enlevé  la  girouette,  vit  immédiatemeDl 
le  feu  la  quitter  pour  se  porter  sur  le  bout  du  mât.  Oo  cite 
beaucoup  de  cas  où  des  militaires,  surtout  des  cavaliers  (ce  qui 
tient  à  ce  qu'ils  sont  plus  élevés),  ont  vu  des  feux  briller  à  la 
pointe  de  leurs  lances  et  de  leurs  épées.  Mais  c'est  surtout  en 
temps  d'orage  qu'on  voit  ces  feux  au  sommet  des  clochers  et 
des  lieux  élevés  en  général.  Watson  raconte  que  M.  Binon,  curé 
de  Plauzel,  en  France,  a  observé,  pendant  vingt-sept  années 
consécutives,  que,  pendant  les  grands  orages,  les  trois  poiotes 
de  la  croix  du  clocher  de  son  église  paraissaient  enveloppées 
de  flammes.  Quoiqu'il  y  ait  par  exception  des  lieux  très- 
élevés  qui  ne  présentent  jamais  ces  apparences,  il  est  probable 
que  c'est  au  défaut  d'observation  qu'on  doit  de  les  avoir  en 
général  si  peu  remarquées  sur  les  parties  saillantes  des  navires, 
à  la  pointe  des  clochers  ou  sur  les  tiges  des  girouettes  et  des 
paratonnerres  placés  sur  le  faite  des  maisons.  Au  reste,  od  ea 
a  cependant  observé  un  nombre  suffisant  pour  avoir  pu  signala 
des  différences  entre  ces  lueurs,  non-seulement  quant  à  leor 
intensité,  mais  aussi  quant  à  leurs  formes;  ainsi,  quoique  le 
plus  souvent  elles  ressemblent  à  des  aigrettes,  cependant  il 
arrive  aussi  quelquefois  que  leur  lumière  se  trouve  concentrée 
en  un  petit  globe  sans  aucune  trace  de  jets  divergents.  Mais  ce 
n'est  pas  seulement  à  l'extrémité  des  objets  placés  sur  la  terre 
qu'on  aperçoit  des  apparences  lumineuses  en  temps  d'orage; 
il  arrive  quelquefois  que  la  pluie  elle-même  possède  une  lueur 
phosphorescente.  Il  en  est  de  même  de  la  neige  et  de  la  grêle; 
mais  c'est  la  neige  qui,  de  ces  trois  formes  de  précipitaliea 
aqueuse,  parait  présenter  le  plus  fréquemment  ce  pbénoitfiM^ 
lequel  du  reste  ne  tient  point  à  la  nature  aqiieuai  dei  ] 
lions,  mais  bien  à  ce  qu'elles  sont  chargées  d*^ 
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poussière  fine  qui  tombait  sur  la  tille  de  Naples^  pendant 
Téruplion  du  V^uve  de  1796^  éruption  accompagnée  des  effels 
électriques  si  remarquables  que  nous  ayons  déjà  signalés , 
émettait  une  lueur  phosphorique  pâle  très-visible  de  nuit.  De 
même,  le  fameux  brouillard  sec  de  1783,  qui  couvrit  presque 
toute  l'Europe  et  qui  très-probablement  avait  une  origine  vol-* 
canique,  répandait  la  nuit  une  lumière  qui  permettait  devoir 
les  objets  à  une  certaine  distance,  et  qui  s'étendait  également 
sur  tout  rhorizon.  On  a  aussi  observé  plusieurs  cas  de 
brouillards  ordinaires  qui  sont  phosphorescents ,  en  Irlande 
en  particulier.  Les  nuages  eux^^mémes  peuvent  élre  quelque- 
fois lumineux  d*une  manière  continue;  c'est  surtout  dans  les 
uuits  d'hiver  et  par  les  temps  neigeux  que  cette  apparence 
lumineuse  se  montre  ;  les  nuages,  chargés  de  neige  probable- 
ment, répandent  dans  tous  les  sens  une  lueur  rougeàlre,  sans 
Umiies  définies,  mais  assez  intense  pour  que,  suivant  Beccaria, 
elle  permette  de  lire  des  livres  imprimés  en  caractères  ordi- 
naires. La  propriété  électrique  de  la  neige  est,  en  effet,  si  pro- 
noncée que  non-seulement,  comme  nous  l'avons  vu,  les  élcc- 
tromèlres  atmosphériques  se  chargent  très-fortement  dans  les 
aterees  de  neige,  mais  que  souvent  les  personnes  qui  se  trou- 
vent au  milieu  de  ces  averses  deviennent  elles-mêmes  un  foyer 
d'électricité.  Cette  électricité  se  manifeste  non-seulement  par 
une  lueur,  mais  par  un  bruissement  particulier;  ainsi  Brewster 
cite  le  cas  de  deux  voyageurs  anglais  qui,  j^urpris  dans  leur 
descente  de  l'Etna  par  une  forte  averse  de  neige  accompagnée 
de  violents  coups  de  tonnerre,  entendaient  un  bruit  sifflant 
toutes  les  fois  qu'ils  tenaient  le  bras  en  l'air  et  en  ne  laissant 
ouvert  qu*un  doigt  de  la  main  ;  mais  en  déplaçant  le  doigt  à 
travers  cette  atmosphère  neigeuse  dans  divers  sens  et  avec 
rapidité,  ils  pouvaient  à  volonté  engendrer  une  grande  variété 
de  sons  musicaux  dont  l'intensité  était  telle  qu'on  les  entendait 
parfaitement  à  la  distance  de  treize  mètres.  Il  est  très-probable 
que  le  phénomène  si  remarquable,  connu  sous  le  nom  d'au- 
rore boréale  ou  d'aurore  polaire,  provient  également  des  dé- 
charges électriques  lumineuses  qui  ont  lieu  entre  les  particules 
glacées  suspendues  dans  l'air  à  de  grandes  hauteurs  où  elles 
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forment  de  très-légers  nuages.  Mais  comme  le  phéDomèoe  de 
Taurore  boréale  est  intimement  lié  avec  la  direction  el  les 
variations  de  l'aiguille  aimantée,  ce  qui  semble  établir  entre 
ces  deux  ordres  de  faits  une  dépendance  mutuelle,  nous  ren* 
voyons  ce  que  nous  avons  à  en  dire  au  chapitre  suivant  qui 
est  consacré  à  Tétude  du  magnétisme  terrestre'.  C*est  aussi 
aux  particules  glacées  qui,  suspendues  dans  les  hautes  rôgions 
de  l'atmosphère  forment  les  cirrus,  que  doit  être  attribué  un 
rôle  important  dans  la  formation  de  \ei  grêle. 

On  désigne  sous  le  nom  de  grêle  la  chute  de  petites  masses 
d*eau  glacée  très-compactes  auxquelles  on  donne  le  nom  de  gré- 
Ions;  ces  grêlons  ont  à  peu  près  la  grosseur  d'une  noisette  ;  ils 
sont  souvent  plus  volumineux,  souvent  aussi  ils  le  sont  moins, 
et  quand  ils  sont  petits  (  de  2  à4  millimètres  de  diamètre  seule- 
ment), on  les  désigne  souslenomde^ré^tV;  ils  ont  évidemment 
la  même  origine,  et  le  grésil  ne  doit  pas  être  plus  distingué  de 
la  grêle  que  Ton  ne  distingue  la  fine  neige,  qui  dans  les  jours 
froids  de  Thiver  flotte  quelquefois  dans  l'atmosphère,  des  larges 
flocons  qui  tombent  dans  les  jours  humides.  Les  grains  de  grésil 
sont  opaques,  souvent  assez  creux,  et  d'une  blancheur  sem- 
blable à  celle  de  la  neige;  les  plus  gros  sont  quelquefois  en- 
tourés d'une  légère  couche  de  glace;  ils  tombent  en  générai  eo 
hiver  el  au  printemps  et  rarement  ils  accompagnent  les  orages. 
Les  gréions,  au  contraire,  ne  tombent  que  dans  les  orages;  leur 
chute  est  toujours  accompagnée  de  manifestations  électriques 
considérables  dans  l'atmosphère.  Ils  sont  composés  d*UD  oojao 
neigeux  entouré  toujours  d'une  couche  de  glace  plus  ou  moins 
épaisse,  transpercée  quelquefois  elle-même  çà  et  là  de  petits 
flocons  neigeux.  La  véritable  forme  des  grêlons  n'est  pas  spbè- 
rique;  c'est  plutôt  celle  d'une  poire,  et  il  est  probable  que  la 
forme  pyramidale  est  leur  forme  primitive.  On  a  souvent  dit  que 
la  couche  de  glace  qui  recouvre  le  noyau  neigeux  est  formé  de 

*  Nous  De  parlons  poiot  ici  de  la  phosphorescence  ordinaire,  qui  est  prolwble- 
mcnl  un  phénomène  électrique,  ainsi  que  nous  l*avons  remarqué  (l.  II,  p,  J7J); 
mais  la  théorie  de  la  phosphorescence  n'est  pas  encore  asses  avancée  pam  fii 
nous  puissions  classer  les  faits  qui  s'y  rapportent  dansceui  qui  dépCDdflttlMÉb» 
fiTeoient  de  Télectricité.  «i 
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couches  coDcentriqueSy  ce  qui  indiquerait  une  formation  suc- 
cessive ;  cependant  quelques  physiciens,  et  notamment  M.  Bois- 
giraudy  qui  a  décrit  avec  soin  un  violent  orage  de  grêle  dont 
il  avait  été  témoin,  n*a  pas  pu  trouver  la  moindre  trace  de  cou- 
ches concentriques  dans  les  nombreux  gréions  qu*il  a  soumis 
à  un  examen  minutieux,  ce  qui  semble  indiquer  qulls  sont 
formés  d'un  seul  jet;  d'autres  physiciens  af&rment  par  contre 
avoir  reconnu  dans  la  masse  congelée  qui  entoure  le  noyau, 
des  couches  distinctes,  tantôt  transparentes,  tantôt  alternati- 
vement transparentes  et  opaques;  mais  ils  reconnaissent  qu'il 
eiiste  des  gréions  où  cette  structure  ne  se  retrouve  pas  et  où 
elle  est  remplacée  par  une  structure  rayonnante  à  partir  du 
centre.  D*un  autre  c6té,  tous  les  gréions  examinés  ont  un  noyau 
neigeux  d'un  diamètre  variable,  et  plusieurs  d'entre  eux  pré- 
sentent ,  en  outre ,  de  petits  noyaux  semblables ,  mais  de 
3  millimètres  de  diamètre  seulement,  qui  sont  enchâssés 
dans  la  partie  extérieure  et  transparente  des  grêlons;  cette 
circonstance,  jointe  à  l'aplatissement  fréquent  du  noyau  neigeux 
central  et  à  la  réunion  intime  de  plusieurs  grêlons  en  un  seul, 
semble  indiquer  que  ces  gréions  ont  été  liquides  ou  tout  au 
moins  mous.  Nous  reviendrons  sur  cette  observation  impor- 
tante. Ajoutons  que  l'extérieur  des  grêlons  est  très-angu- 
leux; plusieurs  présentent  des  pointes  aiguës  de  deux  centi- 
mètres de  longueur  et  même  plus.  M.  Boisgiraud  a  trouvé  dans 
l'intérieur  de  quelques-uns  des  grêlons  qu'il  a  examinés  une 
matière  grise  et  pulvérulente;  ce  fait  parait  bien  établi,  quoi- 
qu'il ait  été  contesté,  mais  il  est  fort  rare. 

La  grosseur  des  grêlons  est  très-variable;  M.  Boisgiraud, 
dans  les  chutes  de  grêle  qu'il  a  observées,  en  a  trouvé  qui, 
dépouillés  de  leurs  aspérités,  avaient  les  dimensions  d'un  bel 
œuf  de  poule;  mais  c'étaient  les  plus  volumineux.  M.  Olmsted 
dit  qu'en  Amérique  il  en  tombe  tous  les  ans  qui  sont  plus  gros 
que  des  œufs  de  poule.  Ordinairement  cependant  les  plus  gros 
gréions  ne  dépassent  pas  la  grosseur  d'un  œuf  de  pigeon.  Diffé- 
rents physiciens  citent  le  cas  de  grêlons  qui  pesaient  de  102 
à  130  grammes;  on  prétend  qu'il  en  est  tombé  à  Constanti- 
nople,  en  1831,  qui  pesaient  500  grammes;  on  a  même  parlé 
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de  gréions  du  poids  de  2  kilogrammes.  Mais  il  faut  faire  aileo- 
lion  que  ce  sonl  très-probablement  des  gréions  agglutinés  qu*il 
ne  faut  pas  confondre  §vec  le  grêlon  simple. 

Il  serait  très-intéressant  de  connaître  exactement  la  tempé- 
rature des  gréions  au  moment  de  leur  chute;  M.  Pouillet,  qui 
est  le  seul  observateur  à  notre  connaissance  qui  y  ait  songé,  a 
trouvé  que  cette  température  était  comprise  entre— ^  et  —  4* 
au-dessous  de  O""  ;  on  peut  donc  afGrmer  que  leur  température 
est  très-peu  inférieure  à  celle  de  la  glace  fondante. 

La  grêle  tombe  à  toutes  les  heures  du  jour  et  il  n*est  point 
eiact  qu*il  n*en  tombe  point  la  nuit;  mais  il  résulte  des  relevés 
faits  par  M.  Kaemtz,  sur  les  grêles  tombées  en  Allemagne  et 
en  Suisse,  que  c*est  un  peu  après  midi  et  vers  le  moment  de 
la  plus  forte  chaleur  du  jour,  que  la  grêle  tombe  le  plus 
fréquemment,  particulièrement  au  printemps  et  en  été.  C*esl 
en  effet  en  été,  du  moins  dans  Tintérieur  de  TËurope,  que 
tombe  la  plus  grande  partie,  la  moitié  au  moins  du  nombre 
total  des  grêles.  En  Angleterre,  au  contraire,  le  nombre  des 
grêles  d'été  est  très-petit;  en  France,  c*est  au  printemps  que 
le  grésil,  connu  sous  le  nom  de  giboulées^  est  très-fréqueut ; 
mais  les  grêles  proprement  dites  y  sont  comme  dans  le  reste  de 
TEurope  centrale,  plus  fréquentes  en  été. 

L*influence  des  localités  sur  la  fréquence  de  la  chute  de  la 
grêle  parait  incontestable,  cependant  on  n'a  encore  à  cet  égard 
que  des  notions  vagues.  Plusieurs  physiciens,  et  entre  autres 
M.  de  Buch,  sont  disposés  à  croire  que  la  grêle  n'est  pas  aussi  cocd* 
mune  dans  les  régions  élevées  que  dans  les  basses.  Cependant 
M.  de  Saussure,  pendant  son  séjour  de  treize  jours,  sur  le  sol  du 
Géant,  à  la  hauteur  de  3,428  mètres,  fut  frappé  de  la  fréquence 
de  la  grêle  et  du  grésil,  qu'il  observa  onze  fois.  On  trouve  beau- 
coup de  gréions  sous  la  neige  qui  recouvre  la  cime  du  Mont 
Blanc.  Ces  faits  et  dautres  encore  nous  prouvent  qu*il  tombe 
souvent  sur  le  sommet  des  Alpes,  sinon  toujours  de  la  grêle 
proprement  dite,  du  moins  du  grésil  qui  se  transforme  dans  sa 
chute  quelquefois  en  grêle  et  souvent  en  pluie,  suivant  la  tem- 
pérature.  M.  de  Charpentier,  d*après  de  nombreuses  obser* 
vatioiis  faites  à  Bei,  est  tout  à  fait  disposé  à  regarder  lee  largat 
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gouttes  de  pluie  qui  tombent  pendant  les  orages  comme  des 
gréions  fondus. 

Il  parait  qu'il  en  est  de  même  dans  les  régions  tropicales,  et 
que  la  rareté  des  grêles  dans  les  plaines  tient  à  ce  que  les  grê- 
lons fondent  aussi  dans  leur  chute,  car  la  grêle  devient  plus 
commune  à  5  ou  600  mètres  de  hauteur,  suivant  les  observa- 
tieos  de  M.  de  Humboldt  et  de  quelques  autres  voyageurs.  Il 
tomba,  le  1 7  août  1 830,  une  grêle  tellement  abondante  à  Mexico, 
que  dans  les  rues  de  la  ville  les  chevaux  en  avaient  à  mi-jambe. 

iDdépendamment  de  la  hauteur  absolue  et  de  la  latitude,  il 
résulte  de  bien  des  observations  que  diverses  circonstances  lo- 
cales, telles  que  la  configuration  du  sol,  influent  sur  la  fré- 
quence des  chutes  de  grêle;  ainsi  certaines  contrées  sont  sou- 
vent ravagées  par  la  grêle,  tandis  que  d*autres  très-voisines  ne 
le  sont  que  très-rarement.  En  Suisse,  on  a  observé  que  les  val- 
léesqui  vont  de  Test  à  Touest,  telles  que  le  Valais  et  le  canton 
(le  Claris,  restent  un  très-grand  nombre  d'années  sans  être 
atteintes  par  le  fléau.  Suivant  M.  Despine,  qui  a  fait  un  relevé 
irès-exact  de  touies  les  grêles  tombées  pendant  Tannée  1840 
dans  les  États  du  roi  de  Sardaigne ,  la  direction  de  la  grêle  est 
subordonnée  dans  chaque  localité  aux  chaînes  de  montagnes 
qui  les  dominent  ;  mais  toutes  les  fois  qu'elle  a  frappé  le  même 
jour  plusieurs  provinces  souvent  très-éloignées  et  situées  sur 
les  deux  versants  des  Alpes^  et  des  Apennins,  elle  a  constam- 
ment suivi  une  ou  plusieurs  lignes  dirigées  du  sud-ouest  au 
nord-est.  En  général,  la  grêle  est  surtout  commune  à  l'ouver- 
ture des  vallées,  là  où  elles  se  confondent  avec  le  pays  appelé 
la  plaine,  par  opposition  avec  les  hautes  Alpes.  Ainsi  Borgo- 
Iranco,  au  débouché  de  la  vallée  d'AoSte,  est  dévasté  par  la  grêle 
presque  tous  les  ans,  et  de  Saussure  avait  remarqué  déjà  que 
les  contrées  situées  à  quelque  distance  des  hautes  moatagûes 
sont  afiligées  par  ce  fléau  plus  souvent  que  celles  qui  sont  pla- 
cées au  pied  même  des  Alpes  ou  à  une  grande  distance  des  mon- 
tagnes. Il  est  évident  que  le  réchauffement  inégal  des  différentes 
parties  d'une  vallée  et  les  courants  d'air  qui  en  résultent,  ont 
ainâ  que  la  direction  des  vents,  soit  locale,  soit  générale,  une 
grande  influence  sur  la  fréquence  des  chutes  de  grêle;  aussi 
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celle  fréquence  esl-elle  beaucoup  plus  grande  dans  les  pays  de 
vallées  profondes  où  des  différences  de  température  considé- 
rables peuvent  s'établir,  et  beaucoup  moindre  dans  les  pays  de 
plaine;  la  grêle  est,  à  ce  qu'il  parait,  plus  rare  en  pleine  mer 
où  des  courants  d'air  continuels  rétablissent  l'équilibre  de 
température  dès  qu'il  est  rompu. 

Quoique  le  plus  souvent  les  orages  de  grêle  soient  Irès-limi- 
tés,  il  est  des  cas  cependant  où  ils  s'étendent  très  au  loin,  mais 
même  dans  ces  cas  exceptionnels  c'est  en  longueur  et  non 
jamais  en  largeur  que  l'averse  de  grêle  a  ses  plus  grandes 
dimensions.  L'un  des  cas  les  plus  remarquables  est  celui  du 
fameux  orage  de  grêle  qui  traversa  la  France  et  la  Hollande  le 
13  juillet  1788;  il  se  propagea  simultanément  sur  deux  bandes 
à  peu  près  parallèles  dirigées  toutes  les  deux  du  sud- ouest 
au  nord-est.  La  première,  plus  étroite,  avait  pour  largeur 
moyenne  deux  lieues  et  quart;  la  seconde,  pour  largeur 
moyenne  trois  lieues  ;  elles  étaient  séparées  par  une  bande  qui 
ne  reçut  qu'une  pluie  abondante  et  dont  la  largeur  moyenne 
était  de  cinq  lieues  et  un  quart.  11  y  avait  aussi  beaucoup  de 
pluie  à  l'occident  de  la  bande  occidentale  et  à  l'orient  de  la 
bande  orientale.  Sur  une  longueur  de  plus  de  cent  lieues  pour 
chaque  bande,  il  n'y  eut  aucune  interruption  dans  l'orage,  et 
même  il  parait  qu'il  couvrit  encore  plus  de  cinquante  lieues 
au  sud-ouesl  et  de  cinquante  lieues  au  nord-est ,  ce  qui  donne 
à  chaque  bande  une  longueur  totale  de  deux  cents  lieues,  soit 
d'environ  1,000  kilomètres.  Dans  cette  immense  étendue,  tous 
les  points  ne  furent  pas  frappés  à  la  fois,  mais  on  reconnut 
que  l'orage  avait  eu  une  marche  très-rapide  depuis  les  Pyré- 
nées où  il  avait  pris  naissance,  jusque  dans  la  Baltique  où 
Ton  en  perdit  la  trace  ;  sa  vitesse  était  de  seize  lieues  et  demie 
à  l'heure  environ.  Dans  chaque  lieu  la  grêle  ne  tomba  que  sept  à 
huit  minutes;  les  grêlons  différaient  en  forme  et  en  dimension'. 
On  voit  par  cet  exemple  que  si  les  orages  de  grêle  sont 


'  Lits  ravages  que  causa  cet  orage  furent  considérables,  comme  on  le  conçoit  ; 
11  y  ml  en  France  1039  paroisses  dévastées,  et  le  dommage  qu'elles  éproavèreat 
fut  évalué  à  24,690,000  firancs. 
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plus  rares  dans  les  pays  de  plaine ,  ils  y  soDt  en  général  bien 
plus  étendus  que  dans  les  pays  de  montagne  où  les  grêles , 
plus  fréquentes  il  est  vrai,  sont  beaucoup  plus  locales.  Ainsi 
l*un  des  plus  forts  orages  de  grêle  bien  observés  est  celui  du 
23  août  1850,  dans  lequel,  d*après  des  renseignements  recueil- 
lis avec  beaucoup  de  soin  par  M.  Blanchet,  la  colonne  de  grêle, 
partie  du  sommet  du  Jura  vers  trois  heures  de  Taprès-midi, 
arriva  à  Fribourg  à  quatre  heures  et  demie,  après  avoir  par- 
couru  dix-huit  lieues  dans  une  heure  et  demie,  en  se  dirigeant 
du  sud-ouest  au  nord-est.  D'après  M.  Blanchet,  la  grêle,  dans 
le  canton  de  Yaud,  ne  se  forme  jamais  du  côté  de  Test;  elle 
vient  ordinairement  de  Touest,  et  elle  descend  en  général 
d'une  sommité  située  entre  deux  vallées. 

Ajoutons  encore  aux  phénomènes  qui  caractérisent  la  chute 
de  la  grêle,  un  bruit  particulier  qui  la  précède,  qui  n'est  ni  celui 
du  vent  ni  celui  du  tonnerre,  mais  qui  est  un  bruissement 
semblable  à  celui  qui  résulterait  ou  du  choc  des  grêlons  les 
uns  contre  les  autres  ou  de  rémission  d'une  forte  charge  d'é- 
lectricité sous  forme  d'aigrette'.  Ce  bruit,  joint  à  l'entassement 
des  nuages  et  à  la  présence  parmi  ces  nuages  accumulés  et 
d'une  couleur  foncée,  de  quelques  nuées  blanchâtres,  sont  des 
précurseurs  infaillibles  de  la  chute  de  la  grêle,  le  tout  néces- 
sairement accompagné  d'éclairs  et  de  tonnerre,  car  les  orages 
de  grêle  sont  caractérisés  par  la  rencontre  habituelle  de  tous  les 
éléments  ordinaires  des  orages,  indépendamment  de  ceux  que 
nous  venons  de  signaler  et  qui  leur  sont  propres.  Remarquons 
cependant  que  le  tonnerre,  qui  se  faisait  entendre  avant  le  bruit 
dont  nous  venons  de  parler,  s'amoindrit,  et  cesse  même  le  plus 
souvent  quand  ce  bruit  commence,  ce  qui  semblerait  bien 
prouver  que  le  bruissement  est  dû  à  l'émission  de  l'électricité. 

Après  avoir  analysé  comme  nous  venons  de  le  faire  toutes 
les  circonstances  qui  précèdent  et  qui  accompagnent  la  chute 
de  la  grêle,  et  indiqué  même  quelques-unes  des  conditions 
essentielles  pour  la  production  de  ce  phénomène  météorologi- 


*  On  a  comparé  oe  bruit  à  celui  d*an  troupeau  de  moutons  qui  galopent  sur 
00  temjn  rocailleux. 
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que,  essayons  d'en  rechercher  la  cause,  soil  celle  qui  déler- 
mine  sa  formation,  soit  celle  qui  influe  sur  la  direction  qu'elle 
suit  dans  sa  chute. 

La  première  théorie  un  peu  satisfaisante  qui  ait  été  proposée 
est  celle  de  Yolta;  l'illustre  physicien  explique  la  production 
du  froid  nécessaire  pour  la  formation  du  noyau  du  gréloD  par 
l'évaporation  de  l'eau  de  la  surface  supérieure  d'un  nuage 
très-dense,  évaporation  favorisée  par  la  sécheresse  de  l'air  des 
régions  supérieures  de  l'atmosphère,  par  l'état  électrique  du 
nuage  et  par  les  rayons  solaires  qui  frappent  la  surface  do 
nuage.  Mais,  sauf  l'influence  delà  première  cause,  qui  à  elle 
seule  est  loin  de  suffire  pour  expliquer  le  froid  produit ,  celle 
des  deux  autres  est  très-conlestable.  En  particulier  commeni 
concevoir,  ainsi  que  Bellani  l'a  fait  remarquer  le  premier,  que 
les  rayons  solaires,  en  produisant  une  évaporation  plus  rapide, 
augmentent  l'abaissement  de  la  température?  car  s*ils  favori- 
sent l'évaporation,  c'est  parce  qu'ils  réchauffent  l'eau;  il  faut, 
pour  qu'elle  produise  du  froid,  que  l'évaporation  soit  détermi- 
née par  d'autres  causes  que  par  la  chaleur.  Puis,  si  l'action  des 
rayons  solaires  est  nécessaire  pour  la  formation  du  grêlon, 
comment  expliquer  les  grêles  qui  tombent  de  nuit  ou  de  grand 
matin?  Les  noyaux  des  grêlons  une  fois  formés,  Yolta  suppose 
que  deux  nuages  chargés  d'électricité  contraire  sont  disposa  l'un 
au-dessus  de  l'autre  et  que  les  gréions  très-froids,  mais  encore 
très-petits,  tombent  sur  le  nuage  inférieur,  où  pénétrant  jus- 
qu'à une  certaine  profondeur,  ils  se  couvrent  d'une  couche  de 
glace,  puis,  s'électrisant  de  l'électricité  même  du  nuage,  sont 
repoussés  par  lui  et  attirés  en  même  temps  par  le  nuage  supé- 
rieur ;  remontant  alors  contre  leur  propre  poids,  ils  arrivent 
au  nuage  supérieur  où  ils  éprouvent  deux  effets  analogues; 
retombant  encore  de  nouveau  dans  le  nuage  inférieur,  ils  sont 
de  nouveau  repoussés  dans  le  supérieur,  faisant  ainsi  un 
grand  nombre  de  fois  la  navette  comme  dans  l'expérience  des 
boules  de  sureau,  qui  prennent  un  mouvement  rapide  ée 
va-et-vient  entre  deux  disques  de  métal  doués  d'électridtéi 
contraires.  Bientôt  les  gréions  devenant  trop  fn»  il 
nuages  perdant  leur  électricité,  la 
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suspendue  au  milieu  des  nuages  est  insuffisante,  et  on  voit  celle- 
ci  tomber  instantanément  presque  en  masse.  Mais  comment  ad- 
mettre que  deux  corps  ayant  aussi  peu  de  densité  que  deux 
nuages  puissent  servir  de  supports  à  des  boules  oscillantes 
aussi  pesantes  que  les  grêlons,  une  fois  surtout  qu'il  est  re- 
conou  que  la  danse  électrique  des  boules  de  sureau  ne  peut 
plus  avoir  lieu  quand  oa  remplace  le  disque  de  métal  inférieur 
par  une  nappe  d'eau?  Comment  se  pourrait-il  que  la  puissance 
électrique  d'un  nuage  fût  capable  de  soulever  des  masses  de 
glace  pesant  quelquefois  jusqu'à  200  et  300  grammes?  Ne 
serait-il  pas  bien  plus  naturel  de  supposer,  dans  ce  cas,  que 
les  deux  nuages  se  porteraient  l'un  vers  l'autre  ou  qu'une 
décharge  électrique  aurait  lieu  entre  eux?  D'ailleurs  le  mou- 
vement oscillatoire  hypothétique  de  Yolta  n'a  jamais  été  aperçu 
par  les  observateurs  qui  se  sont  trouvés  au  miKeu  des  nuages 
de  grêle. 

M.  Peltier  estime  que  l'influence  électrique  qui,  suivant  lui, 
favorise  considérablement  l'évaporation ,  suffit  pour  expliquer 
le  froid  nécessaire  à  la  formation  du  grêlon;  il  admet  que  lors- 
que deux  nuages  «barges  d'électricité  différente  sont  en  pré- 
sence et  qu'ils  sont  tenus  à  distance  par  leur  légèreté  spéci- 
fique, il  s'établit  un  rayonnement  ^ectrique  entre  eux, 
rayonnement  ou  transmission  d'électricité  qui,  ne  pouvant  s'o- 
pérer sans  transport  de  matière ,  entraîne  les  molécules  d'eau 
en  les  faisant  repasser  à  l'état  de  vapeur.  Cette  nouvelle  évapo- 
ration,  produite  par  la  puissante  action  électrique  des  deux 
Qutges  en  présence,  prend  à  l'eau  de  la  surface  de  chaque 
ouage  la  chaleur  qui  la  maintient  à  l'état  liquide,  de  sorte  que 
les  portions  en  regard  des  deux  nuages  sont  converties  en  flo- 
cons ndgaux  qui  se  recouvrent  par  le  jeu  de  navette  de  cou- 
ches d'eau,  dont  une  partie,  en  se  vaporisant  par  TeiFet  de  l'é- 
lectricité qui  en  sort,  fait  congeler  la  portion  qui  reste.  Comme 
00  le  voit,  la  théorie  de  M.  Peltier  se  rapproche  beaucoup  de 
celle  de  Yolta,  sauf  en  ce  qui  concerne  la  cause  du  froid,  qui, 
suivant  M.  Peltier,  féside  uniquement  dans  l'évaporation  pro- 
duite par  l'émission  de  l'électricité;  mais,  malgré  quelques 
expériences  qui  montrent  en  effet  qu'un  liquide  s'évapore  plus 
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vile  quand  il  rayonne  de  l'élcclricilé  et  que  même  sa  tempéra- 
ture s*abaisse,  il  nous  semble  impossible  d'expliquer  par  celle 
cause,  qui  est  plus  mécanique  que  physique,  rabaisseoieal 
énorme  de  température  qui  est  nécessaire  pour  la  congélaiioa 
de  Teau  qui  forme  les  grêlons. 

Essayons  maintenant  de  nous  rendre  compte,  sans  recourir 
à  des  hypothèses  du  genre  de  celles  de  Vol  ta  et  de  Peltier,  de 
la  formation  de  la  grêle.  Remarquons  d*abord  que,  dès  le 
matin  des  jours  de  grêle,  le  ciel  a  un  aspect  particulier  ;  le  blea 
n'est  pas  aussi  foncé  qu'il  l'est  pendant  un  jour  parfaitemcol 
serein,  et  on  y  remarque  des  cirrus  filamenteux  plus  on  moins 
développés,  ce  qui  indique  la  présence, dans  le  haut  de  l'atmo- 
sphère, de  petites  particules  glacées;  présence  confirmée  par 
l'apparition  fréquente  de  couronnes  et  de  parbélies.  Cette  di- 
minution de  transparence  dans  l'atmosphère  explique  la  cha- 
leur accablante  qui  d'ordinaire  précède  la  chute  de  la  grêle,  la 
chaleur  rayonnante  de  la  terre  étant  réfléchie  vers  le  sol  au  lieu 
de  gagner  les  régions  supérieures  de  l'atmosphère  qui,  par 
conséquent,  n'en  sont  que  plus  froides.  Le  sol,  sous  l'influence 
de  ces  circonstances,  s'échauffe  fortement  ainsi  que  les  couches 
d'air  qui  sont  en  contact  avec  lui;  mais  cette  température 
décroît  rapidement  avec  la  hauteur,  parce  que  les  couches  d'air 
ne  se  mélangent  pas;  et  quand  même  une  chaleur  brûlante 
règne  dans  le  bas,  à  2,500  ou  3,000  mètres  le  thermomèire 
est  au-dessous  de  0. 11  se  produit  alors  un  courant  ascendant 
très-énergique,  et  quand  même  l'air  ne  serait  pas  très-humide, 
cependant  les  couches  supérieures  de  l'atmosphère  sont  satu- 
rées rapidement;  il  se  forme  des  nuages  inférieurs  aux  cirrus, 
qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  eux,  et  qui  sont  des  cumulus. 
On  voit  à  la  fois  la  couche  supérieure  des  cirrus  devenir  plus 
dense  et  les  cumulus  s'accroître  avec  une  rapidité   extraor- 
dinaire ;  le  vent,  qui  souffle  dans  des  directions  opposées,  con- 
tribue beaucoup  à  ce  double  effet.  Les  nuages  se  dissipent 
quelquefois  sans  se  résoudre  en  pluie  ou  en  grêle;  mais  le  plus 
souvent,  au  contraire,  ils  continuent  à  s'accroître  par  Tetiet  de 
courants  d'air  froid,  qui  en  descendant  déterminent  des  pré- 
cipitations de  vapeur  aqueuse  accompagnées  d'un  grand  déga- 


ÉLEGTRIClTi   ATMOSPHÉRIQUE.  177 

gement  d*éleciricité.  Nous  voyons  ainsi  comment  se  forment 
deux  couches  de  nuages  superposées,  mais  distinctes,  condi- 
tion indispensable,  suivant  tous  les  physiciens,  à  la  formation 
de  la  grêle.  La  couche  la  plus  élevée,  formée  des  cirrw  accu- 
mulés par  les  vents,  doit  être  toujours  nécessairement  chargée 
dâectricité  positive,  tandis  que  la  couche  inférieure,  prove- 
nant essentiellement  des  vapeurs  qui  s'élèvent  de  la  surface  du 
sol,  doit  être  en  général  négative  ^  Les  particules  glacées, 
soit  les  flocons  de  neige  de  la  couche  des  eirrui  fortement  ' 
rapprochés  les  uns  des  autres  sous  Timpulsion  des  vents,  soit 
supérieurs,  soit  inférieurs,  qui  les  poussent  en  tous  sens  en 
formant  des  tourbillons,  prennent  la  forme  de  grains  de  grésil. 
Ces  grains  poussés  par  leur  poids  et  attirés  vers  les  nuages 
inférieurs,  soit  les  cumulus^  y  trouvent  une  prodigieuse  quan- 
tité d'eau  suspendue  dans  Tespace;  ils  la  condensent  à  leur 
surface  en  traversant  cette  couche  toujours  très-épaisse,  ^t  si 
la  température  des  régions  supérieures  est  encore  assez  élevée, 
ils  se  fondent  pendant  leur  chute  et  donnent  naissance  à  ces 
larges  gouttes  de  pluie  qui  précèdent  souvent  les  orages  et 
qui  tombent  par  petites  averses  comme  la  grêle;  ce  n*est  que 
de  la  grêle  fondue.  On  voit,  en  effet,  très-souvent  tomber  du 
grésil  ou  de  la  neige  sur  les  hautes  montagnes  pendant  qu'à 
leur  pied  il  tombe  de  la  pluie  qui  n'est  évidemment  que  cette 
neige  ou  ce  grésil  fondu.  Mais  si  les  grains  de  grésil  sont  très- 
froids  et  un  peu  volumineux,  si  en  même  temps  la  tempéi^- 
tore  des  nuages  qu'ils  traversent  est  assez  basse  (et  elle  l'est 
d'autant  plus  que  ces  nuages  étant  plus  épais  la  température 
est  plus  élevée  près  du  sol),  alors  l'eau  qui  se  condense  autour 
lie  leur  surface,  étant  très-froide,  se  trouve  à  une  température 
qui  peut  être  facilement  au-dessous  de  0^. Remarquons,  en  effet, 
que  l'eau  est  déjà  dans  les  nuages  à  l'état  liquide ,  qu'elle 
n'a  donc  point  de  chaleur  de  vaporisation  à  perdre  comme  si 
eUe  était  à  l'état  de  vapeur.  Cette  eau,  quoique  au-dessous 

'  Ce  pflncipe,  établi  par  les  observationB  de  M.  Peltier,  est  une  conséquence, 
mm  aevs-H  %mmfm  êêê^  le  paragraphe  suivant ,  du  mode  de  production  de 
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de  0"*,  ne  se  gèle  pas  toujours  immédiatement;  car  on  sait  que 
Veau  peut  se  refroidir  jusqu^à  10  et  même  20°  au-dessous  deO* 
sans  devenir  solide  ;  mais  il  suffit  de  la  moindre  action  méca- 
nique pour  déterminer  sa  congélation;  ainsi  d*autres  grains 
de  grésil  qui  y  pénètrent,  rélectricilé  qui  en  rayonne,  peu- 
vent facilement,  en  produisant  un  ébranlement  dans  Tenve- 
loppe  d*eau  qui  entoure  le  grain  de  grésil,  la  solidifier  brusque- 
ment. C*est  probablement  ce  qui  se  passe  dans  les  gréions 
'  qu'on  trouve  formés  tout  d'une  pièce  et  contenant  des  parti- 
cules neigeuses  outre  le  noyau  central  ;  dans  le  cas  où  il  existe 
des  parties  concentriques,  il  est  probable  que  Veau  s*est  con- 
gelée à  mesure  qu'elle  se  condensait.  L'électricité  négative 
du  nuage  inférieur,  en  provoquant  le  rayonnement  de  la 
positive  de  l'eau  très-froide  condensée  autour  du  nojrau,  e^ 
une  des  causes  les  plus  actives  de  sa  congélation,  laquelle  est 
accompagnée  d'un  bruissement  particulier  qu'on  remarque 
dant  les  orages  de  grêle,  et  qui  provient  de  l'émission  de 
l'électricité.  Nous  avons  une  preuve  de  la  faculté  qu'a  Teaa  de 
rester  à  l'état  liquide,  même  à  une  température  très-inférieure 
à  0*",  quand  elle  est  suspendue  dans  l'atmosphère,  dans  le  fait 
observé  par  M.  Boisgiraud  de  larges  gouttes  de  pluie  qui,  eo 
tombant  sur  un  sol  dont  la  température  était  notablement  au- 
dessus  de  0^,  se  changeaient  immédiatement  en  glace  par 
l'effet  de  leur  contact  avec  un  corps  solide.  Les  mêmes  gouttes 
de  pluie  auraient  dû  former  de  la  grêle  si,  par  une  circonstance 
exceptionnelle,  elles  ne  s'étaient  pas  trouvées  en  dehors  des 
conditions  ordinaires  qui  déterminent  cette  formation  \ 

M.  Lecoq,  qui  s'est  trouvé  assister  sur  le  Puy-de-D6aie  à  la 
formation  d'un  orage  de  grêle,  en  a  décrit  minutieusement  les 
détails  qui  se  trouvent  parfaitement  en  accord  avec  la  théorie 
que  nous  venons  de  donner.  Ainsi  il  a  constaté  la  présence  de 
deux  couches  de  nuages  superposées  et  celle  de  deux  Tents 
opposés  poussant  les  nuages  les  uns  vers  les  autres;  il  a  bien 


>  Il  eit  probable  que  dans  ce  cas,  l'eau  condensée  autour  du  grain  central  de 
grétil  appartenait  à  un  nuage  négatif,  et  que  se  trouvant  dans  une  atmosphère 
négative,  elle  n'avait  pas  rayonné  son  électricité. 
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remarqué  que  les  gréions  ne  vont  point  d*un  nuage  à  Taulre; 
ils  sont  animés,  au  contraire,  d'une  vitesse  horizontale  très- 
grande,  étant  poussés  par  un  vent  très-froid  ;  ils  ne  se  choquent 
nullement  pendant  leur  transport  horizontal,  de  sorte  qu*on 
ne  peut  attribuer  à  leur  choc  le  bruit  qui  précède  leur  chute  ; 
ils  possèdent  également  un  mouvement  de  rotation  très-ra- 
pide; enfin  on  les  voit  sa  repousser  fortement  et  offrir  ce 
tourbillonnement  qu*on  aperçoit  de  la  surface  de  la  terre  et 
qui  chasse  dans  tous  les  sens  les  gréions  que  le  vent  finit  par 
réunir  en  leur  imprimant  sa  propre  direction.  Toutes  ces  cir* 
constances  s'expliquent  parfaitement  en  admettant  que  l'élec*- 
tricité  que  renfermait  Teau  qui  en  se  condensant  forme  le 
grêlon  y  en  sort  en  partie  en  déterminant  sa  congélation  et 
en  lui  imprimant  un  mouvement  de  rotation ,  tandis  qu'une 
antre  partie  de  l'électricité  reste  dans  le  grêlon,  ce  qui  le 
rend  électrique.  « 

Pour  se  rendre  compte  des  causes  qui  font  que  la  chut^ie  la 
grêle  a  lieu  dans  certaines  localités  plutôt  que  dans  d'autres,  il 
faudrait  analyser  toutes  les  circonstances  variables  d'un  endroit 
à  un  autre,  qui  déterminent  soit  des  courants  d'air  ascendants 
ou  descendants,  soit  des  vents  ayant  une  direction  particu- 
hère.  Il  se  forme  même  dans  quelques  vallées,  par  l'effet  du 
réchauffement  des  faces  latérales  des  montagnes  frappées  par 
les  rayons  solaires,  des  appels  d'air  froid  qui  amènent  souvent 
avec  eux  les  nuages  chargés  d'un  grésil  qui,  en  traversant  les 
épais  nuages  qui  le  séparent  du  sol,  se  convertit  en  grêle  ou  en 
grosse  pluie  si  la  température  est  trop  peu  basse.  M.  Blanchet 
affirme  que  les  choses  se  passent  ainsi  dans  la  vallée  du  Léaaaq, 
et  il  appuie  son  assertion  sur  l'observation  qu'il  a  faite  des 
courants  d'air  et  des  vents  qui  régnent  un  peu  avant  et  pen- 
dant la  diute  de  la  grêle.  Il  est  possible  qu'indépendamment 
de  la  direction  des  vents,  la  nature  du  sol  puisse  influer  sur 
la  chute  de  la  grêle  comme  sur  la  présence  des  orages;  si  en 
effet  le  sol  se  trouve,  par  une  cause  quelconque,  chargé  d'une 
eontraire  à  celle  des  nuages,  il  attirera  ces  nuages 
i  avec  eux  la  pluie  ou  la  grêle  qu'ils  renfer- 
.éape  que  par  des  observations  suivies  et  bien 
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faites  dans  les  lieux  qui  sont  le  plus  fréquemment  frappés  par 
la  grêle,  qu'on  pourra  être  mieux  fixé  non  sur  Vorigine  même 
du  météore,  qui  nous  parait  maintenant  assez  claire,  mais  sur 
les  causes  qui  déterminent  et  circonscrivent  sa  chute. 

Le  rôle  que  Télectricité  joue  dans  Tapparition  de  la  gréle 
avait  fait  croire  qu'on  pourrait  se  mettre  à  Tabri  de  ce  fléaa, 
comme  on  se  met  à  l'abri  de  la  foudre,  en  soutirant  l'électricité 
des  nuages  orageux.  De  là  l'invention  des  paragréles;  les  essais 
qu'on  en  a  faits  dans  différents  pays,  particulièrement  dans 
ceux  de  vignoble,  n'ont  point  réussi.  11  est  vrai  que  les  moyens 
employés  étaient  très -imparfaits;  mais  le  principe  ne  noos 
parait  paâ  suffisamment  prouvé  pour  qu'avec  des  moyens  plus 
parfaits  on  eût  eu  plus  de  succès.  En  effet,  si  l'électricité  joae 
un  rôle  dans  la  production  de  la  gréle,  ce  n'est  qu'un  r61e  très- 
secondaire,  et  elle  est  bien  plus. un  effet  qui  accompagne  cette 
pr^|ction  qu'une  cause  qui  la  détermine.  D*ailleurs,  pour 
em|pher  la  formation  de  la  gréle,  s'il  était  vrai  qu'elle  est  doe 
à  l'électricité,  il  faudrait  atteindre  le  nuage  même  où  cette  for- 
mation a  lieu  pour  en  soutirer  l'électricité,  et  les  paratonnerres 
les  plus  élevés  n'y  parviendraient  pas.  Aussi  M.  Arago  avait-il 
proposé,  pour  résoudre  la  question,  de  faire  monter  dans  des 
nuages  orageux ,  et  beaucoup  plus  haut  que  Romas  fit  monter 
son  cerf- volant,  des  ballons  captifs  munis  d'une  pointe  mé- 
tallique faisant  fonction  de  conducteur.  En  soutirant  ainsi  leur 
électricité  à  ces  nuages  orageux,  M.  Arago  est  disposé  à  croire 
qu'on  les  convertirait  en  nuages  inoffensifs  et  qu'on  ferait  ainsi 
avorter  les  plus  forts  orages.  La  question  est  de  savoir  en  ellet 
quelle  influence  Télectricité  exerce  sur  la  rencontre  des  nuages 
opposés  dont  le  mélange  est  nécessaire  pour  la  production  de 
la  grêle.  Cette  rencontre  n'est-elle  que  le  résultat  de  Taction  de 
deux  vents  opposés,  comme  le  croit  M.  Olmsted,  ou  Télectn- 
citéy  a-t-elle  une  part?  Enfin  la  rencontre  des  nuages  ajui 
eu  lieu,  l'électricité  contribue-t-elle  à  la  conversion  des 
de  grésil  en  gréions?  Peut-on  croire  que  si  on  faisait 
tre  Télectricité  on  n'aurait  que  du  grésil  et  plus  de 
y  aurait  une  grande  importance  à  résoudre  è 
questions,  non -seulement  sous  le  rapport 
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dans  rintérél  de  rhumanité ,  et  en  particulier  de  Tagricul- 
ture. 

Les  trombes  sont  encore  un  de  ces  phénomènes  naturels, 
comme  la  grêle,  dans  lesquels  Télectricité  semble  jouer  un 
rAle  assez  important  et  dont  la  nature  cependant  n*est  pas  bien 
délerminée.  Les  trombes  sont  des  amas  de  vapeurs  vésicu- 
laires,  c*est-à-dire  d'eau  mêlée  d*air  comme  les  nuages,  mais 
Irès-épais  et  très-denses,  qui  sont  ordinairement  animés  d'un 
mouvement  rapide  de  rotation  et  de  translation,  ayant  la  plu- 
part du  temps  la  forme  d'un  c6ne  dont  la  base  est  dirigée  le 
plus  souvent  vers  les  nuages  et  le  sommet  vers  la  terre,  quel- 
quefois aussi  dans  le  sens  inverse.  Ces  météores  déracinent  les 
arbres,  les  dépouillent  de  leurs  feuilles,  les  foudroient,  les  en- 
lèvent et  les  transportent  à  de  grandes  distances;  ils  renver- 
sent les  maisons,  enlèvent  leurs  toitures,  détruisent  ou  brisent 
tout  ce  qui  se  trouve  sur  leur  passage;  souvent  ils  déversent 
de  la  pluie  et  de  la  grêle,  ils  sont  aussi  très-souvent  jHom- 
pagnés  de  globes  de  feu,  lancent  des  éclairs,  font  entemre  le 
broit  du  tonnerre  et  se  dissipent  assez  ordinairement  après. 
Les  trombes  s'observent  aussi  bien  sur  mer  que  sur  terre. 

M.  Kaemtz  considère  les  trombes  comme  uniquement  dues 
à  des  courants  d'air  ;  ce  i^t  des  tourbillons  de  vent  qui  seule- 
ment ont  lieu  sur  une  .plus  grande  échelle  que  ceux  qui  se  ma- 
nifestent souvent  à  l'approche  des  orages,  et  qu'on  voit  enlever 
à  plusieurs  mètres  de  hauteur  les  corps  légers,  tels  que  la 
poussière,  les  feuilles  d'arbre,  de  la  paille.  Dans  les  trombes 
proprement  dites,  le  tourbillon  existe  non-seulement  dans  les 
nuages,  mais  encore  dans  l'eau  qui  s*élève  et  va  rejoindre  le 
oaage  qui  s'abaisse  vers  elle  ;  en  effet  dans  les  trombes  qui  ont 
lieu  sur  des  lacs  ou  sur  la  mer,  on  voit  l'eau  du  lac  ou  de  la 
mer  monter  à  la  rencontre  du  nuage  et  former  avec  lui  deux 
ctaes  se  touchant  par  leur  sommet,  et  animés  d'un  mouvement 
giratoire  très-rapide.  Comme  nous  l'avons  dit,  les  trombes  ont 
lieu  sur  mer  aussi  bien  que  sur  terre;  au  milieu  de  la  mer 
éqaatoriale,  on  ne  les  trouve  que  là  où  les  vents  alizés  ne  souf- 
flent pas  d'une  manière  régulière  ;  elles  se  montrent  surtout 
dans  la  région  des  calmes  ;  ell^      "         "^  le  plus  souvent  au 
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mometit  du  changement  des  moussons,  et  dans  les  latitudes 
plus  élevées  elles  coïncident  avec  les  orages. 

Il  résulte  des  observations  de  M.  KaemtE,  el  de  celles  de  plu- 
sieurs autres  météorologistes,  que  les  trombes  ont  lieir  presque 
toujo'.irs  quand  deux  vents  opposés  passent  l'un  à  côté  de 
l'autre,  ou  bien  qiiind  un  vent  très-vif  règne  dans  le  haut  de 
l'atmosphère  tandis  que  le  bas  est  calme.  A  mesure  que  le 
tourbillon  qui  se  fortne  par  la  rencontre  des  courants  d'air 
augmente,  il  descend,  et  s'il  atteint  la  surface  de  l'eau,  celle-ci 
s'agite  et  s'élève,  en  même  temps  le  nuage  s^abaisse  et  tous 
deux  finissent  par  se  réunir.  Mais  en  général  la  trombe  est  for- 
mée" en  grande  partie  de  vapeurs  condensées ,  et  ce  qui  le 
prouve,  c'est  que  lorsqu'elle  a  lieu  sur  la  mer,  l'eau  qui  s'en 
échappe  n'est  jamais  salée.  Lorsque  l'air  est  très-sec,  les  tour- 
billons Ue  déterminent  pas  toujoui*s  la  condensation  des  va* 
peujl^t  la  violence  du  vent  n'en  est  que  plus  remarquable. 

A^P  dans  celte  théorie,  le  vent  et  les  courants  d'air  seraient 
la  canse  réelle  de  la  formation  des  trombes,  et  les  accidents 
électriques  qui  les  accompagnent  fréquemment  seraient  la  con- 
séquence naturelle  de  la  présence  de  l'électricité  accumulée 
dans  les  vapeurs  condensées. 

Suivant  d'autres  physiciens,  Télertricité  serait  au  contraire 
la  cause  immédiate  des  trombes.  Peltier,  dans  un  long  et  inté- 
ressant travail,  a  cherché  à  établir  une  théorie  électrique  des 
trombes,  scit  en  reproduisant  sur  une  petite  échelle  au  moyen 
de  l'électricité  artiacielle  des  effets  analogues  à  ceux  des 
trombes,  soit  en  dldCUtant  les  phénomènes  que  présentent  les 
trombes  elles-mêmes  dont  il  décrit  137,  sur  lesquelles  il  est 
parvenu  à  avoir  des  relations  détaillées. 

Il  est  conduit  à  admettre  que  lorsque  la  tension  des  nuages 
est  très-grande,  Tattraction  puissante  qui  en  résulte  abaisse 
tes  nuages  vers  la  terre,  et  les  met  en  communitalion  àtec  die 
par  la  portion  de  nue  la  plus  avancée.  Cette  portion  prolongée 
jusqu'au  sol  sort  alore  de  conducteur,  et  offre  une  voie  à  l'é- 
coulemcnt  de  Télectricité  des  nuages  ;  c'est  cette  portion  des- 
cendante qui  constitue  la  irombe.  Tous  Ifes  corpê  placés  à  la 
$urîace  de  la  terre  sous  le  nuage  d'où  sort  la  trottbe  servent 
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de  conducteurs  cq  raison  de  leur  propre  conductibilité,  de  leur 
forme,  de  leur  élendue  et  de  leur  proximité  du  sol.  Les  corps 
chargés  de  rélertricité  contraire  sont  attirés  et  soulevés  vers  la 
trombe,  si  leur  poids  ne  s*y  oppose  pas,  puis  leur  électricité 
s'étant  neutralisée  en  partie,  la  pesanteur  remporte,  ils  retom- 
bent sur  lu  terre  où  ils  reprennent  leur  premiàre  tension  élec- 
trique ;  ils  remontent  de  nouveau  vers  la  nue,  formant  ainsi  au- 
dessous  du  cône  un  amas  nuageui.  Si  les  corps  sont  attacbés  à  la 
terre,  comme  les  arbres  par  exemple,  ils  se  chargent  instantané- 
ment d*une  immense  quantité  d*électricité,  ils  sont  arrachés  et 
transportés  au  loin  par  Tattraction  du  nuage.  Ce  qui  semble  con- 
firmer cette  explication,  cVst  que  quand  on  observe  les  arbres 
ainsi  arrachés,  on  les  trouve  presque  tous  fendus  en  latte  d*une 
irès-petiie  section  sur  une  longueur  de  plusieurs  mètres  ;  et  les 
[Kirties  du  bois,  ainsi  divisées,  paraissent  entièrement  dépouil- 
lées de  sève;  effet  analogue  à  celui  que  produit,  comm^pus 
Tavoos  vu,  le  passage  de  la  foudre  dans  les  arbres.  Il  y  Ih^s, 
tous  les  arbres  qui  sont  sur  le  passage  de  la  trombe  ifiylont 
pas  également  renversés;  il  se  fait  pour  ainsi  dire  un  choix 
entre  eux;  effet  difficile  à  expliquer,  si  c*est  la  force  du  vent 
qui  est  la  cause  de  Tarrachement,  mais  qui  se  comprend  mieux 
si  c*est  un  résultat  de  Tattraction  électrique,  la  différence  dans 
la  nature,  dans  Thumidité  iulérieure  de  l*arbre  ainsi  que  dans 
Tétat  du  sol  sur  lequel  il  repose  devant  en  entraîner  une  dans 
sa  susceptibilité  à  être  électrisé.  M.  Peltier  remarque  avec 
raison  que  la  chute  des  arbres  tient  à  un  effet  dynamique,  puis- 
qu'il est  une  conséquence  de  la  vaporisation  de  la  sève  produite 
par  la  chaleur  qui  accompagne  la  décharge;  ces  effets  dyna-' 
iniques  qui  ont  lieu  dans  les  trombes,  aussi  bien  que  les  sta- 
tiques, se  manifestent  quand  les  nuages  sont  abaissés  pour 
former  un  bon  conducteur,  et  que  ce  conducteur  se  met  en 
communication,  par  exemple,  avec  les  arbres.  Mais  en  général 
la  trombe  ne*  constitue  qu'un  conducteur  imparfait  entre  les 
nuages  orageux  et  la  terre,  et  le  bruit  qui  accompagne  le  mé- 
téore serait  le  résultat  d'une  multitude  de  petites  décharges 
partielles,   dont  Tintensité  varierait  avec   la  résistance  du 
milieu  dans  lequel  elles  s'opèrent.  Quant  aux  bourrasques  de 
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Tent  qui  yienoeoi  ajouter  leur  puissance  matérielle  à  celle  de 
rélectricité  y  elles  sont  un  produit  immédiat ,  suivant  M.  Pel- 
iier,  des  attractions  et  des  répulsions  électriques.  En  effet,  lors- 
que par  une  brusque  attraction,  des  masses  d*air  sont  entraî- 
nées rapidement  de  la  circonférence  au  centre,  leur  marche  se 
résout  très-souvent  en  un  mouvement  giratoire  qui  rend  leur 
force  plus  dévastatrice.  Mais,  quelle  que  soit  leur  énergie, 
leur  action  est  limitée  dans  une  circonscription  assez  restreinte, 
ce  qui  indique  suffisamment  que  cette  puissance  perturbatrice 
est  toute  locale,  et  qu'elle  ne  reçoit  ni  ne  pousse  au  loin  les 
vents  violents  qui  raccompagnent. 

M.  Peltier  a  réussi  à  reproduire  tous  les  effets  des  trombe, 
en  supposant  que  le  nuage  soit  représenté  par  un  globe  con- 
stamment électrisé  et  couvert  de  pointes,  et  mettant  dans  sa 
sphère  d*activité  des  vapeurs,  des  poussières  et  de  Teau  ;  avec 
Teai^  dépression  du  liquide  a  lieu;  avec  les  poussières  on  a 
des^Brants  directs  du  centre  à  la  circonférence,  se  transfbr- 
maiVn  mouvements  giratoires.  Tous  ces  effets  disparaissent 
en  remplaçant  le  globe  garni  de  pointes  par  un  globe  poli;  au 
lieu  de  la  dépression  du  liquide,  on  obtient  une  protubérance; 
Tattraction  devenant  plus  considérable,  Teau  s*élève  en  masse, 
et  il  y  a  accélération  de  la  vaporisation  ;  avec  des  corps  légers  pla- 
cés entre  un  plateau  de  cuivre  communiquant  avec  le  sol  et  une 
sphère  supérieure  électrisée,  on  produit  les  effets  des  trombes. 
Sans  contester  que  l'électricité  ne  joue  un  rôle  dans  le  phéno- 
mène des  trombes ,  nous  ne  croyons  pas  que  la  théorie  de 
M.  Peltier  soit  à  Tabri  de  toute  objection;  nous  reconnaissons 
avec  lui  que  celle  qui  ne  voit  que  dans  Taction  des  vents 
la  cause  de  ces  phénomènes,  est  insuffisante,  puisque  sur 
137  trombes  signalées  par  lui,  il  y  en  a  eu  33  qui  ont  existé 
sous  un  calme  plus  ou  moins  complet;  d  un  autre  c6té,  il  y  en 
a  eu  10  qui  ont  eu  lieu  sous  un  ciel  sans  nuages.  Puission  peut 
expliquer  par  Tattraction  électrique  d*un  nuage  des  trombes 
de  poussière  et  de  corps  légers,  il  est  bien  difficile  de  croire  que 
cette  attraction  soit  capable  de  déraciner  des  arbres,  de  sou- 
lever des  maisons;  ne  serait-il  pas  plus  naturel  d'admettre  que 
c'est  le  nuage  qui  doit  venir  vers  les  corps  aussi  solidement 
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fixés  au  sol  que  le  sont  des  arbres  et  des  maisons  ^  que  de  sup- 
poser  que  ce  sont  ces  corps  qui  Tont  vers  le  nuage?  L*eau  elle- 
même  pourrait-elle  être  soulevée  aussi  haut  à  la  rencontre  du 
nuage  qu'elle  Test  dans  quelques  cas?  Nul  doute,  comme  nous 
l'avons  déjà  dit,  qu'il  y  ait  des  phénomènes  électriques  très- 
prononcés  dans  les  trombes;  nous  sommes  même  disposés  à 
admettre  que  celte  électricité  est  plus  qu'un  effet;  mais  nous  ne 
oroyons  pas  qu'on  ait  encore  bien  réussi  à  établir  le  rôle  po- 
sitif qu'elle  y  joue.  Remarquons  encore  que  rien  n'explique 
pourquoi  cette  influence  électrique  d'un  nuage  sur  la  terre  qui 
ordinairement  se  manifeste  par  la  chute  de  la  foudre  et  les 
phénomènes  concomitants,  se  trouve  se  traduire  dans  quelques 
cas  par  une  trombe;  il  y  a  là  quelque  condition  particulière 
nécessaire  pour  que  l'action  revête  cette  forme  qui  échappe  à 
lobservateur.  Cette  condition  ne  serait-elle  point  un  état  parti- 
culier qu'aurait  le  globe,  dans  les  portions  situées  un  j^u  au- 
dessous  de  la  surface  du  sol  sur  laquelle  se  promène  lalrombe? 
Certains  phénomènes  souterrains  qui  précèdent  ou  accompa- 
gnent fréquemment  les  orages,  et  dont  nous  parlerons  dans  le 
paragraphe  suivant,  sembleraient  donner  quelque  consistance 
à  cette  opinion  ;  la  trombe  serait  ainsi  un  phénomène  à  la  fois 
terrestre  et  atmosphérique. 

C'est  encore  à  l'attraction  électrique  exercée  par  les  nuages, 
que  M.  Peltier  attribue  les  phénomènes  connus  sous  le  nom  de 
raz  de  marée  et  de  teiche.  Le  raz  de  marée  consiste  dans  une 
élévation  subite  et  quelquefois  assez  considérable  du  niveau  de 
la  mer,  tout  à  fait  indépendante  des  marées  proprement  dites, 
qu'on  ne  peut  observer  que  près  des  cêtes.  Ainsi  le  17  juillet 
1841,  on  vit  à  Cette  le  niveau  de  la  mer  s'élever  en  quelques 
minutes  à  1°',22  au-dessus  de  son  niveau  ordinaire  ;  on  en  cite 
encore  d'autres  exemples  dans  les  différentes  mers.  Suivant 
M.  Peltier,  ce  phénomène  est  dû  à  la  puissance  attractive  d'un 
nuage  électrique  qui,  agissant  sur  une  surface  d'eau,  quelque- 
fois se  borne  à  soulever  de  la  vapeur  vésiculaire  sous  forme  de 
colonnes,puis,  lorsqu'elle  est  plus  forte,  soulève  l'eau  elle-même 
aussi  sous  forme  de  colonnes  bouillonnantes,  et  même  dans 
quelques  cas  soulève  toute  la  surface  de  l'eau  dans  une  grande 
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éteoduei  dans  le  cas  plus  rare  où  cette  puissance  attractive  est 
à  peu  près  égale  sur  toute  retendue  du  nuage.  Les  seiches  sont 
un  phénomène  du  même  genre  qui  s^obserye  sur  les  lacs  et  spé* 
cialement  sur  le  lac  de  Genève.  Elles  consistent  dans  des  chan- 
gements de  niveau  qui  se  manifestent  soudainement  sans  que 
rien  puisse  les  faire  prévoir,  et  qui  ont  lieu  seulement  aux  ei* 
trémités  rétrécies  du  lac.  Ces  changements  qui  sont  quelque- 
fois considérableSi  car  on  les  a  vus  s*élever  jusqu'à  près  de  deui 
mètres,  ne  durent  qu*un  instant,  mais  ils  sont  accompagnés 
d*oscillatioos  assez  prolongées  dans  le  niveau»  On  ne  peut  les 
attribuer  ni  à  des  coups  de  vent,  ni  à  des  variations  dans  la 
pression  atmosphérique,  car  elles  ne  sont  généralement  accom- 
pagnées ni  d'un  vent  plus  fort  qu*à  Tordinaire,  ni  de  mouve- 
ments dans  le  baromètre.  C*est  donc,  comme  Bertrand  Tavait 
lo  premier  imaginé,  par  des  nuées  électriques  qui  attirent  et  sou- 
lèvent les  eauX)  qu'on  peut  les  expliquer;  ces  eaux  retonabant 
ensuite  produisent  des  ondulations  dont  l'effet  est  comme  celui 
des  marées,  d'autant  plus  sensible  que  les  bords  sont  plus  res- 
serrés. Un  fait  favorable  à  cette  eipUcation,  est  que  le  temps 
que  Teau  met  à  monter  au-dessus  de  son  niveau  est  d'autant 
moindre  qu'elle  s'élève  plus  haut,  et  qu'au  contraire  elle  met 
d'autant  plus  de  temps  à  s'abaisser  qu'elle  s'est  élevée  plus  haut. 

Ainsi,  d'après  Peltier,  les  trombes,  les  raz  de  marée  et  les 
seiches  ne  seraient  que  les  modifications  d'un  même  phéno- 
mène; c'est  à  la  même  cause  qu'on  peut  attribuer  la  dispari- 
tion entière  de  l'eau  des  mares  peu  profondes  qui,  soulevées 
avec  ce  qu'elles  renferment,  donnent  naissance  à  ces  chutes  de 
substances  solides  même  quelquefois  vivantes,  telles  que  gre^ 
nouilles  et  poissons,  qui  sont  signalées  de  temps  à  autre. 

Ainsi  que  nous  venons  de  le  voir,  le  rôle  que  l'électricité 
joue  dans  la  plupart  des  phénomènes  météorologiques  est  très- 
important,  lors  même  qu'il  n'est  pas  encore  bien  défini.  Il  est 
probable  que  ce  rôle  est  plus  général  même  que  nous  ne  pou- 
vons le  conclure  des  observations  que  nous  avons  rapportées; 
ce  qui  semblerait  le  faire  présumer ,  c'est  le  rapport  qui  existe 
entre  les  variations  du  baromètre  et  celles  de  l'état  électrique 
de  l'air  ;  or  les  variations  du  baromètre  sont  hues  avec  toutes 
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les  TâriaUoflS  météorologiques  de  Tatmosphère,  car  on  les  a  attri- 
buées soit  à  riofluence  des  Tents,  soit  aux  modifications  de  la 
température,  soit  aux  cbaugements  survenus  dans  la  quantité 
de  Tapeurs  répandues  dans  Tair.  Quelle  qu'en  soit  la  cause  y  il 
D*eD  résulte  pas  moins  d'observations  très*suivies  faites  par 
M.  Queielet  que  le  baromètre  se  tient  d'autant  plus  baut  que 
rair  est  plus  électrisé  positivement;  la  différence  qui  est  sur-« 
tout  sensible  pendant  les  mois  froids ,  diminue  en  été;  et  elle 
change  de  signe  pendant  le  mois  le  plus  chaud.  Quand  l'élec- 
tricité de  l'air  est  négative,  le  baromètre^  toutes  choses  égales, 
atteint  son  tlat  le  plus  bas  '.  Du  reste,  ce  cas  est  très-rare,  car  il 
ne  s'est  présenté  que  23  fois  sur  les  nombreuses  observations 
de  plusieurs  années  au  moyen  desquelles  M.  Quetelet  a  dressé 
le  tableau  suivant  en  s'y  prenant  comme  suit.  Il  a  formé  pour 
chaque  mois  deux  groupes  de  ses  observations  électriques, 
l'un  contenant  les  observations  qui  surpassaient  rimlication 
moyenne  du  mois  ^  l'aulre  contenant  les  observations  qui  tom- 
baient au  contraire  au-*dessous  de  cette  moyenne;  puis  il  a  pris 
ensuite  les  hauteurs  barométriques  qui  correspondaient  à  cha- 
cune de  ses  observations  électriques  et  qui  se  sont  trouvées 
partagées  naturellement  de  celte  manière  en  deux  groupes.  Il 
avait  ainsi  pour  chaque  mois ,  une  moyenne  barométrique 
correspondant  aux  jours  où  l'électricité  s^était  manifestée  avec 
le  plus  d'intensité ,  et  une  seconde  moyenne  pour  les  jours  "^ù 
Ton  avait  constaté  le  moins  d'électricité.  M.  Quetelet  n'a  pas 
fait  entrer  dans  ce  oaloul  les  23  observations  pour  lesquelles 

1  M.  PelUMi  dans  tm  gciDd  tni?Ail  mr  la  Moie  det  fariattons  barométriques, 
les  attribue  excluftiteinent  à  Tétat  électrique  des  vapeurs.  Partant  du  principe 
qœ  CM  Tapeurs  sont  composées  de  vésicules  qui,  ayant  chacune  leur  électricité 
propre,  se  repoussent  mutuellement,  il  montre  que  quund  elles  sont  positives  leur 
densité  augmente,  parce  que  le  globe  négatif  en  les  attirant  les  rapproche  les 
ttnes  des  autres,  tandis  qtie  lorsqu'elleâ  sont  négatftes  la  répulsion  eiereée  sur 
tllei  par  le  globe  laa  éloigne  tt  diminue  par  ooméqoent  lear  denaité,  o'est-à-dire 
la  qaautité  qui  s'en  trouve  dans  le  mémo  ^volume  d'air.  Dans  la  premier  oas  la 
pressioo  doit  augmenter,  dans  le  second  diminuer  conformément  à  l'observaUon. 
M.  Peltier  cherche  i  rendre  compte  par  sa  théorie  des  diflférences  que  présentent 
avec  les  lautudes,  les  climats  et  les  salsoni,  les  variations  soit  régulières,  soit 
HVIgiinéitai  dn  M(eiMlfa« 
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rélectricité  étail  négative;  ces  observations  ont  été  considérées 
à  part  ;  la  moyenne  de  ces  23  observations  a  donné  pour  la 
hauteur  barométrique  751°'°'yl9,  valeur  qui  diffère  considé- 
rablement de  TSS'^'yO?  qui  est  la  moyenne  déduite  des  dix- 
sept  dernières  années.  Voici  maintenant  le  tableau  dressé  dia- 
prés les  observations  pour  lesquelles  Télectricité  était  positive, 
et  dont  M.  Quetelet  a  déduit  les  conséquences  que  nous  veooos 
de  rappeler. 
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Yolta  et  de  Saussure  avaient  cru  pouvoir  attribuer  l'élec- 
tricité atmosphérique  à  Tévaporation  qui  a  lieu  sur  la  surface 
de  la  terre.  De  Saussure  en  particulier  avait  montré  par  00 
grand  nombre  d*expériences  que  toutes  les  fois  qu*on  projette 
de  Teau  pure  ou  plus  ou  moins  salée,  acide  ou  alcaline,  sur  un 
creuset  de  métal  chauffé  au  rouge ,  Tévaporation  qui  a  lieu  est 
accompagnée  d*un  fort  dégagement  d'électricité.  Mais  nous 
avons  fait  voir  que  ce  dégagement  n'est  pas  dû  à  l'évaporatioDi 


ÉLICTRIGITÉ  ATMOSPHÉRIQUE.  189 

mais  bien  à  une  action  chimique.  M.  Pouillet  a  montré  que  si 
le  creuset  est  de  platine  et  le  liquide  projeté  de  Teau  distillée» 
il  n*y  a  pas  d^électricité  produite  ^  il  n*en  est  plus  de  même» 
suivant  lui,  si  Teau  est  salée;  dans  ce  cas,  il  y  a  une  désagré- 
gation  diimiquei  même  avec  le  creuset  de  platine,  et  il  y  a 
dégagement  d'électricité.  Or  »  comme  Timmense  proportion  de 
Tcau  qui  s*évapore  à  la  surface  de  la  terre,  est  l'eau  des  mers 
qui  est  salée,  M.  Pouillet  est  disposé  à  voir  dans  cette  évapora- 
tion  de  l'eau  de  mer  la  source  de  l'électricité  atmosphérique, 
n  y  ajoute  comme  seconde  source  la  végétation  qui  a  lieu  sur 
la  partie  solide  de  la  surface  du  globe,  laquelle,  suivant  lui, 
fournit  à  l'air  de  l'électricité  positive,  tandis qu'eUe  donne  au 
sol  de  la  négative.  Mais  nous  avons  vu  que  le  dégagement  de 
l'électricité  dans  l'acte  de  la  végétation  est  plus  ou  moins  con- 
testable et  en  tout  cas  bien  faible  et  bien  insuffisant  pour 
rendre  compte  de  la  charge  électrique  considérable  de  l'at- 
mosphère. Quant  à  l'évaporation  de  l'eau  de  mer  il  paraîtrait , 
d'après  quelques  expériences  de  M.  Riess,  que  c'est  au  frotte- 
ment des  gouttelettes  d'eau  entraînées  avec  la  vapeur,  contre 
les  parois  du  vase  de  platine  où  s'opère  l'évaporation ,  plutôt 
qu'àl'évaporation  elle-même  que  serait  dû  le  dégagement  d'élec- 
tricité, qui  ainsi  ne  résulterait  pas  de  la  ségrégation  chimique. 

Il  semble  donc  nécessaire  de  recourir  à  des  causes  plus  gé- 
nérales pour  trouver  l'origine  de  l'électricité  atmosphérique. 
On  avait  eu  l'idée  de  la  chercher  dans  l'action  calorifique  du 
soleil  sur  l'atmosphère  et  dans  la  distribution  de  la  tempéra- 
ture qui  en  est  la  conséquence  ;  mais  jusqu'ici  l'expérience  n'a 
jamais  pu  démontrer  dans  les  gaz  et  les  vapeurs  la  moindre 
trace  de  thermo-électricité.  Ce  résultat  négatif  est  une  consé- 
quence nécessaire  de  la  théorie  des  phénomènes  thermo-élec- 
triques telle  qu'elle  ressort  des  travaux  de  Magnus;  d'ailleurs 
les  liquides  eux-mêmes  n'étant  pas  susceptibles  de  devenir 
électriques  par  la  chaleur,  les  vapeurs  et  les  gaz  doivent  l'être 
encore  moins. 

(Test  encore  dans  l'action  des  rayons  solaires  que  M.  Schoen- 
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bein  veut  trouTer  la  cause  de  rélectricilé  atmosphérique; 
mais  c*6Sl  dans  leur  action  chimique  et  uon  dans  leur  action 
calorifique.  Après  avoir  prouvé  que  sous  Tinfluence  de  la  lu- 
mière, Toiygène  est  susceptible  d'exercer  une  action  chimique, 
comme  s*il  était  ozone,  M.  Schoenbein  estime  que  roiygèoe 
de  l'air,  sous  Tinfluenoe  des  rayons  solaires,  devient  capable 
d'agir  électr6»chimiquement  sur  les  molécules  d*eau.  Il  eo  ré- 
sulte une  polarisation  électrique  des  filets  de  particules  d*eaa 
qui  composent  les  nuages,  et  par  conséquent  une  tension  élec- 
trique. Mais  cette  théorie  aurait  besoin  pour  être  justifiée  de 
8*appuyer  sur  des  expériences  directes  et  positives,  et  d'ailleon 
elle  ne  rendrait  compte  que  des  manifestations  électriques  des 
nuages  orageux  et  non  de  celles  de  Tair  atmosphérique  à  Tét^ 
normal. 

M.  Becquerel  le  père,  à  la  suite  de  recherches  sur  le  dégage- 
ment de  Télectricité  qui  a  lieu  au  contact  du  sol  et  d'une  nmppe 
ou  d'un  cours  d'eau,  dégagement  qu'il  est  parvenu  à  rendre 
très-sensible  ' ,  s'est  demandé  si  l'on  ne  pourrait  pçs  trouver 
dans  cette  production  d'électricité  l'origine  de  celle  qui  charge 
l'atmosphère.  Quand  l'eau  s'évapore  soit  d'un  cours  d'eau , 
soit  de  la  terre ,  elle  doit  nécessairement  emporter  a^ec  elle 
un  excès  d'électricité  de  nature  semblable  à  celle  que  possède  la 
surface  d*où  elle  s'évapore,  lequel  se  répand  dans  l'atmo- 
sphère. Cette  électricité  peut  provenir  non^seolement  de  la 
réaction  de  l'eau  de  la  rivière  sur  celle  qui  surmonte  le  sol, 
mais  encore  de  la  décomposition  des  matitoes  organiques; 
dans  ce  dernier  cas  la  vapeur  est  toujours  positive ,  qu'elk 


I  Les  appareils  employés  aux  recherches  de  M.  Becquerel  se  composent  :  fâê 
diaphragmes  en  porcelaine  poreuse  oa  de  petits  sacs  en  toile  à  Toile,  cooteotBl 
cbacan  une  lame  d'or  ou  de  platine  dépolarisée,  entourée  da  diarbon,  d«  i 
cairài,  afin  de  rendre  les  effets  électriques  constants  pendant  quelques 
pour  les  mesurer;  2^  des  boussoles  des  sinus,  d'une  assex  grande  aenaibiUli, 
appropriées  à  ce  genre  d'expérience;  3* d'éiectromètres  atmosphériques  destinés 
à  recueillir  l'électricité  des  vapeurs  se  formant  au-dessus  de  l'eau  ou  du  lol; 
4*  de  dlf  ers  accessoires,  tels  que  bobines  de  résistance,  fils  conducteurs  reeoa- 
terts  de  gutta-percha,  etc.  Gomme  on  le  conçoit  facilementi  ce  sont  les  Tites  po- 
reux qu'on  place  dans  l'eau  et  dans  le  sol. 
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provienne  de  la  rivière  ou  du  sol  où  8*opère  la  décomposition; 
dans  le  premier  les  deux  vapeurs  sont  de  signe  con traire;  les 
effets  sont  alors  complexes. 

Il  y  a  dans  la  théorie  de  M.  Becquerel  un  point  qui  nous  pa- 
nitt  parfaitement  plausible  y  c*est  que  la  vapeur  d^eau  est  le 
véhicule  qui  porte  dans  l'atmosphère  rélectrieité  dont  est 
chargé  le  liquide  d*où  elle  émane.  Mais  la  cause  à  laquelle 
il  attribue  la  productioa  même  de  Télectricité  ne  nous  paratt 
ni  assez  générale  ^  ni  assez  constante  soit  dans  Tintensité  y  soit 
dans  la  nature  de  ses  manifestations ,  pour  pouvoir  être  con- 
sidérée comme  la  véritable  et  unique  source  de  l'électricité 
atmosphérique. 

Nous  estimons  donc  qu'il  faut  chercher  cette  source  dans 
quelque  action  naturelle  d'un  ordre  supérieure  celles  que  nous 
avons  indiquées.  Nous  ne  pouvons  trouver  une  action  de  ce 
genre  que  dans  l'influence  du  soleil  sur  la  terre  ou  dans  la 
terre  elle-même.  Nous  avons  exclu  l'action  chimique  du  soleil; 
quant  à  son  action  directe ,  elle  pourrait  peut-être  donner 
naissance  à  des  courants  fermés  constituant  le  magnétisme  ^ 
mais  nous  ne  voyons  pas  comment  elle  pourrait  développer  sur 
notre  globe  de  l'électricité  statique ,  et  en  particulier  charger 
en  même  temps  la  terre  elle-même  d'électricité  négative  et  son 
atmosphère  d'électricité  positive.  C'est  donc  dans  quelque  grand 
phénomène  naturel  s'opérant  à  la  surface  ou  près  de  la  surface 
du  globe  terrestre,  qu'il  nous  semble  que  doit  se  trouver  l'o- 
rigine de  l'électricité  atmosphérique ,  et  ce  phénomène  nous 
paratt  être  l'action  chimique  continue  qui  a  lieu  sur  la  surface 
intérieure  de  l'écorce  solide  du  globe  là  où  est  la  limite  entre  la 
portion  déjà  solidifiée  et  celle  qui  est  encore  à  l'état  de  liqui- 
dité incandescente.  Cette  action  chimique  provient  évidemment 
non-seulement  d'actions  locales  *,  mais  aussi  des  infiltrations  de 
l'eau  de  la  mer,  et  il  doit  en  résulter ,  d'après  les  lois  connues 


*  L*éleetricité  oigeodrée  par  ces  actions  localei  ne  «erait-elle  point  liée  avec 
les  tremblements  de  terre?  c*e&t  ce  que  sembleraient  faire  présumer  les  bruits 
souterrains  assez  semblables  aux  roulements  du  tonnerre ,  qui  précèdent  ordl« 
Balrcment  et  toorent  accompagnent  les  forts  tremblements  de  terre. 
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du  dégagemeDt  de  l'électricité  dans  ies  actions  chimiques,  que 
cette  eau  se  charge  d'éleclricilé  positive,  tandis  que  la  pani^ 
solide  de  la  terre  se  charge  d'électricité  négative.  Les  vapeurs 
qui  s* élèvent  de  la  mer  eoiporteraieDt  donc  constammeut 
avec  elles  dans  Tatmosphère  de  l'électricité  positive,  tandis  que 
le  globe  garderait,  là  où  il  n*y  a  pas  de  mer,  rélectricité  néga- 
tive. Mais  c'est  surtout  dans  les  régions  tropicales  ou  Tévapo- 
ration  est  beaucoup  plus  active^  que  l'atmosphère  recevrait  de 
la  mer  ces  vapeurs  positives,  lesquelles,  après  s*être  élevée* 
plus  ou  moins  verticalemenL^  seraient  chassées  dans  les  deut 
hémisphères  par  le  courant  tropical  des  hautes  régioos  de 
l'atmosphère.  Cheminant  d* abord  horizon talement,  ce  courant 
d*air  chargé  des  vapeurs  positives  se  rapprocherait  toujours 
plus  de  la  surface  du  sol  à  mesure  qu'il  se  refroidirait  davan- 
tage en  s'éloignant  des  régions  éqaatoriales  ;  et  aux  pôles 
mêmes  de  la  terre  ou  dans  leur  voisinage  il  viendrait  presque 
en  contact  avec  le  sol  négatif,  produisant  ainsi ,  comme  nous 
le  verrons  dans  le  chapitre  suivant,  le  phénomène  des  aurores 
polaires.  On  conçoit  également  dans  cette  théorie  que  latmo- 
sphère  doive  renfermer  beaucoup  plus  de  vapeurs  positives  dans 
l'hémisphère  où  se  trouve  le  soleil  que  dans  Thémisphère  où  il 
n'est  plus,  puisque  Tévaporation  y  est  beaucoup  plus  forte; 
que  dès  lors  c'est  entre  Téquinoîe  du  printemps  et  celui  dt: 
l'automne  que  doivent  avoir  lieu  le  plus  grand  nombre  dV 
rages  dans  rhémisphëre  boréal,  tandis  que  ce  doit  être  V inverse 
dans  l'austral;  quant  aui  régions  équatoriales ,  il  doit  yen 
avoir  toute  Tannée  également.  Par  contre  les  vapeurs  doi- 
vent être  beaucoup  plus  surbaissées  dans  Vhémisphère  boréal 
que  dans  Taustral,  entre  Téquinoxe  d'automne  et  celui  du 
printemps,  et  réciproquement  pour  rhémisphëre  austral  ;  don- 
nant naissance  ainsi  non  plus  à  des  orages,  du  moins  très^rare- 
ment,  mais  essentiellement  à  des  brouillards  toujours  positifs 
qui  recouvrent  en  grande  partie  alors  la  surface  de  la  terre-  A 
côté  de  c«s  vapeurs  positives  qui  s'élèvent  constamment  de  b 
mer  et  qui  donnent  à  l'atmosphère  son  électricité  positive^  il 
part  de  la  terre  solide  elle-même  ou  plutôt  de  Teau  qu'elle 
renferme  çà  et  là  et  qui  est  en  contact  avec  elle^  des  va^n^ 
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oégalives  qui  surtout  en  été  où  ré^aporation  est  plus  active  ^ 
neutraliseul  en  partie  en  s'élevant  dans  l'atmosphère  son  élec- 
tricité positive,  du  moins  dans  la  région  la  plus  rapprochée  de 
la  terre.  Ce  sont  de  ces  vapeurs  négatives  qui  s'élèvent  du  sol 
que  proviennent  les  nuages  négatifs  inférieurs  dont  la  présence 
c(Hitribue  essentiellement  aux  orages  d*été  et  en  particulier  à 
la  production  de  la  grêle,  lorsque  très-épais  et  très-denses,  ils 
attirent  les  nuages  positifs  des  hautes  régions  de  l'atmosphère 
remplis  des  particules  glacées  qui  deviennent  les  noyaux  des 
gréions  ou  ceux  des  grosses  gouttes  de  pluie,  si  la  température 
n'est  pas  assez  basse.  Il  est  vrai  que ,  pour  que  ces  phéno- 
mènes se  manifestent  dans  toute  leur  intensité ,  il  faut  que  les 
vents  locaux  qui  sont  dus  surtout  à  Taction  calorifique  des 
rayons  solaires  sur  un  sol  découpé  de  mille  manières,  accumu- 
lent les  nuages  inférieurs  dans  une  même  portion  de  Tatmo- 
sphère,  ce  qui  détermine  également  par  Tattraction  qu'ils 
exercent  sur  les  nuages  supérieurs  positif,  l'accumulation  de 
ces  derniers  dans  les  mêmes  régions. 

L'absence  de  ces  nuages  négatifs  qui  s'élèvent  du  sol,  dans 
les  régions  de  l'atmosphère  situées  au-dessus  de  la  pleine  mer, 
à  de  grandes  distances  des  côtes,  explique  la  rareté  des  orages 
dans  ces  parages,  que  nous  avons  constatée  dans  le  §  3. 

Ajoutons  encore  que  la  différence  de  nature  dans  l'électricité 
des  vapeurs  qui  s'élèvent  de  la  mer  et  de  celles  moins  abondantes 
qui  s'échappent  du  sol,  rend  compte  d'une  manière  très-satisfai- 
sante non-seulement,  comme  nous  l'avons  vu,  des  orages,  mais 
des  divers  états  électriques  de  l'atmosphère  dans  ses  différentes 
régions  et  des  variations  que  cet  état  éprouve.  Ainsi  on  trouve 
rarement  de  l'électricité  négative  dans  l'air  pendant  les  mois 
froids  où  l'évaporation  provenant  du  sol  est  nulle  ou  très- 
faible.  Ainsi  encore  on  comprend  pourquoi  l'humidité  de  l'air, 
dans  la  portion  de  l'atmosphère  la  plus  rapprochée  de  la  terre, 
augmente  Tintensité  de  son  état  électrique  en  hiver  et  la  diminue 
en  été;  c  est  qu'en  hiver  cette  humidité  provient  essentiellement 
âflt  Tapeurs  dont  l'air  lui-même  est  chargé  et  qui  sont  positives, 
iHribj^a  été  elle  provient  des  vapeurs  qui  s'élèvent  du  sol 
itB^  neutralisent  une  certaine  proportion  de 

13 
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rélectricité  Daturellement  positive  de  ratmosphère.  Les  épo- 
ques des  maxima  et  des  minima  diurnes  mensuels  d*électricili 
sont  également  une  conséquence  de  la  quantité  plus  ou  moins 
grande  de  vapeurs  dont  Vair  est  imprégné,  et  de  la  proportion 
de  ces  vapeurs  fournie  par  Tair  et  par  le  sol,  c*est-à-dire  par 
refroidissement  et  par  évap^ation. 

Il  nous  reste  maintenant  à  donner  des  preuves  à  Tappui  d« 
notre  hypothèse  sur  Torigine  même  de  rélectricité.  Nous  les 
trouvons  d'abord  dans  le  fait  que  Teau  de  mer  est  positive,  tan- 
dis que  la  surface  du  sol  est  négative;  ce  point  établi  par  de 
m)mbreuses  observations  et  en  particulier  par  celles  de  M.  Pel- 
tier  en  ce  qui  concerne  la  terre,  celles  toutes  récentes  de  M.  Bec- 
querel en  ce  qui  concerne  la  mer ,  explique  pourquoi  Vair  est 
déjà  positif  dans  celle  de  ses  couches  qui  est  en  contact  avec  la 
surface  de  la  mer ,  tandis  que  ce  n*est  qu'à  une  certaine  dis- 
tance du  sol  qu'il  commence  à  le  devenir  dans  les  plaines  éloi- 
gnées des  mers.  Il  rend  compte  également  de  l'attraction  exer- 
cée par  les  montagnes  nécessairement  négatives  sur  les  nuages 
traînants,  ainsi  que.du  phénomène  désigné  sous  le  nom  de  fu- 
mage des  montagnes.  Mais  rien  ne  montre  mieux  la  différenoe 
qui  existe  entre  l'état  électrique  du  globe  terrestre  et  celui  que 
possède  son  atmosphère,  grâce  aux  vapeurs  positives  qu'elle  ren- 
ferme, que  les  phénomènes  souterrains  remarquables  qui  ont 
lieu  quelquefois  à  l'approche  des  orages.  Nous  empruntons  à 
M.  Arago,  qui  en  cite  un  grand  nombre,  la  description  de  quel- 
ques-uns de  ces  phénomènes.  Dans  les  collines  du  Yicentin,  il 
existe  une  fontaine  qui,  même  après  une  longue  sécheresse, 
même  aux  époques  où  elle  est  complètement  à  sec,  déborde  subi- 
tement quand  un  orage  se  prépare,  et  remplit  un  canal  large 
d'une  eau  très-trouble,  qui  se  répand  dans  les  vallées  voisines. 
On  avait  foré  à  quelque  distance  de  Perpignan  un  puits  artésien 
qui  fournissait  à  l'origine  une  grande  quantité  d'eau  jaillissante; 
cette  eau  diminua  rapidement ,  ce  que  tous  les  habitants  attri- 
buêreût  à  l'accumulation  de  matières  vers  la  partie  inférieurs 
du  irou;  il  arriva  un  jour  où  le  ciel  était  couvert  de  nuages 
for  le  ment  orageux,  qu'on  entendit  sous  terre  un  bouillonnement 
sourd ,  suivi  bientôt  d'une  explosion  à  la  suite  de  laquelle  la 
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fontaine  artésienne  fournit  la  même  quantité  d*eau  qu*aupara- 
Tant.  En  octobre  1755  ^  une  inondation  subite  produisit  d*im- 
menses  ravages  dans  la  plupart  des  vallées  du  Piémont;  le 
désastre  fut  précédé  d'horribles  tonnerres,  suivant  Beccaria,  à  qui 
on  doit  cette  relation;  et  d'après  Tassenliment  unanime ,  il  eut 
pour  cause  principale  Timmense  «olume  d'eau  souterraine  qui 
toute  coup,  pendant  Torage,  sortit  du  sein  des  montagnes  par 
de  nouvelles  ouvertures.  On  a  remarqué  que  presque  toutes  les 
sources  thermales  éprouvent,  à  l'approche  des  orages,  une  agi- 
tation particulière  qui  se  manifeste  par  un  bouillonnement  ex- 
traordinaire ou  par  d'autres  symptômes ,  ce  qui  montre  l'état 
électrique  des  lieux  profonds  d'où  elles  proviennent  et  aux^ 
quels  elles  l'ont  probablement  emprunté. 

Il  existe  donc  dans  l'écorce  solide  de  notre  globe,  toujours 
essentiellement  négative,  des  portions  qui  de  temps  à  autre  le 
sont  plus  les  unes  que  les  autres;  et  il  en  résulte  des  phéno- 
mènes locaux  tels  que  ceux  que  nous  venons  d'indiquer ,  tels 
encore  que  les  trombes,  et  autres  dans  lesquels  se  manifeste 
évidemment  l'influence  locale  du  sol.  Ces  différences  dans  l'état 
négatif  des  différentes  parties  de  la  terre,  soit  à  sa  surface,  soit  à 
une  certaine  profondeur,  sont  une  conséquence  toute  natu- 
relle des  différences  de  conductibilité  et  des  variations  dans 
Faction  chimique  intérieure ,  soit  quant  aux  points  mêmes  où 
elle  a  lieu,  soit  quant  à  son  intensité  ^.  £n  ce  qui  concerne  cette 
action  chimique  elle-même ,  nous  avons  une  preuve  de  l'é- 
norme quantité  d'électricité  qu'elle  produit  dans  celle  dont 
sont  chargées  les  vapeurs  et  les  cendres  qui  sortent  des  vol- 
cans. Nous  avons  déjà  cité  l'orage  électrique  si  violent  qui  ac- 
compagna l'éruption  du  Vésuve  de  1794;  tout  dernièrement 
une  nouvelle  éruption  volcanique  qui  a  eu  lieu  dans  la  mer 

1  C'était  Tannée  da  tremblement  de  terre  de  Lisbonne. 

<  On  conçoit  en  effet  que  la  présence  d*eaux  souterraines  puisse  déterminer 

one  plus  grande  et  une  plus  prompte  accumulation  d'électricité  dans  les  parties 

do  sol  qui  en  sont  voisines;  on  conçoit  de  même  que  des  ûlons  métalliques  où 

i  ncbfli  conductrices  qui  pénètrent  à  de  grandes  profondeurs  puissent  amener 

liuyKts  Us  correspondent  une  plus  grande  charge  électrique  ^ 

^   ^*  ^1  nombreux  exemple?. 
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des  Célèbes  a  également  donné  naissance  à  des  effets  électri- 
ques,  éclairs ,  tonnerres,  etc.,  tels  que  ceux  qu'engendre  un 
orage  ordinaire.  M.  Palmieri  a  observé  que  les  vapeurs  qui  s'é- 
lèvent du  cratère  du  Vésuve  sont  toujours  chargées  d'une  forte 
électricité  positive;  et  le  fameux  brouillard  sec  de  1783,  qui 
couvrit  assez  longtemps  une  bonne  partie  de  l'Europe  et  dont 
l'électricité  positive  donna  naissance  à  de  fréquents  orages,  avait 
évidemment  une  origine  volcanique,  car  son  apparition  suivit 
les  violents  tremblements  de  terre  qui  eurent  lieu  en  Galabre 
au  commencement  de  la  même  année,  et  il  fut  précédé  dans  les 
régions  septentrionales  de  l'Europe  par  un  vent  du  midi  ou  du 
sud-est.  Un  phénomène  semblable  avait  déjà  été  observé  en 
Perse  en  1721,  après  le  grand  tremblement  de  terre  qui  dé- 
truisit la  ville  de  Tauris  la  même  année. 

Quand  on  voit  qu'il  suffit  d'une  seule  éruption  volcanique 
pour  charger  l'air  d'une  quantité  aussi  considérable  d'électri- 
cité positive,  on  conçoit  facilement  comment  l'eau  de  mer  qui 
est  en  communication  avec  les  lieux  souterrains  où  s'élaborent 
ces  éruptions  '  est  constamment  électrisée  positivement.  Il  existe 
très-probablement  un  nombre  considérable  de  volcans  sous- 
marins  constamment  en  activité;  les  soulèvements  d«  certaines 
côtes,  l'apparition  de  temps  à  autre  de  quelques-uns  de  ces 
volcans  à  la  surface  de  la  mer  en  sont  autant  de  preuves.  L'eau 
de  mer  une  fois  positive,  les  vapeurs  qui  s'en  élèvent  le  sont 
aussi,  et  voilà,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  l'explication  de 
l'électricité  positive  dont  notre  atmosphère  est  chargée. 

Nous  voyons  donc  que  la  théorie  que  nous  avons  exposée 
rend  compte  d'une  manière  satisfaisante,  jusque  dans  leurs  plus 
petits  détails ,  de  tous  les  phénomènes  de  la  météorologie  élec- 
trique ;  il  n'en  est  qu'un  qui,  il  faut  le  reconnaître ,  échappe 

^  La  présence  si  abondante  des  chlorures  et  des  vapeurs  bydrocbloriqiies  dans 
les  produits  des  éruptions  volcaniques,  le  nombre  proporlionnellement  si  grand 
de  volcans  rapprochés  de  la  mer  ou  sous-marins,  sont  des  preuves  frappantes  de 
Faction  de  Teau  de  mer  sur  les  matières  incandescentes  souterraines  ;  tootdéis  m 
fait  assez  remarquable  observé  par  M.  Sainte-Glaire  Deviile,  c*est  rabsenoa^av»» 
peur  d'eau,  et  par  contre  Tabondance  de  vapeurs  de  chlorure  da  i 
émanations  volcaniques. 
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Complètement  à  notre  intelligence,  c'est  celui  des  éclairs  en 
boale.  Voici  cependant  une  explication  de  ce  singulier  météore 
que  nous  nous  hasardons  à  présenter  avec  toute  réserve.  Ne 
se  pourrait-il  point  que  par  Teffet  de  la  propagation  considé- 
rable d*électricité  qui  s'opère  dans  les  nuages  pendant  un 
orage,  l'eau  fût  décomposée  comme  elle  Test  toutes  les  fois 
qu'il  y  a  propagation  d'électricité,  et  que  de  l'hydrogène  mé- 
langé avec  une  portion  d'air  atmosphérique  renfermé  dans  une 
espèce  d'enveloppe  d'eau  par  une  cause  qui  nous  échappe,  mais 
de  même  nature  que  celle  qui  détermine  l'état  de  l'eau  dans  les 
nuages,  déterminât  la  formation  de  ces  boules  qui  sont  comme 
des  espèces  de  ballons  qui  flottent  plus  ou  moins  haut  dans 
l'air?  L'épouvantable  bruit  qui  accompagne  leur  explosion  se- 
rait dû  à  la  combinaison  de  l'hydrogène  et  de  l'oxygène  qui 
aurait  lieu  au  moment  de  la  décharge  des  deux  électricités  con- 
traires sur  la  route  desquelles  elles  se  trouveraient;  la  direction 
de  la  route  même  que  suivent  ces  boules  dépendrait,  comme  celle 
des  coups  de  foudre,  des  nombreuses  circonstances  qui  détermi- 
nent le  chemin  que  parcourent  les  deux  électricités  dans  leur 
tendance  à  se  neutraliser.  Quant  à  leur  apparence  lumineuse 
qui  n'est  pas  accompagnée  de  chaleur  sensible,  elle  proviendrait 
du  rayonnement  électrique  de  l'enveloppe  aqueuse  sortie  du 
nuage  avec  une  forte  charge  d'électricité  ;  rayonnement  qui  se 
changerait  en  explosion  au  moment  où  le  départ  de  cette  élec- 
tricité serait  plus  vivement  sollicité  par  l'action  de  l'électricité 
contraire  des  corps  ambiants. 

Sans  attacher  plus  d'importance  qu'elle  n'en  mérite  à  l'ex- 
plication que  nous  venons  d'essayer  et  qui  aurait  besoin,  pour 
prendre  de  la  consistance,  d'être  appuyée  sur  des  observations 
bien  faites  et  sur  des  expériences  directes ,  je  ne  puis  m'empé- 
cher  cependant  de  remarquer  qu'il  ne  serait  pas  impossible  que 
la  décomposition  de  l'eau  et  la  présence  de  l'hydrogène  qui  en 
résulte,  jouassent  dans  les  phénomènes  des  orages  électriques, 
un  rôle  plus  grand  qu'on  ne  le  pense  communément  '.  Qui  sait 

■ 

Dt  trouver  leur  application ,  les  considérations  de 
I  roxygène  oioné  qui  existe  en  grande  quantité 
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en  particulier  si  le  bruit  même  qui  accompagne  Teiplosion 
électrique  et  qui  constitue  Télémenl  du  tonnerre ,  ne  serait 
point  dû  à  la  recomposition  de  l'eau  décomposée  par  la  propa- 
gation de  l'électricité  dans  le  nuage?  Cette  décomposition  et 
cette  recomposition  pourraient  se  suivre  immédiatement  sans 
laisser  d'autres  traces  que  le  bruit  provenant  de  la  combinai- 
son de  l'oxygène  et  de  l'hydrogène.  Et  ce  n'est  pas  là  une 
vaine  hypothèse  ;  car  nous  avons  une  preuve  directe  que  les 
choses  peuvent  se  passer  ainsi  dans  le  bruit  effrayant  qui  ac- 
compagne le  passage  de  l'étincelle  électrique  de  l'appareil 
d'induction  de  Ruhmkorff,  à  travers  de  l'eau  distillée  qui  en 
même  temps  est  légèrement  décomposée.  Du  reste,  que  ce  bruit 
provienne  de  la  décomposition  et  de  la  recomposition  de  l'eau, 
qu'il  provienne  simplement  de  la  vibration  imprimée  directe- 
ment à  l'eau  par  le  passage  de  la  décharge,  il  n'en  fournit  pas 
moins  une  explication  parfaitement  plausible  du  bruit  du  ton- 
nerre avec  lequel  il  a  la  plus  grande  analogie,  sauf  qu'il  a  une 
intensité  absolue  naturellement  bien  moindre  et  qu'il  n'est  pas 
accompagné  du  roulement;  différences  qui  sont  une  consé- 
quence nécessaire  des  circonstances  bien  dissemblables  dans  les- 
quelles il  est  produit.  Ajoutons  en  faveur  de  l'analogie  que 
nous  venons  d'indiquer,  que  M.  Dumoncel  en  faisant  passer  l'é- 
tincelle d'induction  de  Ruhmkorff  à  travers  de  minces  couches 
d'eau  divisées  par  flaques  sur  une  surface  vernie,  a  vu  le  trait 
de  feu,  par  lequel  l'étincelle  se  manifeste  en  traversant  l'eau, 
se  terminer  par  une  boule  rouge,  semblable,  sauf  la  grandeur, 
à  celle  qui  constitue  le  tonnerre  en  boule. 

dtnt  Tair  en  temps  d'orage  ;  on  conçoit  facilement  que  cette  influence  ponmit 
contiiboer  d'une  manière  notable  à  la  décomposition  de  Teau. 
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Volta.  —  Retour  périodique  des  orages.  —  Ann.  de  ch.  et  de  phys.  T.  iv, 
f.  246. 

Gay-Lussac.  —  Formation  des  nuages  orageux.  —  Ann.  de  ch.  et  de  phys. 
T.  Tiu,  p.  168.  — Instruction  sur  les  paratonnerres.  —  Ann,  de  ch,  et  de  phys. 
T.  xxTi«  p.  268. — Formation  des  tubes  fulmlnaires.  —  ldem,T,  xxxvii.  p.  319. 

Baer.  —  Fréquence  des  orages  dans  les  régions  polaires.  —  Bibl.  univ.  T.  xxx 
(lt40),  p.  407. 

PamUUt.  ^  InstmcUon  de  l'Académie  des  Sdencea  sur  les  paratonnerres.^ 
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eXBiàl.  wUv.  T.  I?  (1836),  p.  217. 

Boisffiraud. —  Formation  de  la  grêle.  —  Ann,  de  ch.  et  de  phys.  T.  lxu, 
p.  91. 

Schoenbein.  —  Origine  de  Télectricité  des  nuages.  — T.  xv,  p.  89. 
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t  Let  obtcmtioot  de  M.  Waller,  que  nont  «tods  omis  de  citer,  confiroieot  en  plusieun  poipts 
ee  q«e  noot  «voiu  dit  tar  U  formation  de  la  grêle.  Ainsi  il  a  trouTéque  la  grêle  a  uoe  température 
de  a  à  4*.  et  qe'eUe  renferme  une  quantité  d'air  eonsidéralile  qu'elle  abandonne  en  fondant  preave 
que  c'est  bien  l'eau  des  nuages  qui  s'est  coDgeiée.  Il  a  réussi  eo  faisaut  geler  de  la  vapeur  d'eau 
•or  ooe  plaqtte  de  verre  sous  le  raicroeoope,  à  obtenir  quand  il  opérait  en  Uver  des  cristaux  régu- 
fiers  et  peu  de  globules,  tandis  qu'en  été  les  cristaux  étaicot  peu  nombreux  et  confus,  et  les  glo- 
bnlet  trèKftbondantf.  C'est  exactement  ce  que  présente  la  nature  ;  double  résultat  qui  s'explique 
par  le  peu  d'abondance  de  la  vapeur  dans  le  premier  cas  et  la  lenteur  de  la  co'idensation,  tandis 
qnt  dans  le  second  les  eirconstinoet  sont  précisément  inverses. 


CHAPITRE  III. 

MAGNÉTISME    TERRESTRE. 
$  1 .  Description  et  théorie  des  instraments. 

Nous  avons  déjà  parlé  dans  le  premier  volume  '  de  la  pro- 
priété que  possèdent  les  aimants  d'affecter  une  direction 
déterminée  sous  Tinfluence  du  globe  terrestre;  nous  avons 
même  décrit  quelques-uns  des  appareils  au  moyen  desquels 
on  parvient  à  déterminer  cette  direction,  soit  dans  un  plan  ver- 
tical, soit  dans  un  plan  horizontal,  c*est-à-dire  la  boussole 
d'inclinaison  et  celle  de  déclinaison.  Maintenant  nous  sommes 
appelés  à  revenir  sur  la  force  elle-même  qui  produit  cette 
direction,  et  qu*on  a  désignée  sous  le  nom  de  magnétisme  ter- 
resire;  elle  est  un  des  modes  de  manifestation  des  sources  natu- 
relles de  rélectricité ,  puisque  le  magnétisme  lui-même  n'est 
qu^une  forme  particulière  de  Télectricité.  Nous  verrons  en  effet 
par  l'étude  que  nous  allons  en  faire  que  c'est  bien  du  globe 
terrestre  qu'émane  la  puissance  qui  agit  sur  les  aimants  pla- 
cés à  sa  surface,  et,  après  avoir  cherché  à  analyser  cette  force 
dans  ses  différents  éléments ,  nous  essayerons  d'en  découvrir 
l'origine. 

La  force  magnétique  de  notre  globe  se  manifeste  à  sa  surface 
par  trois  classes  de  phénomènes,  savoir  :  la  déclinaison  de  l'ai- 
guille aimantée,  son  inclinaison^  et  Y  intensité  avec  laquelle  la 
force  agit  sur  l'aiguille.  Ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit ,  la 
déclinaison  est  Tangle  que  forme  avec  la  direction  du  méridien 
du  lieu,  la  direction  de  l'aiguille  aimantée  placée  sur  un  pivot 
vertical  ou  suspendue  à  l'aide  d'un  fil  sans  torsion  de  manière 


1  Tome  1,  page  154. 
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à  ce  qu*elle  se  tienne  horizontale.  L'inclinaison  est  Tangle  que 
fonne  avec  Tborizon  dans  le  méridien  magnétique  la  direction 
d'une  aiguille  aimantée  soutenue  par  son  centre  de  gravité, 
autour  duquel  elle  peut  tourner  librement  dans  un  plan  verti- 
cal. Ces  trois  éléments,  la  déclinaison ,  Tinclinaison  et  Tinten- 
sité,  varient  non-seulement  d'un  lieu  à  l'autre,  mais  dans  un 
méaie  lieu  avec  le  temps;  ils  éprouvent  même,  dans  l'intervalle 
des  viugt-quatre  heures  qui  constituent  le  jour,  des  variations 
fort  petites  il  est  vrai,  mais  cependant  appréciables  et  soumises 
à  une  régularité  remarquable  ;  ils  manifestent  aussi  quelque- 
fois des  variations  irrégulières  et  accidentelles  désignées  sous 
le  nom  de  perturbations,  et  dont  l'existence  est  liée  avec  la  pré- 
sence de  quelque  phénomène  naturel,  tel  en  particulier  que 
celui  de  l'aurore  boréale. 

On  comprend  combien  il  importe  pour  l'étude  du  magné- 
tisme terrestre,  qui  est  lui-même  une  partie  si  essentielle  de  la 
physique  terrestre,  qu'on  ait  des  appareils  susceptibles  de  don- 
ner avec  la  plus  grande  précision  possible  la  déclinaison,  l'in- 
clinaison et  l'intensité,  soit  d'une  manière  absolue  dans  un 
instant  et  dans  un  lieu  déterminés,  soit  dans  les  variations 
qu'elles  éprouvent  d'un  lieu  à  un  autre,  ou  d'un  moment  à  un 
autre  dans  un  même  lieu.  Parmi  les  nombreux  appareils  qui 
ont  été  imaginés  dans  ce  but,  nous  nous  bornerons  à  décrire: 
1*  ceux  de  Gambey,  qui  ont  été  longtemps  employés  à  TObser- 
vatoire  de  Paris  et  qui  sont  fondés  sur  les  mêmes  principes  que 
les  instruments  usuels  dont  nous  avons  déjà  parlé  dans  le  pre- 
mier volume,  mais  dans  lesquels  Thabile  artiste  français  a 
introduit  beaucoup  de  perfectionnements  de  détail  ;  2"  les  ap- 
pareils de  Gauss  désignés  sous  le  nom  de  magnétamèires ,  et 
dont  l'emploi  a  largement  contribué  aux  progrès  qu'a  faits 
depuis  quelques  années  l'étude  du  magnétisme  terrestre; 
3^  enfin  les  appareils  enregistreurs,  qui  ne  présentent  rien  de 
nouveau  quant  au  fond,  mais  qui  sont  construits  de  manière 
que  les  observations  s'enregistrent  elles-mêmes. 

La  boussole  de  déclinaison  de  Gambey  (fig.  355)  présente 
un  cercle  homwtal  gradué  qui  repose  sur  un  trépied  à  vis 
fâhurtat  4l  MhMMHliÉÉpM  lunette  de  repère,  au  moyen  de 
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laquelle  on  peut  s^assurer^  en  disant  une  mire  avant  et  après 
Tobservation ,  que  le  limbe  est  resté  fixe.  L^aie  du  cercle  est 
percé  et  reçoit  un  axe  intérieur  qui  porte  une  alidade  munie 


Fig.  355. 

de  verniers  et  une  plaque  sur  laquelle  est  fixée  toute  la  partie 
mobile  de  l'appareil;  celle-ci  se  compose  de  deux  colonnes 
verticales  réunies  par  une  traverse  à  moitié  environ  de  leur 
hauteur  et  portant  à  leur  extrémité  supérieure  un  axe  horizon- 
tal, auquel  est  fixée  une  lunette.  Un  barreau  aimanté  prismati- 
que ayant  environ  O'^BO  de  long,  muni  à  chacune  de  ses  extré- 
mités d*un  anneau  portant  deux  fils  en  croix ,  repose  sur  un 
étrier  auquel  est  attaché  un  fil  sans  torsion  enroulé  par  sa  par- 
tie supérieure  sur  un  petit  treuil  que  supporte  la  traverse  fixée 
aux  colonnes.  Une  botte  qui  met  le  barreau  aimanté  à  Tabri  des 
courants  d*air  est  percée  à  chacune  de  ses  extrémités  de  deux 
ouvertures,  l'une  permettant  de  viser  la  croisée  des  fils  avec  la 
lunette,  l'autre  destinée  à  éclairer  ces  mêmes  fils.  Enfin  il  n'est 
pas  besoin  d'ajouter  que  toutes  les  parties  de  l'appareil  sont 
en  cuivre  rouge  et  qu*il  ne  doit  pas  s'y  trouver  la  moindre  piN 
celle  de  fer.  ArU  moyen  de  cet  instrument,  on  déftermine  Taogle 
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que  &it  le  plan  vertical  passant  par  Vaxe  magnétique  du  bar- 
reau en  équilibre  et  lé  plan  méridien  du  lieu,  ou  tout  autre 
plan  vertical  dont  on  détermine  l'azimut.  En  remplaçant  d'a- 
bord le  barreau  aimanté  par  un  prisme  de  cuivre  parfaitement 
semblable,  on  s'assure,  en  visant  ces  réticules  dans  le  micros- 
cope, que  lorsque  le  fil  est  sans  torsion,  le  plan  vertical  passant 
par  l'axe  optique  du  microscope  contient  Taxe  du  barreau.  On 
replace  alors  l'aimant  dans  l'étrier  et  on  fait  tourner  toute  la 
partie  mobile  de  l'instrument  jusqu'à  ce  que  l'on  voie  coïnci- 
der avec  le  fil  qui  dans  le  microscope  détermine  son  axe  opti- 
que, le  point  de  croisement  d^s  fils  du  barreau  immobile  et 
par  conséquent  en  équilibre  ;  à  ce  moment,  le  plan  vertical 
passant  par  l'axe  optique  est  le  plan  du  méridien  magnétique, 
si  nous  admettons  toutefois  que  Taxe  magnétique  du  barreau 
est  le  même  que  son  axe  de  figure.  La  même  opération,  répétée 
après  avoir  retourné  l'aimant,  donne  rigoureusement  le  méri- 
dien magnétique;  il  ne  reste  plus  maintenant  qu'à  mesurer 
l'angle  dont  il  faut  faire  tourner  le  système  mobile  pour  que 
ce  même  axe  optique  vienne  passer  soit  par  une  étoile,  soit  par 
un  objet  dont  on  connaisse  la  position.  Or,  pour  cela  il  faut 
que  le  microscope,  tout  en  conservant  son  axe,  se  transforme 
en  une  lunette,  et  c'est  dans  ce  but  que  son  objectif  est  formé 
de  deux  parties  difTérentes  :  l'une  centrale,  beaucoup  plus  con- 
vexe, formant  à  elle  seule  l'objectif  du  microscope;  et  l'autre 
périphérique ,  plus  aplatie ,  formant  l'objectif  d'une  lunette 
astronomique.  Un  diaphragme  qui  couvre  à  volonté  l'une  ou 
l'autre  de  ces  deux  parties  rend  la  lunette  propre  à  l'usage 
qu'on  en  veut  faire.  Nous  n'avons  pas  parlé  des  précautions 
qu'il  faut  prendre  pour  rendre  l'instrument  horizontal,  ni  du 
nombre  de  fois  qu'il  convient  de  répéter  l'observation  pour  en 
rendre  le  résultat  le  plus  exact  possible;  il  faut  à  cet  égard 
appliquer  les  mêmes  règles  qui  régissent  l'usage  des  instru- 
ments d'astronomie. 

Quand  il  s'agit,  non  plus  d'observer  la  déclinaison  absolue» 
mais  les  variations  de  la  déclinaison,  il  faut  un  instrument  un 
peu  différent  dont  voici  la  description.  Deux  colonnes  fixes 
(fig.  356)  supportent  un  treuil  autour  duquel  est  enroulé  le  fil 
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qui  porte  le  barreau  aimanté  ;  ce  barreau  est  terminé  à  chacane 
de  ses  extrémités  par  une  plaque  en  ivoire  sur  laquelle  est 


Fig.  356. 

tracée  une  division  en  quarts  de  millimètre  symétriquement 
autour  de  son  axe.  Un  microscope,  mobile  au  moyen  d*une  vis 
de  rappel  le  long  d'une  échelle  sur  laquelle  egt  disposée  une 
loupe  pour  faciliter  les  lectures,  sert  à  observer  la  marche  de 
chacune  des  extrémités  du  barreau  ;  enfin,  une  boîte  qui  con- 
tient Taimaot  et  un  cadre  à  glaces  qui  recouvre  le  fil,  mettent 
l'appareil  à  l'abri  des  courants  d'air.  Pour  se  servir  de  cet  ins- 
trument, après  avoir  nivelé  le  barreau  et  amené  les  fils  inté- 
rieurs des  microscopes  en  coïncidence  avec  l'axe,  on  mesure  les 

variations  de  la  déclinaison,  soit  en 
comptant  les  divisions  de  Téchelle 
gravée  sur  la  plaque  d'ivoire,  qui 
passent  sous  le  fil  du  microscope,  soit 
en  tournant  la  vis  de  rappel  du  mi- 
croscope, de  manière  à  faire  rester  son 
réticule  en  coïncidence  avec  l'axe  du 
barreau,  et  en  lisant  ensuite  de  com- 
bien on  Ta  avancé  ou  reculé. 

La  boussole  d'inclinaison  dont 
nous  avons  déjà  donné  une  descrip- 
tion abrégée  dans  notre  premier  vo- 
lume', se  compose  (fig.  357)  d'un 

*  Tome  i,  ime  *^^*  H^^^  1*. 
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cercle  horizontal  àxsisé  en  demi-degrés  et  donnant  la  minute 
au  moyen  de  verniers,  sur  lequel  se  meut  une  alidade  fixée  à 
une  plaque  solide.  Sur  cette  plaque  s^élèvent  deux  colonnes 
qui    supportent  un  double  châssis  et  un  cercle  vertical;  le 
châssis   extérieur  est  fixe,  tandis  que  le  châssis  intérieur  est 
mobile  autour  d'une  de  ses  extrémités»  et  sert  â  ramener, 
par  le  mouvement  dont  il  est  susceptible,  le  centre  de  Tai- 
guille  en  coïncidence  avec  le  centre  du  cercle  vertical.  L*axe 
de  rai^^uille  passe  dans  deux  entailles  qui  la  soutiennent  lors- 
qu'on n'observe  pas,  et  ses  pivots  viennent  s'appuyer  sur 
des  petits  plans  en  agate  ou  en  cristal  de  roche.  Indiquons 
maintenant  les  précautions  qu'il  faut  prendre  pour  la  détermi- 
nation de  l'inclinaisoUy  point  important  que  nous  n'avions  pas 
traité,  quand  nous  avons  parlé  dans  le  tome  1*'  de  la  boussole 
d'inclinaison.  On  sait  qu*il  est  très-rare  de  trouver  une  aiguille 
dont  le  centre  de  gravité  coïncide  parfaitement  avec  le  centre 
de  suspension  »  d'où  il  résulte  que  la  direction  que  prend  l'ai- 
guille est  la  résultante  des  deux  forces  qui  agissent  sur  elle, 
l'une  le  magnétisme  terrestre  et  l'autre  la  pesanteur;  c'est 
pour  cela  qu'il  devient  nécessaire  de  retourner  les  pûtes  de 
l'aiguille.  Mais  il  faut  bien  remarquer  que  la  moyenne  des 
valeurs  trouvées  pour  l'inclinaison  avant  et  après  le  retourne- 
ment des  pôles,  ne  doit  donner  Tinclioaison  vraie  qu'autant 
que  la  distribution  de  la  force  magnétique  dans  l'aiguille  est 
parfaitement  symétrique  et  n'est  point  altérée  par  le  renver- 
sement des  pôles;  or  c'est  ce  qui  n'a  pas  toujours  lieu,  surtout 
quand  l'aiguille  dont  on  se  sert  est  nouvelle,  en  sorte  qu'il 
serai t^l us  prudent,  avant  de  remettre  Taiguille  en  expérience, 
de  la  faire  osciller  pour  s* assurer  que  sa  force  magnétique  est 
restée  la  même.  Une  seconde  cause  d'erreur  est  la  non  coïnci- 
dence de  l'axe  magnétique  avec  l'axe  de  figure  de  l'aiguille; 
on  en  tient  compte  en  retournant  Taiguille  sur  ses  tourillons 
avant  et  après  le  renversement  des  pôles,  en  sorte  qu*une 
observation    d'inclinaison    exige,    suivant    cette    méthode, 
quatre  mesures  d'angles.  Mais  pour  que  la  moyenne  de  ces 
quatre  observations  soit  exacte,  il  faut  admettre  que  le  diamètre 
da  cercle  divisé,  qui  passe  par  la  division  90^,  est  vertical;  s'il 
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en  était  autrement,  Tangle  compris  entre  la  Tertieale  et  ce  dia- 
mètre donnerait  une  erreur  sur  le  résultat  observé  ;  il  impœle 
d*éliminer  cette  erreur,  et  le  .moyen  le  plus  sûr  d'y  parveiôr 
est  d'opérer  chaque  fois  le  retournement  de  tout  rinstrumenl 
qui  doit  être  mobile  autour  d*un  axe  vertical,  et  muni  éè 
i)iveaux  permettant  de  s'assurer  que  cet  axe  reste  vertical  pen- 
dant le  retournement.  L'observation  complète  de  l'ineliuaisoa 
se  compose  ainsi  de  huit  observations  au  lieu  de  quatre. 

L'intensité  est  celui  des  éléments  du  magnétisme  terrestre  dont 
la  détermination  présente  les  plus  grandes  difficultés.  En  effet,  la 
valeur  de  la  force  directrice  qui  agit  sur  une  aiguille  et  qui  peut 
être  mesurée  par  divers  procédés,  ne  dépend  pas'^Hulejinent  de 
l'intensité  du  magnétisme  terrestre,  mais  aussi  de  l'état  ma- 
gnétique de  l'aiguille  elle-même.  Il  en  résulte  que  la  détermi- 
nation de  cette  force  directrice  sur  une  même  aiguille  en  diffé- 
rents points  du  globe,  ne  pourra  faire  connaître  les  intensités 
relatives  du  magnétisme  terrestre  en  ces  différents  lieux,  qu'au- 
tant que  l'état  magnétique  de  cette  aiguille  sera  resté  inva- 
riable durant  tout  le  cours  de  ces  observations,  ce  qui  est 
très-rare,  ou  qu'on  pourra  connaître  la  manière  dont  il  a  varié, 
ce  qui  est  extrêmement  difficile.  On  comprend  donc  l'importance 
qu'il  y  avait  à  pouvoir  mesurer  d'une  manière  absolue  Tin- 
tensité  magnétique,  indépendamment  des  aiguilles  qui  servi- 
raient à  cette  détermination.  Poisson  avait  déjà  appliqué  le 
calcul  à  cette  question,  et  résolu  le  problème  en  indiquant  une 
méthode  à  suivre  fondée  sur  l'emploi  simultané  de  deux  ai- 
guilles; mais  c'est  Gauss  qui,  le  premier,  en  suivant  une  marche 
analogue,  a  rendu  pratique  une  conception  qui,  jusqu'à  lui, 
avait  paru  purement  spéculative  '.  Nous  reviendrons  sur  l'ap- 
plication de  cette  méthode,  et,  en  général,  sur  le  mode  à  suivre 
pour  se  mettre  à  l'abri  de  la  cause  d'erreur  que  nous  venons 
de  signaler;  mais  auparavant  il  nous  faut  décrire  les  procédés 
mêmes  au  moyen  desquels  on  mesure  la  force  directrice  du 
magnétisme  terrestre. 

Jusqu'à  l'invention  du  magnétomètre  bifilaire  au  moyea 

<  Voyez  la  note  ûoate  A,  pour  le  développement  de  celle  méthode* 
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daqoel  Gaus9  a  pu  la  déterminer  a^ec  une  extrême  précision^ 
comme  nous  le  verrons  plus  loin,  en  fonction  d'une  résistance 
étrangfère  qui  maintient  un  barreau  aimanté  hors  de  sa  position 
d'équilibre ,  la  seule  méthode  connue  consistait  à  faire  osciller 
une  aiguille  aimantée.  C'est  à  ce  procédé  que  Ton  doit  la 
presque  totalité  des  observations  faites  jusqu'à  ce  jour;  il  com- 
porte des  instruments  beaucoup  plus  portatifs  que  le  magnéto- 
mètre,  et  qui  peuvent  être  appliqués,  quoique  avec  moins  de 
précision,  il  est  vrai,  à  la  recherche  de  l'intensité  absolue  '. 

La  force  directrice  du  globe  s'eierçant  suivant  la  direction 
de  Taiguille  d'inclinaison,  il  faut,  pour  trouver  directement 
Tintensité  de  cette  force,  ou  plutôt  le  rapport  des  intensités  de 
cette  force  en  deux  lieux  différents,  faire  osciller  l'aiguille 
d'inclinaison  autour  de  sa  position  d'équilibre.  Si  n  et  ii  sont 
les  nombres  d'oscillations  exécutées  dans  le  même  temps  par 
raiguilie ,  en  désignant  par  G  et  G'  les  intensités  correspon- 
dantes, on  a  : 

G n^ 

G'  "■  »'* 

Cette  méthode  a  été  suivie  par  plusieurs  observateurs,  et  en 
particulier  par  M.  de  Humboldt,  mais  elle  n'est  exacte  qu'autant 
que  le  poids  de  l'aiguille  est  entièrement  supprimé;  en  outre, 
le  frottement  qui  est  considérable  dans  ce  mode  de  suspension^ 
et  peut-être  aussi  le  magnétisme  de  rotation,  contribuent  à  ar- 
rêter l'aiguille. 

Il  est  donc  préférable,  comme  on  l'a  généralement  pratiqué, 
de  faire  osciller  l'aiguille  de  déclinaison;  on  détermine  ainsi  la 
composante  horizontale  de  la  force  directrice,  et  si  9  et  jr'  repré- 
sentent maintenant  les  composantes  horizontales  en  deux  lieux 
où  l'on  ait  en  même  temps  observé  les  inclinaisons  1  et  1',  les 
forces  directrices  totales  G  et  G'  auront  ppur  rapport  : 

G_^     COS.  \ 

G'  ""  9'      COS.  1  I 

La  boussole  d'intensité  de  M.  Gambey  (fig.  358)  présente 
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une  caisse  ronde  de  bois  qui  est  percée  de  deux  ouvertures 
diamétralemeot  opposées.  Le  microscope  sert  à  compter  les 
oscillations  de  Taiguille  lorsqu'elles  devieoDent  très-petites. 


Fig.  358. 

Un  arc  gradué  que  parcourt  Textrémité  de  Taiguille  mesure 
les  amplitudes  et  la  manière  dont  elles  décroissent.  Le  fil  au- 
quel est  suspendue  Taiguille  doit  être  un  fil  de  cocon  bien 
délié»  de  manière  à  n'opposer  par  sa  torsion  qu'une  très-faible 
résistance  aux  mouvements  de  Taimant.  Tous  les  appareils  qui 
ont  servi  aux  observations  d'intensité  ont  la  plus  grande  analo- 
logie  avec  celui-ci,  et  se  composent  toujours  essentiellement 
d'une  aiguille  de  déclinaison  dont  on  peut  compter  les  oscil- 
lations. 

Voici  maintenant,  en  quelques  mots,  la  manière  de  procéder 
dans  ces  observations.  On  s'assure  que  l'aiguille  est  horizon- 
tale ,  et  on  l'écarté  de  sa  position  d'équilibre  autant  que  pos- 
sible dans  un  plan  horizontal,  d'un  angle  d'environ  20*,  car  si 
la  déviation  primitive  était  moindre,  on  ne  pourrait  pas  comp- 
ter un  nombre  suffisant  d'oscillations,  ce  qui  nuirait  à  l'exacti- 
tude du  résultat.  Mais,  d'un  autre  côté,  la  formule  du  pendule 
dont  on  se  sert  pour  trouver  l'intensité  de  la  force  directrice 
qui  agit  sur  l'aiguille  n'est  rigoureuse  que  pour  des  oscillations 
infiniment  petites,  en  sorte  qu'il  faut  corriger  le  résultat,  c'est- 
à-dire  la  durée  observée  pour  un  certain  nombre  d'oscillations, 
au  moyen  d'une  formule  dans  laquelle  entrent  l'amplitude  des 
oscillations  et  la  manière  dont  cette  amplitude  a  diminué;  od 


i' 


MAGNÉTISME  TBBBE8TRE.  209 

doit  aussi  tenir  compte  de  la  raideur  du  fil  auquel  est  suspendue 
Taiguille,  et  on  y  arrive  en  remplaçant  Taiguille  aimantée  par 
une  aiguille  de  cuivre  de  même  forme  et  de  même  poids,  dont 
on  observe  les  oscillations;  on  obtient  ainsi  la  durée  de  Toscil- 
lation  corrigée.  11  est  évident  que  pour  ces  observations,  comme 
pour  toutes  celles  où  le  temps  est  une  des  données  de  la  ques- 
tion, il  faut  pouvoir  Févaluer  avec  une  grande  exactitude.  Il 
est  encore  un  élément  très-important  à  déterminer,  qui  est  la 
température  de  Taiguille  pendant  Texpérience;  on  sait  en  effet 
que  le  magnétisme  d*un  aimant  diminue  à  mesure  que  la  tem- 
pérature s* élève  ;  il  faut  donc  tenir  compte  de  cette  cause  d*al- 
tération  dans  la  durée  des  oscillations  et  pouvoir  ramener 
toutes  les  observations  destinées  à  être  comparées  entre  elles 
à  une  même  température;  pour  cela,  chaque  aiguille  dont  on 
se  sert  doit  être  soumise  à  un  certain  nombre  d'expériences  ; 
on  la  fait  osciller  en  la  maintenant  successivement  à  des  tem- 
pératures différentes >  et,  si  on  a  soin  de  choisir  toujours  la 
même  heure  de  la  journée,  on  peut  admettre  que  la  force  ma- 
gnétique terrestre  est  la  même  pour  toutes  les  expériences  et 
que  les  différences  dans  la  durée  des  oscillations  sont  dues 
uniquement  aux  différences  de  température;  on  détermine  ainsi 
les  constantes d*une  formule  de  correction;  c*est  ce  que  M.  Kupf- 
fer  a  fait  avec  beaucoup  de  soin.  Enfin,  nous  avons  déjà  dit  qu'il 
est  essentiel  que  Taiguille  aimantée  conserve  sa  force  sans  au- 
cune altération  durant  une  série  d'expériences  comparables, 
ou  du  moins  qu'au  commencement  et  à  la  fin,  des  expériences 
soient  faites  dans  un  même  lieu,  afin  qu'on  puisse  vérifier  les 
altérations  survenues,  et,  si  elles  n'étaient  pas  trop  abondan- 
teSy  corriger  les  résultats  par  voie  d'interpolation. 

Lorsqu'il  s'agit  d'observations  à  faire  dans  un  même  lieu,  il 
y  a  UD  grand  avantage  à  se  servir  d'une  nouvelle  classe  d'ins- 
truments magnétiques  de  beaucoup  supérieurs  aux  anciens,  à 
la  fois  par  la  sensibilité  et  par  l'exactitude,  et  qui  ont  été  ima- 
ginés par  Gauss;  ces  appareils  sont  depuis  longtemps  em- 
ployés à  l'Observatoire  magnétique  de  Gœttingue,  où  ils  ont  été 
établis  pour  la  première  fois;  leur  usage  s'est  promptement 
répandu  dans  toute  l'Allemagne,  et  de  là  successivement  dans 
m.  14 
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tous  les  observatoires;  c*est  seulement  au  moyen  de  ces  instm- 
ments  qui  permettent  de  donner  aux  observations  magnéti- 
ques Texactitude  astronomique,  qu*on  a  pu  acquérir  des  notions 
vraiment  importantes  sur  les  variations  des  éléments  du  ma- 
gnétisme terrestre.  Leur  sensibilité  tient  soit  à  la  grandeur 
des  aimants  qu*on  emploie,  soit  au  mode  de  suspension  ;  leur 
exactitude  est  due  à  Tappareil  particulier  au  moyen  duquel  on 
observe. 

Le  premier  de  ces  appareils  est  le  magnéiomètre  unifilaire  ou 
de  déclinaison^  dont  voici  la  description.  Dans  une  salle  conve- 
nablement disposée,  et  pour  la  construction  de  laquelle  on  doit 
avoir  évité  tout  emploi  du  fer,  on  trace  (fig.  359)  une  ligne  sui- 
vant la  direction  du  méridien  magnétique;  c'est  en  deux  points 


de  cette  ligne  que  sont  placés,  d*unepart»  le  barreau  aimanté  ab 
suspendu  à  l'extrémité  d*un  fil  c/qui  va  s*enrouler  autour  d*un 
petit  treuil  fixé  au  plafond,  et  de  Tautre,  à  une  distance  d^eoTÎ- 
ron  5  mètres,  un  théodolite  p  n  avec  sa  lunette  g  g  dont  Taixe 
optique  est  dans  le  méridien  magnétique.  Le  barreau  aimanté, 
long  environ  de  600  millimètres,  porte  à  celle  de  ses  extrémi* 
t^  qui  regarde  le  théodolite,  un  miroir  plan  ss  vertical  peipen* 
diculaimà  son  axe  magnétique;  enfin  au-dessous  du  théodolite 
on  dispose  horizontalement  une  règle  divisée  mn ,  faisant  face 
au  miroir  et  dont  le  zéro  soit  sur  la  verticale  pq  passant  par  Vob- 
jeciif  de  la  lunette  ;  ce  sont  les  divisions  de  cette  règle  dcHit  on 
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regarde  Timage  dans  le  miroir  du  barreau;  si  son  aie  magné^ 
tique  est  parallèle  à  la  ligne  qui  a  été  tracée,  le  miroir  lui  est 
normal,  par  conséquent  parallèle  à  la  règle  divisée,  et  c*est  Ti-^ 
mage  du  zéro,  qui  vient  coïncider  avec  le  point  de  croisement  des 
fils  de  la  lunette;  mais  lorsque  le  barreau  est  dévié,  c*est  li- 
mage d'un  autre  point  de  Téchelle  qui  se  trouve  sur  Taxe  opti- 
que, et  il  est  facile  de  déduire  de  la  longueur  comprise  entre 
le  zéro  et  la  division  que  Ton  voit,  en  même  temps  que  de  la  dis- 
tance de  la  règle  au  miroir,  Tangle  dont  on  a  tourné  le  barreau* 
n  faut  remarquer  que  ce  mode  d'observation  présente  l'avan- 
tage que,  parmi  tous  les  mouvements  dont  est  nécessairement 
susceptible  le  barreau  et  par  conséquent  aussi  le  miroir,  le 
mouvement  angulaire,  dans  un  plan  borizontal,  est  le  seul 
qui  influe  sur  la  lecture  de  l'échelle.  Sans  vouloir  entrer  dans 
tous  les  détails  que  comporterait  la  description  complète  de 
cet  appareil,  nous  ajouterons  quelques  mots  sur  les  principales 
parties  qui  le  composent,  et  dont  les  figures  360  et  361  donnent 
la  projection  verticale  et  la  projection  horizontale.  Le  fil  est 
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Fîg.  360. 


Fig.  361. 


formé  de  fils  de  cocon  en  nombre  suffisant  pour  pouvoir  sup- 
p<H*ter  avec  le  barreau  un  poids  de  1  kilogramme  qu'on  ajoute 
dans  la  recherche  du  moment  d'inertie.  Le  fil  n'est  pas  fixé 
directement  à  l'étrier  qui  supporte  le  barreau,  mais  à  un  cercle 
horizontal  appelé  cercle  de  torsion,  et  sur  lequel  repose  l'étrier, 
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de  telle  manière  qu^en  tournant  ce  cercle  on  peut  amener  le  fil 
à  être  sans  torsion,  tout  en  laissant  au  barreau  la  direction  que 
Ton  veut.  Tout  l'appareil  est  renfermé  dans  une  botte  cylindri- 
que dont  le  couvercle  laisse  passer  le  fil  de  suspension,  et  qui 
présente  une  ouverture  latérale  vis-à-vis  du  miroir. 

De  la  grande  sensibilité  du  magnétomètre,  il  résulte  que  le 
barreau  est  toujours  en  mouvement,  que  par  conséquent  il 
faut  remplacer  les  observations  immédiates  par  des  observa- 
tions indirectes  qui  n'exigent  pas  un  repos  complet,  et  dédnire 
des  oscillations  de  l'aimant  la  position  qu'il  occuperait  si,  i  cet 
instant,  il  était  en  équilibre.  Le  procédé  le  plus  simple  serait 
de  prendre  le  bissectrice  de  l'angle  des  deux  positions  sacoes- 
sives  et  extrêmes  du  barreau,  mais  il  est  loin  d'être  exact  dès 
que  l'oscillation  a  une  certaine  amplitude,  car  dans  ce  cas 
l'amplitude  diminue  pendant  la  durée  même  de  roscillatioo, 
et  la  direction  d'équilibre  est  moins  rapprochée  de  la  première 
position  extrême  que  de  la  dernière;  si  celle-ci  est  prise  pour 
point  de  départ  d'une  seconde  oscillation,  la  direction  d*éqni- 
Ûbre,  déterminée  de  la  même  manière  que  la  première  fois, 
s'écartera  du  même  angle  de  la  direction  réelle,  mais  en  sens 
contraire;  il  faut  donc  prendre  la  moyenne  des  deux  moyennes 
successives.  Nous  dirons  enfin  que  pour  observer  les  variations 
de  la  déclinaison,  il  suffira  d'un  télescope  qui  puisse  être  ma 
dans  un  plan  vertical,  et  braqué  à  volonté  sur  le  miroir  et  sur 
un  point  de  mire  disposé  à  une  distance  convenable  dans  k 
plan  vertical  passant  par  la  ligne  tracée  primitivement,  afin 
que  l'observateur  puisse  s'assurer  que  son  instrument  n*a  pas 
été  dérangé.  Pour  mesurer  des  déclinaisons  absolues,  on  se  sert 
d'un  théodolite  au  moyen  duquel  on  peut  viser  un  objet  dont 
l'azimuth,  par  rapport  au  méridien  du  lieu,  est  déterminé 
d'avance. 

Le  second  des  appareils  imaginés  par  Gauss  est  le  magnéto^ 
mètre  bifilaire.  Il  était  naturel  de  supposer  que  l'intensité  de  U 
force  magnétique  était,  tout  autant  que  sa  direction,  soumise  i 
des  variations  continuelles;  or  les  observations  d'intensité  dont 
nous  avons  parlé  ne  peuvent  servir  qu'à  déterminer  sa  valeur 
moyenne  pendant  le  temps  que  dure  l'expérience,  et  U  est  im* 
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possible  de  trop  raccourcir  ce  temps  sans  courir  le  risque  de 
commettre  une  erreur  sensible  sur  la  durée  de  l*oscillatioQ  ;  il 
était  donc  indispensable,  pour  étudier  les  variations  de  l'inten- 
sité magnétique,  de  recourir  à  un  nouveau  moyen  ;  c*estce  qu*a 
Hait  Gauss  en  inventant  le  magnétomètre  bifilaire.  Lorsqu*un 
corps,  suspendu  par  deux  fils,  est  soumis  uniquement  à  Taction 
de  la  pesanteur,  il  se  met  en  équilibre  dans  une  position  déter- 
minée par  les  conditions  particulières  auxquelles  satisfont  les 
points  d'attache  des  fils  et  le  centre  de  gravité  du  corps  lui- 
même.  Si  on  le  dérange  de  sa  position  d'équilibre,  il  tend  à  y 
revenir  en  vertu  de  la  pesanteur  qui  se  transforme  ici  en  une 
force  directrice.  Supposons  maintenant  que  ce  corps  soit  une 
aiguille  aimantée;  elle  prendra  une  position  d'équilibre  inter- 
médiaire entre  celle  qui  dépendrait  uniquement  du  mode  de 
suspension,  et  la  direction  du  méridien  magnétique;  et,  dans 
cette  position,  on  saura  que  le  moment  magnétique  est  préci- 
sément égal  et  contraire  à  celui  de  la  pesanteur,  que  Ton  peut 
calculer  ^  et  d'où  Ton  déduit,  par  conséquent,  la  force  direc- 
trice qui  agit  sur  l'aiguille.  Si 
son  intensité  vient  à  changer,  la 
position  d'équilibre   changera 
aussi»  et  ses  variations  se  tra- 
duiront ainsi  en  variations  an- 
gulaires. On  dispose  l'instru- 
ment de  manière  que,  pour  une 
valeur  moyenne  de  l'intensité, 
le  barreau,  dans  sa  position  d'é- 
quilibre, soit  perpendiculaire 
au  méridien  magnétique  ;  il  en 
résulte  que  les  petits  change- 
ments de  déclinaison  n'ont  sur 
cette  position  aucune  influence, 
tandis  que  les  moindres  varia- 
tions dans  l'intensité  l'affectent 
immédiatement.  Le  mode  d'ob- 


1Ri9«t  Bote  inle  B. 
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servation  est  le  même  que  pour  lemagnétomètrededéclinaisoD, 
c'est-à-dire  que  l'on  vise  dans  un  miroir,  fixé  au  barreau,  l'i- 
mage d'une  règle  divisée  ;  les  fils  sont  en  acier,  et  vienneat  s'at- 
tacher en  deux  points  du  diamètre  d'un  cercle  divisé,  sur  lequel 
(fig.  362)  peuvent  tourner  deux  alidades  munies  de  vernier, 
dont  l'une  porte  un  miroir  vertical  mobile  autour  d'un  axe  ver- 
tical, et  l'autre  l'étrier  dans  lequel  se  place  le  barreau  *;  les 
diverses  parties  de  l'instrument  doivent  être  considérées  comme 
liées  invariablement  les  unes  aux  autres,  lorsqu'on  observe  les 
variations  de  l'intensité;  et  ce  n'est  que  pour  la  détermination 
de  l'intensité  elle-même,  qu'on  se  sert  des  mouvements  de 
rotation  dont  elles  sont  suceptibles.  Nous  verrons,  quand  nous 
nous  occuperons  du  procédé  photographique  pour  l'enregis- 
trement des  observations,  comment  on  peut  se  mettre  i  l'abri 
de  l'influence  de  la  température,  qui  risquerait  d'altérer  les 
résultats. 

La  déclinaison  et  l'intensité  horizontale,  une  fois  détermi- 
nées au  moyen  des  deux  magnétomètres ,  il  faudrait,  pour 
rendre  l'observation  complète,  connaître  l'inclinaison;  il  suffit, 
pour  cela,  de  déterminer  la  composante  verticale  de  la  force 
magnétique,  puisque  le  rapport  de  la  force  verticale  à  la  force 
horizontale  du  magnétisme  terrestre  n'est  autre  que  la  tan- 
gente de  l'inclinaison  ^.  C'est  dans  ce  but  qu'a  été  construit 
l'instrument  connu  sous  le  nom  de  magnétomëtre-balance.  Il 
se  compose  d'une  aiguille  aimantée,  reposant  sur  des  pla» 
d'agate,  au  moyen  de  couteaux,  et  amenée  par  un  con- 
tre-poids à  être  horizontale;  un  miroir  lui  est  fixé^  et  le 
mode  d'observation  est  le  même  que  dans  les  deux  autres 
magnétomètres,  si  ce  n'est  que  la  déviation  observée  a  lieu 
dans  un  plan  vertical.  Cet  appareil  est  très-inférieur,  au  point 
de  vue  de  l'exactitude,  aux  deux  autres  précédemment  dé- 
crits, et  il  a  été  abandonné  à  l'Observatoire  de  Bruxelles;  mais 
on  continue  à  l'observer  dans  ceux  de  Greenwich  et  de  Paris. 


1  Voyez  tome  I,  page  690. 

*  Dans  la  flg.  362  le  miroir  est  représenté  dans  deux  plans  différents  perpen- 
diculaires Tun  à  Tautre  et  tous  deux  verticaux. 
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Qaand  on  eut  établi  dans  un  grand  nombre  d'observatoires 
magnétiques  des  instruments  assez  sensibles  pour  accuser  les 
moindres  variations  des  éléments  du  magnétisme  terrestre,  on 
comprit  bien  vite  la  nécessité  d'observer  les  phénomènes  à 
des  intervalles  beaucoup  plus  rapprochés  qu*on  ne  l'avait  fait 
jusqu'alors,  et  on  fut  conduit  ainsi  à  inventer  des  appareils 
dans  lesquels  les  observations  pussent  s'enregistrer  d'elles- 
mêmes.  Il  existe  maintenant  deux  systèmes  principaux  d'instru- 
ments enregistreurs,  ceux  dans  lesquels  les  indications  sont 
obtenues  par  des  appareils  mécaniques,  et  ceux  dans  lesquels 
Tinscription  se  fait  par  le  moyen  de  la  photographie.  Le  pre- 
mier système  a  été  employé  longtemps  dans  plusieurs  observa- 
toires, et  notamment  à  celui  de  Bruxelles  où  il  a  donné  d'ex- 
cellents résultats;  il  varie  beaucoup  dans  ses  détails,  mais 
quelque  perfection  qu'on  apporte  dans  la  construction  des  appa- 
reils, il  est  impossible  d'éviter  que  la  sensibilité  des  instruments 
ne  soit  plus  ou  moins  altérée  par  l'intervention  et  l'inertie  des 
pièces  indicatrices. 

Le  système  photographique  ne  présente  pas  cet  incomrénient. 
Aussi,  après  avoir  été  installé  à  Greenwich  et  à  Toronto  par 
H.  Brooke  son  inventeur,  il  vient  d'être  adopté  par  M.  Lever- 
rier  à  l'Observatoire  de  Paris  où  il  a  été  établi  par  M.  Liais, 
d  après  le  plan  de  M.  Brooke,  mais  avec  quelques  modifications 
heureuses  pour  permettre  les  observations  directes  et  les  déter- 
minations absolues.  Au  moyen  d'un  théodolite  excellent,  bien 
exécuté,  on  peut  toujours,  quand  on  veut,  obtenir  facilement 
la  déclinaison  absolue;  les  précautions  de  stabilité  prises  dans 
ce  but  sont  toutes  celles  d'un  observatoire  astronomique.  Dans 
un  pavillon  isolé,  situé  à  l'angle  sud-est  de  l'Observatoire,  on 
a  placé  un  magnétomètre  de  déclinaison,  un  magnétomètre 
bifilaire  et  un  magnétomètre-balance.  Le  barreau  aimanté  du 
magnétomètre  de  déclinaison  est  un  cylindre  creux  de  20  cen- 
timètres de  longueur;  disposition  qui  présente  l'avantage  de 
foomirdes  aimants  puissants  d'un  faible  poids;  car  on  sait 
qu'à  partir  d'une  certaine  limite  d'épaisseur,  un  cylindre  creux 
t  près  an  même  degré  qu'un  cylindre  plein.  Le 
on  en  fait  une  lonette-collimateur;  il 
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porlOy  à  Tune  de  ses  extrémités,  au  sud, une  lentille;  à  Tantre, 
au  nordy  une  échelle  horizontale  divisée,  qui  est  au  foyer  prin- 
cipal de  la  lentille;  les  rayons  qui  en  émanent  sortent  parai* 
lèles,  de  sorte  que  Véchelle  est  visible  avec  le  théodolite. 

Voici  maintenant  comment  s'opère  le  tracé  photographique. 
Le  barreau  supporte  un  miroir  concave  en  métal  qui  se  meut 
avec  lui.  A  soixante-cinq  centimètres  de  ce  miroir  se  trouve 
un  bec  de  gaz  dont  la  cheminée  présente  une  fente  verticale  du 
côté  du  miroir.  Les  rayons  émanés  de  cette  fente  et  réfléchis 
par  le  miroir  forment  à  trois  mètres  du  miroir,  au  foyer  con- 
jugué, une  image  de  la  fente  verticale.  La  fente  n'est  pas 
sur  Taxe  même  du  miroir,  afin  d'éviter  que  les  rayons  réfléchis 
ne  soient  interceptés  par  la  cheminée  ;  mais  elle  est  légèrement 
déviée.  Par  cette  disposition,  on  voit  que  Timage  de  la  fente  se 
meut  horizontalement,  par  rapport  au  centre  de  la  boussole, 
d*un  angle  double  de  celui  du  barreau.  Un  système  de  deux 
lentilles  cylindriques  de  trente  centimètres  de  longueur,  et  i 
court  foyer,  est  disposé  horizontalement,  de  manière  à  concen- 
trer en  un  point  lumineux  Timage  de  la  fente,  sans  cependant 
réagir  sur  la  direction  de  ce  point.  Ces  lentilles  auraient  été 
inutiles  si  la  source  de  lumière  avait  été  un  point  au  lieu  d*uD€ 
fente,  mais  alors  on  n*aurait  pas  eu  assez  de  lumière  pour  ob- 
tenir un  tracé  photographique. 

Derrière  les  lentilles  cylindriques  se  trouve  un  cylindre  de 
vingt  centimètres  de  diamètre,  recouvert  de  papier  photogra- 
phique, et  auquel  un  chronomètre  imprime  une  rotation  d*un 
tour  en  vingt-quatre  heures.  Ce  cylindre  reçoit  le  point  lumi- 
neux dont  les  déplacements  ont  lieu  parallèlement  à  son  axe. 
Le  cylindre  étant  animé  d'un  mouvement  de  rotation,  le  point 
lumineux  décrit  à  sa  surface  une  courbe  qui  impressionne  le 
papier  sensible. 

Sur  la  monture  du  cylindre  se  trouve  une  lentille  munie 
d'un  prisme,  au  moyen  de  laquelle  un  second  bec  de  gaz,  fixé 
sur  le  môme  pilier  que  ce  cylindre,  trace  photographiquement 
une  ligne  de  repère.  C*est  la  variation  delà  distance  entre  cette 
ligne  de  repère  et  la  courbe,  distance  indépendante  de  la  posi- 
tion donnée  au  papier  sur  le  cylindre,  qui  fait  connaître  les 
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changements  de  la  déclinaison.  Un  obturateur  permet  de  faire 
sur  la  courbe  de  petites  interruptions  qui  serrent  à  fournir  des 
repères  pour  régler  Téchelle  des  heures. 

Sur  le  même  cylindre  enregistreur  se  trouve^  du  côté  opposé 
ao  point  lumineux  fourni  par  la  boussole  de  déclinaison,  un 
troisième  point  lumineux  qui  trace  l'a  courbe  des  Tariations  de 
la  force  horizontale.  Ce  troisième  point  est  fourni  par  le  ma- 
gnétomètre  bifilaire ,  placé  sur  un  pilier  à  Tangle  sud-ouest  du 
pavillon. 

Un  barreau  semblable  à  celui  de  la  boussole  de  déclinaison 
est  maintenu  par  une  suspension  à  deux  fils,  dans  un  plan  per- 
pendiculaire au  méridien  magnétique.  Son  pôle  nord,  celui 
qui  porte  Téchelle  divisée,  est  à  Touest.  Ce  barreau  est  obser- 
Table  avec  le  même  théodolite  que  la  boussole  de  déclinaison. 
Cette  disposition  permet  de  déterminer  rapidement,  en  un  ins- 
tant quelconque,  la  situation  exacte  de  Vaxe  magnétique  de  ce 
barreau  par  rapport  au  méridien  astronomique.  En  faisant 
cette  détermination  pour  diverses  lectures  du  cercle  de  torsion, 
on  en  peut  déduire  Tangle  de  torsion  nécessaire  pour  amener 
Taxe  magnétique  dans  le  plan  perpendiculaire  au  méridien 
magnétique.  Connaissant  alors  le  poids  de  l'appareil ,  l'écarte- 
ment  des  crochets  de  suspension  et  la  longueur  du  faisceau,  on 
a,  eo  fonction  de  la  pesanteur,  la  valeur  du  couple  de  torsion 
qui  fait  équilibre  au  couple  magnétique  ;  ce  dernier  couple  a 
pour  mesure  le  produit  du  moment  magnétique  du  barreau 
par  la  force  horizontale  du  globe.  Si  alors  on  dévie,  suivant  la 
méthode  de  Gauss,  la  boussole  de  déclinaison  avec  le  barreau 
bifilaire ,  pour  en  déduire  le  rapport  du  moment  magnétique 
de  ce  barreau  à  la  force  du  globe,  on  a  les  éléments  nécessaires 
pour  obtenir  la  mesure  de  la  force  horizontale  du  globe. 

Les  faisceaux  de  suspension  du  magnétomëtre  bifilaire  sont 
renfermés  dans  un  tube  de  verre;  ils  ont  un  mètre  de  lon- 
gueur. Le  barreau  est  renfermé  dans  une  botte  octogone  en 
glace,  semblable  à  celle  de  la  boussole  de  déclinaison.  Le  bar- 
reau est  paiement  placé  entre  deux  planches  de  cuivre  et 
forle^  |iiiiil  ïmillliniini  m  photographique,  un  miroir  con- 

.  de  la  boussole  de  déclinaison. 
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Le  moment  magnétique  d*un  barreau  aimanté  changeiiit 
avec  la  température»  et  la  situation  du  barreau  dépendant  da 
produit  de  ce  moment  magnétique  par  la  force  du  globe,  il  eo 
résulterait  la  nécessité  de  corriger  les  courbes  des  influences  de 
la  température,  point  par  point,  si  Ton  n'avait  compensé  Tin- 
strument  contre  les  effets  de  la  chaleur.  M.  Brooke  a  obtena 
celte  compensation  en  faisant  varier  le  couple  de  torsion,  sous 
rinfluence  de  la  température  dans  le  même  rapport  que  k 
magnétisme  du  barreau  dont  les  variations  ont  été  préalable- 
ment déterminées  par  expérience.  Il  a  suffi  pour  cela  de  faire 
en  sorte  que  les  deux  crochets  de  suspension  se  rapprochai 
quand  la  température  s^élève,  effet  que  l'on  a  obtenu  par  Tin- 
égalité  de  dilatation  du  verre  et  du  zinc.  L*instrumeai  peut  à 
volonté  fonctionner  avec  ou  sans  compensation. 

Le  magnélomètre  de  force  verticale  est  placé  à  Test  du  pa- 
villon. Il  consiste  en  un  barreau  collimateur  semblable  à  cetu 
des  deux  autres  instruments,  et  supporté  sur  un  plan  d*agate 
par  une  suspension  de  balance  à  couteaux  d* acier.  Ces  ooo* 
teaux  sont  dans  le  méridien  magnétique,  de  sorte  que  le  bar- 
reau se  meut  dans  un  plan  perpendiculaire  au  méridieo  ma- 
gnétique. Son  magnétisme  tendrait  alors  à  le  rendre  vertical, 
mais  un  contre-poids  le  maintient  horizontal.  Les  variations  de 
la  force  verticale  du  magnétisme  font  incliner  cet  instrument 
comme  une  balance;  sa  sensibilité  dépend  de  rabaissement  da 
centre  de  gravité  et  se  règle  à  volonté.  Comme  pour  le  magné- 
tomètre  bifilaire  il  faut  une  compensation  contre  les  efTets  delà 
température  ;  cette  compensation  est  obtenue  par  un  thermo- 
mètre porté  par  le  barreau ,  et  dont  les  dimensions  ont  été 
déterminées  par  M.  Brooke,  d*après  Tétude  des  variations  do 
magnétisme  du  barreau.  Quand  la  température  s*élève,  Téléva- 
tion  du  thermomètre  augmente  le  poids  du  côté  du  pôle  nord 
du  barreau.  Ce  thermomètre  peut  être  enlevé  à  volonté.  La 
situation  de  Taxe  magnétique  par  rapport  à  Thorizon  et  au  m^ 
ridien  magnétique  peut  être  sans  cesse  déterminée  par  le  théo- 
dolite. 

L*enregistrement  photographique  se  fait  comme  pow  Im 
deux  autres  instrumants,  sauf  que  le  mouMMM^tefiill 
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lamiDeuX)  au  lieu  d'avoir  lieu  dans  un  plan  horizontal,  a  lieu 
dans  un  plan  vertical.  Cette  condition  a  forcé  à  employer  un 
cylindre  différent  de  celui  qui  sert  aux  deux  autres  instruments. 

La  préparatim)  des  papiers  photographiques  n'est  pas  un 
obstacle  à  l'emploi  des  instruments  à  indications  continues.  A 
rObservatoire  de  Paris ,  on  a  abandonné  les  procédés  humides 
qui  obligeaient  à  préparer  le  papier  chaque  jour  et  à  faire  pa- 
raître immédiatement  les  épreuves;  on  a  également  abandonné 
les  papiers  cirés,  qui  sont  dispendieux  et  longs  à  préparer  à 
cause  du  séjour  prolongé  qu'il  faut  leur  faire  subir  sur  un 
bain.  On  a  tenu  à  obtenir  des  épreuves  sur  papier  ordinaire  et 
sec.  En  quelques  heures  on  peut  préparer  du  papier  pour 
quinze  jours,  et  se  contenter  de  faire  paraître  les  épreuves  à 
l'acide  gallique  à  la  fin  de  chaque  semaine. 

Le  papier  est  sensibilisé  avec  l'iodure  et  le  bromure  d'arn^ 
monium,  le  nitrate  d'argent  et  Tacide  acétique.  Après  avoir  été 
séché,  il  est  conservé  à  l'abri  de  la  lumière,  et  est  en  état  d'être 
employé.  Les  feuilles  retirées  des  cylindres  sont  conservées.  On 
fait  paraître  les  images  avec  l'acide  gallique  dilué ,  et  on  les 
fixe  à  rhyposulfite  de  soude. 

$  t.  lUMlUito  û—  otaerT«il9fts  relailTM  à  U  4ét«railMttiloB 
éeê  élémeato  ûm  wimgnéUnKke  terrestre  et  de  leurs  TAria- 
tiens. 

Après  avoir  décrit  les  principaux  instruments  destinés  aux 
obierYatioDs  de  magnétisme  terrestre,  nous  allons  passer  à 
l'exposition  des  résultats  déjà  nombreux  que  ces  observations 
ODt  fournis. 

Halley  est  le  premier  physicien  qui  paraisse  s'être  fait  une 
idée  juste  de  ce  que  c'est  que  le  magnétisme  terrestre;  il  publia 
une  carte  des  lignes  de  déclinaison  de  l'aiguille  aimantée  en 
1701,  à  son  retour  d'un  voyage  maritime  entrepris  dans  le  but 
q^ial  de  faire  des  observations  magnétiques,  dans  lequel  il 
vidta  les  o6tes  est  et  owst  de  Tocéan  Atlantique  et  pinceurs 
lies  de  l'un  et  l'autre  hémisphère,  aussi  loin  que  les  glaces  lui 
peraireiii  à*Mmm»fÊà6fmààmxneni  de  ses  propres  observa- 
tiiB%  Bdlqf  MMlMb|pMVÉi  touks  les  observations  dignes 
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de  confiance  faites  par  d*autres.  A  partir  de  Halley  les  savaDU 
continuèrent  à  s'occuper  des  questions  relatives  au  magnétisme 
terrestre,  mais  c*est  surtoutdepuisquarante  ansenviron  quecette 
étude  a  pris  un  développement  tout  particulier.  Déjà  les  trayaoi 
importants  de  M.  de  Huraboldt  avaient,  comme  nous  le  Ter- 
rons, fourni  des  données  précieuses  sur  le  sujet,  quand  M.  Bans- 
teen  publia  à  Christiania,  en  1819,  son  grand  ouvrage  intitulé 
Moffnéiisme  de  la  terre ^  où,  réunissant  sous  un  seul  coup  d^ceil 
toutes  les  observations  antérieures,  il  traça  les  cartes  de  la  dé- 
clinaison pourlesannées  1600, 1700, 1710, 1720, 1730, 1744, 
1756, 1787  et  1800,  et  celles  de  Vinclinaison  pour  les  années 
1600, 1 700  et  1 780.  M.  Hansteen  a  continué  dès  lors,  et  continue 
encore  à  apporter  sans  interruption  un  contingent  important  de 
travaux  à  cette  partie  si  intéressante  de  la  physique  terrestre. 
Les  recherches  relatives  à  l*intensité  ont  commencé  seulement  à 
la  fin  du  dernier  siècle  par  les  observations  de  M.  de  Rossel,  dans 
le  voyage  d*Ëncastreaux,  puis,  plus  tard,  par  les  travaux  plus 
nombreux  et  plus  précis  de  M.  deHumboldt;  un  grand  nombre 
de  physiciens  se  sont  dès  lors  occupés  à  déterminer  la  valeur 
en  divers  lieux  de  cet  élément  du  magnétisme  terrestre;  maii 
la  première  carte  générale  des  lignes  d*égale  force  magnétique 
sur  le  globe  a  été  publiée,  en  1837,  par  le  colonel  Sabine  qui 
s'est  livré  avec  une  ardeur  et  une  activité  non  interrompues 
depuis  près  de  quarante  ans  à  Tétude  du  magnétisme  terrestre; 
étude  dans  laquelle  il  débuta  par  quatre  expéditions  scienti- 
fiques successives  de  1818  à  1822.  Parmi  les  autres  voyages 
fructueux  pour  Tavancement  de  cette  partie  de  la  science,  no» 
tons  aussi  en  première  ligne  celui  du  capitaine  Duperrey 
sur  la  Coquille^  de  1822  à  1825,  entrepris  dans  le  but  de  tracer 
tout  autour  de  la  partie  océanique  du  globe  les  lignes  de  dé- 
clinaison nulle  ;  l'expédition  faite  par  MM.  Hansteen,  Ermann 
et  Due,  de  1827  à  1829,  dans  la  Sibérie  orientale,  pour  déte^ 
miner  à  celte  époque  la  posilion  du  pôle  magijéu*juc  .l  ^  , 
faible  daus  rhémisphère  nord;  TexpéditioD  de  1840  à  1845  Ju 
capitaine  l.  Boss  ,  et,  plus  tard,  celles  des  capitaine  Mooni  et 
Clark  en  vue  de  can naître  les  positions  des  p61«i  £tid  Ae  la 
farce  magnétique  |  et  plus  généralement  de  reeimUir  \m  maii^ 


MAGNÉTISME  TERRESTRE.  221 

riaux  nécessaires  au  tracé  des  cartes  magnétiques  dans  Thémi- 
sphère  sud;  le  voyage  et  le  séjour  de  MM.  Bravais  et  Lottin  dans 
les  régions  polaires ,  et  en  particulier  leurs  observations  magné- 
tiques à  Bossekop  (Finmarle)  ;  la  triangulation  magnétique  des 
possessions  britanniques  dans  T  Amérique  du  Nord,  faite  par  le 
lieutenant-colonel  Lefroy,  de  1843  à  1844;  et  enfin  celle  de 
Varchipel  indien,  entreprise  par  le  capitaine  Ëlliot,  de  1846  à 
1850,  aux  frais  de  la  compagnie  des  Indes,  et  qui  avait  pour 
objet  d'obtenir  une  carte  magnétique  exacte  des  trois  éléments, 
dans  cette  région  du  globe  où  ils  n'avaient  jamais  été  étudiés. 
A  ces  diverses  expéditions,  il  faudrait,  pour  être  complet , 
ajouter  encore  les  observations  magnétiques  faites  depuis 
quelques  années ,  par  de  nombreux  voyageurs  et  navigateurs, 
et  dont  plusieurs  nous  serviront  également. 

A  côté  des  voyages  et  des  expéditions  nous  ne  devons  pas  ou^ 
blier,  comme  ayant  rendu  un  grand  service  à  la  science,  rétablis- 
sement de  nombreux  observatoires  magnétiques  sur  différents 
points  du  globe,  et  dont  la  multiplication  fut  essentiellement 
provoquée  par  la  lettre,  d*avril  1836,  de  M.  de  Humboldt  au 
duc  de  Sussex,  président  alors  de  la  Société  Royale  de  Londres. 
H.  de  Humboldtinsistait  dans  sa  lettre  sur  Tutilité  d'augmenter 
le  nombre  des  stations  permanentes,  afin  d'avoir  le  plus  grand 
nombre  d'observations  correspondantes;  avantage  très-grand 
surtout  en  ce  qui  concerne  les  variations  dont  on  peut  ainsi 
étudier  la  simultanéité.  Plusieurs  observatoires  magnétiques 
furent  institués  alors  en  addition  de  ceux  qui  existaient  déjà  et 
dont  le  plus  remarquable  était  l'Observatoire  de  Goettingue 
dirigé  par  Gauss  et  Weber.  Parmi  ceux  institués  récemment, 
nous  en  citerons  principalement  quatre  qui  ont  été  choisis  de 
manière  à  se  trouver  dans  des  circonstances  très-différentes 
d'intensité  magnétique,  et  dans  une  position  opposée  par  rap- 
port aux  pâles  et  aux  équateurs  magnétique  et  géographique. 
Le  premier  de  ces  observatoires  a  été  construit  à  Toronto  (Ca- 
nada), et  le  second  à  Hobart-Town  (terre  de  Van-Diémen). 
Ces  deux  stations  ont  été  choisies  parce  qu'elles  sont  situées  à 
peu  ppès  tn&antipodes  l'une  de  l'autre,  et  qu'elles  sont  assez 
lia  force  magnétique  possède  son  maxi^ 
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mum  d^intensité.  Le  troisième  observatoire  a  été  établi  au  Cap 
de  Bonne-Espérance  y  point  important  à  cause  de  sa  situation  à 
Textrémité  méridionale  de  TAfrique»  et  parce  que  les  éléments 
magnétiques  y  subissent  de  grandes  variations.  Enfin  le  qua^ 
trième  observatoire  a  été  placé  à  Sainte-Hélène^  entre  les  deux 
tropiques,  à  une  petite  distance  de  Téquateur,  et  dans  ud  lieu 
où  rintensité  magnétique  est  faible.  C'est  sous  la  direction  du 
colonel  Sabine,  que  se  poursuivent  dans  ces  observatoires  de 
nombreuses  observations. 

Au  moyen  de  toutes  ces  ressources  jointes  à  la  perfection  des 
instruments  employés  et  que  nous  avons  décrits  dans  notre  para- 
graphe premier^  on  est  parvenu  à  déterminer  la  déclinaison, 
rinclinaison  et  Tintensité  magnétiques  d*un  très-grand  nombre 
de  points  de  la  surface  de  la  terre  j  et  à  tracer  sur  la  sphère  ter- 
restre des  lignes  d'égale  déclinaison  ou  isogmiques^  dëgale 
inclinaison  ou  isocliniques^  et  d'égale  intensité  ou  iBodynamiqueM. 
Ce  n*est  pas  seulement  la  déclinaison,  Tinclinaison  et  rinten- 
sité qu*on  a  réussi  à  observer,  mais  aussi  les  variations  conti- 
nuelles que  ces  éléments  éprouvent  dans  un  même  lieu,  soit 
d*une  année  à  l'autre,  soit  dans  les  divers  mois  d'une  même 
année,  soit  dans  les  différentes  heures  d'un  même  jour. 

Il  importe  en  effet,  quand  on  compare  les  observations  faites 
en  un  heu  avec  celles  faites  dans  un  autre,  pour  la  détermina- 
tion des  éléments  absolus,  de  connaître  à  quelles  époques  elles 
ont  été  faites,  puisque  dans  un  même  lieu  les  trois  éléments 
magnétiques  ne  demeurent  point  constants.  Ainsi  la  déclinai- 
son, qui  est  l'élément  observé  le  plus  anciennement,  était  à 
Paris,  en  1580,  époque  la  plus  reculée  à  laquelle  elle  ait  été  dé- 
terminée, de  11%  30'  à  l'est;  en  1653,  l'aiguille  se  trouvait  dans 
le  méridien  terrestre;  la  déclinaison  est  devenue  dès  lors  occi- 
dentale, et  elle  a  atteint  son  maximum  (22^.34']  en  1814, 
époijua  &  partir  de  laquelle  elle  diminue  chaque  année.  Il 
parait,  d'après  d'anciennes  observations,  qu'en  Belgique  l'ai- 
guille »imantée  déviait,  à  l'est  du  méridien,  de  15*  environ  en 
1568,  et  que  vers  1600  elle  déviait  encore  de  0*.  A  Londres,  et 
ce  qui  est  assez  curieux,  au  Cap  de  Bonne-Espérance,  par  con- 
séquent dans  l'aulre  hémisphère,  la  déclinaison  a  suivi  une 
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marche  semblable,  c'est-à-dire  que,  d*abord  à  Test,  elle  8*e$t 
portée  ensuite  à  Touest;  seulement,  au  Cap,  elle  aurait  passé 
plus  tôt  à  Touesty  et  aurait  également  atteint  plus  tôt  son  maxi- 
mum i  Touesty  tandis  qu*à  Londres  et  à  Paris  les  deux  maxima, 
à  Vouesty  ont  eu  lieu  sensiblement  à  la  même  époque.  A  Lon- 
dres, la  déclinaison,  qui,  en  1576,  était  de  !!•  15'  à  Test,  était, 
eo  1632-1667,  de  0',et  de  24'  20'  en  1813  et  1814  (maximum). 
Au  Cap,  eUe  était  de  0»30'  à  Test,  en  1605;  de  25'  40^  à 
Touest,  en  1791  (maximum);  de  25' 4'  à  Touest,  en  1804. 
Nous  irerrons  plus  loin  la  loi  que  parait  suivre  la  diminution 
actuelle  de  la  déclinaison,  qui  est  environ  de  6'  par  année. 

L'inclinaison  de  l'aiguille  aimantée  n'est  point  non  plus 
constante  dans  le  même  lieu;  mais  elle  éprouve,  depuis  près  de 
deux  siècles  qu*on  Tobserve,  une  diminution  régulière;  ainsi, 
après  avoir  été,  à  Paris,  de  75*  en  4671 ,  elle  n'était  plus  que  de 
70*52'  en  1701,  et  de  66<>25'  en  1851.  L'inclinaison  a  diminué 
de  même  à  Bruxelles  régulièrement  depuis  1 827,  où  elle  était  de 
68*  56'  5^  jusqu'à  1854,  époque  à  laquelle  elle  n'était  plus  que 
de  67' 4&.  M.  Hansteen  croit  que  l'inclinaison  atteindra  un 
minimum  à  partir  duquel  elle  cessera  de  diminuer  pour  recom- 
mencer à  augmenter.  Cet  état  minimum  se  trouve  déjà  atteint 
eo  Russie  ;  il  doit  se  présenter  prochainement  à  Stockholm  et 
à  Christiana,  puis  plus  tard  à  Copenhague,  et  dans  les  villes 
plus  méridionales.  M.  Kupffer  a  trouvé  une  confirmation  des 
idées  de  M.  Hansteen  dans  les  observations  faites  récemment 
en  Sibérie  et  à  Kasan,  et  surtout  à  Pékin  où  l'inclinaison  aug- 
mente depuis  longtemps.  D'après  les  calculs  de  M.  Quelelet, 
faits  sur  de  nombreuses  observations,  la  diminution  annuelle 
de  l'inclinaison  est  de  3' 87  à  Milan,  de  3' 8  à  Pétersbourg,  de 
S' 7  à  Paris  et  à  Berlin,  de  3' 56  à  Christiania,  de  3' 5  à  Turin, 
de  3'  4  à  Bruxelles,  etc. 

Quant  à  l'intensité,  elle  paraît  bien  aussi  éprouver  des  varia- 
tions; ainsi  M.  Arago  a  trouvé  qu'elle  allait  en  augmentant 
d'une  année  à  une  autre;  mais  cette  augmentation,  si  elle 
existe,  est  très-faible,  car  M.  Quetelet  n*a  pas  aperçu  que  cet 
élément  ait  éprouvé  d'altération  bien  sensible  depuis  un  quart 
de  siècle  qu'il  l'observe. 
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Les  variations  séculaires  dont  nous  venons  de  parler  sont 
tout  à  fait  différentes  des  variations  annuelles  et  des  variatioos 
diurnes^  sur  lesquelles  nous  reviendrons  quand  nous  aarons^ 
en  tenant  compte  des  variations  séculaires,  jeté  un  coup  d*oeil 
sur  Tétat  magnétique  actuel ,  sous  le  rapport  absolu ,  des  diffé- 
rents points  de  notre  globe. 

Chaque  lieu  de  la  terre  est  donc  caractérisé,  au  point  de  rue 
magnétique,  par  trois  éléments  :  la  déclinaison,  l'inclinaison  et 
l'intensité.  Nous  pourrions  nous  contenter  de  donner  une  iaUe 
qui  renfermerait  la  valeur  de  ces  trois  éléments,  pour  tous  les 
points  du  globe  où  ils  ont  été  déterminée,  en  choisissant  ks 
déterminations  faites,  autant  que  possible,  à  la  même  époque. 
Mais  ce  procédé  ne  nous  donnerait  point  une  idée  de  Tenseinble 
de  la  distribution  des  forces  magnétiques  sur  la  surface  de  k 
terre;  aussi  préférons-nous  suivre  successivement»  essentielle- 
ment avec  M.  Hansteen  et  avec  M.  Duperrey,  qui  ont  employé 
des  méthodes  un  peu  différentes,  la  marche  du  magnétisme 
d*un  point  à  un  autre. 

Admettant  que,  si  Taiguille  aimantée  prenait  en  tous  les 
points  de  la  terre  la  direction  nord-sud,  nous  n'hésiterions  pas 
à  dire  que  la  terre  possède  des  pôles  magnétiques  qui  coïnci- 
dent avec  les  pôles  géographiques,  M.  Hansteen  est  conduit  à 
rechercher  quelle  doit  être  la  position  de  ces  pôles  magné- 
tiques pour  rendre  compte  du  fait  constaté  par  des  observa- 
tions exactes  que  Taiguille  dévie  du  méridien,  que  cette  dévia- 
tion n'est  pas  la  même  partout,  qu*elle  est  plus  orientale  en 
quelques  lieux,  plus  occidentale  dans  d'autres,  enfin  qu'elle 
varie  avec  le  temps  dans  un  même  lieu.  La  déclinaison  est 
maintenant  occidentale  dans  toute  l'Europe;  si  donc,  partant 
de  Pétersbourg,  où  elle  est  de  S"*  à  l'ouest,  nous  nous  avançons 
de  l'est  à  l'ouest,  vers  le  Groenland,  nous  la  voyons  s'accrottre» 
étant  de  15* i  à  Stockholm,  de  20*  à  Christiana,  de  24*  à  Lon- 
dres, d'environ  40*  sur  la  côte  nord  de  l'Islande,  et  d'environ 
51*  dans  la  colonie  de  Godthaab,  au  Groenland.  De  la  oôle 
ouest  du  Groenland  à  la  baie  d'Hudson,  elle  décroît  par  degrés; 
puis,  si  l'on  avance  sur  le  continent,  elle  disparaît  entiëremeoly 
devient  orientale,  et  s'accroît  rapidement  vers  la  cAte 
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(l'Amérique.  En  prolongeant  les  lignes  qui  indiquent  les  direc- 
lioDS  (le  l'aiguille  aimantée,  on  voit  qu  elles  se  rencontrent  en 
un  même  point  éloigné  du  pôle  de  la  terre  de  20*"»  et  environ  à 
259*  à  Test  de  Greenwich;  ce  qui  donne,  pour  ce  point,  une 
latitude  nord  de  70®  et  une  longitude  ouest  de  101  •*.  Mais,  d'un 
autre  côté,  si  Ton  suit,  dans  le  nord,  la  côte  de  Norwége,  on  voit 
la  déclinaison  décroître,  et  enfin  disparaître  entièrement  dans  la 
mer  Blanche;  et,  si  l'on  trace  les  prolongements  des  directions 
de  l'aiguille  en  ces  divers  points,  les  lignes  ne  vont  plus  passer 
parle  point  déterminé  plus  haut;  il  en  est  de  même  des  pro- 
longements des  directions  de  l'aiguille  dans  les  parties  septen- 
trionales du  détroit  de  Bering  et  dans  la  partie  nord-est  de  la 
Sibérie.  On  est  ainsi  conduit  à  supposer  quelque  part,  dans  la 
raer  de  Sibérie,  un  second  pôle  magnétique,  qui  attire  le  pôle  nord 
de  l'aiguille  vers  l'est,  entre  le  Spitzberg  et  la  Norwége,  vers 
l'ouest  dans  la  Sibérie  orientale  et  dans  le  détroit  de  Bering. 
Il  résulte  de  diverses  observations  recueillies  par  M.  Hans- 
teen  que  la  déclinaison  occidentale  disparaissait  entièrement 
en  1805  avant  d'arriver  à  Kasan;  de  Kasan  à  Tobolsk  la  décli- 
naison orientale  s'accroissait  et  elle  décroissait  de  nouveau  vers 
Irkutsh  où  elle  n'était  plus  que  d'un  demi  degré;  plus  à  l'est 
elle  doit  entièrement  disparaître,  car  à  Jakutskoï,  Billings  * 
trouva  en  1788  une  déclinaison  occidentale  de  2°;  enfin  à  l'est 
de  Jakutskoï  cette  déclinaison  occidentale  disparaît  encore  et 
redevient  orientale  dans  le  Kamtschatka  et  dans  toute  la  partie 
nord-ouest  de  l'Amérique.  11  y  a  donc  quatre  points  autour  du 
pôle  boréal  où  la  déclinaison  est  nulle;  le  premier  sur  la  côte 
ouest  de  la  baie  d'Hudson,  le  second  sur  la  ligne  qui  joint  Ka- 
san à  la  mer  Blanche,  le  troisième  un  peu  à  l'est  d'Irkulsk,  et 
le  quatrième  un  peu  à  l'est  de  Jakutskoï.  Entre  le  premier  et  le 
second,  c'est-à-dire  dans  la  partie  nord-est  de  l'Amérique,  sur 
rdcéan  Atlantique  et  dans  loute  T Europe,  la  déclinaison  est  oc- 
ddfnlalê;  entre  lo  second  et  le  iroisicme,  c'est-à-dire  dans  la 
ploi  grande  partie  de  la  Sibérie,  oIIq  est  oneutale;  entre  le  Iroi- 
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sième  et  le  quatrième,  c'est-à-dire  dans  la  Sibérie  orientale, 
elle  est  occidentale;  entre  le  quatrième  et  le  premier,  c'est-à- 
dire  dans  le  Kamtschatka,  dans  la  partie  nord  de  rocéan  Paci- 
fique et  dans  la  région  nord-ouest  de  T Amérique,  elle  redeTieat 
orientale. 

La  position  attribuée  par  M.  Hansteen  à  celui  des  pôles  ma- 
gnétiques qu'il  admet  exister  dans  l'Amérique  septentrionale, 
s'accorde  avec  les  observations  faites  par  les  capitaines  Ross  et 
Parry,  carie  capitaine  Parry  trouva  le  22  août  1819  la  décli- 
naison de  1 29""  ouest  sous  une  latitude  de  70^,  40'  N.  et  une  lon- 
gitude de  Greenwich  de  91*,  47'  0.;  et  le  28  août  il  la  trouva 
de  ICô""  Est  sous  une  lalilude  de  75"^,  9' N.  et  une  longitude  de 
103%  45' 0.;  d'où  il  résulte  que  entre  le  22  et  le  28  août  la 
déclinaison  avait  dû  s'élever  quelque  part  à  180*  avant  de  de- 
venir d'occidentale  orientale,  et  que  les  observateurs  avaient  dû 
passer  à  quelques  degrés  au  nord  du  principal  pâle  magné- 
tique, ce  qui  assigne  à  ce  pôle  une  position  tout  à  fait  sem- 
blable à  celle  que  M.  Hansteen  lui  attribue. 

Les  observations  d'inclinaison  de  l'aiguille  confirment  ce 
résultat,  car  il  est  évident  que  l'aiguille  d'inclinaison  doit 
prendre  une  position  verticale  au-dessus  du  pôle,  si  le  pôle  est 
le  point  de  convergence  des  forces  qui  dirigent  l'aiguille.  Or, 
dans  le  voyage  scientifique  qu'il  a  exécuté  de  1829  à  1833,  le 
capitaine  Ross  a  trouvé  que  l'inclinaison  était  de  90''  à  un  point 
dont  la  distance  au  pôle  était  de  4  9%  55'  et  la  longitude  de 
96*,  45',  18"  0.  de  Greenwich.  Il  résulterait  seulement  de  la 
différence  de  longitude  que  le  pôle  magnétique  aurait  un  mou- 
vement de  l'ouest  à  l'est ,  ce  que  du  reste  M.  Hansteen  avait 
déjà  conclu  des  précédentes  observations,  soit  pour  ce  pôle, 
soit  pour  le  second  pôle  situé  en  Sibérie. 

M.  Hansteen  a  réussi  au  moyen  des  observations  magnétiques 
faites  dans  l'hémisphère  austral  à  y  reconoatire  aussi  Texis- 
tence  de  deux  pôles  magnétiques,  ayant  un  mouvement  vers 
l'ouest  au  lieu  de  l'avoir  vers  Test;  l'un  de  ces  pôles  est  situé 
au  sud  de  la  Nouvelle-Hollande  et  l'autre  au  sud  de  la  Terre 
de  Feu.  En  désignant  par  A  le  pôle  magnétique  de  Thémis- 
phère  austral  situé  au  sud  de  la  Nouvelle-Hollande,  par  a  celui 
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du  même  hémisphère  situé  au  sud  de  la  Terre  de  Feu,  par  B  le 
pAIe  maguélique  de  Thémisphère  boréal  situé  dans  la  partie 
nord-ouest  de  TAmérique  septentrionale,  par  b  celui  qui  est 
dans  la  partie  nord-est  de  la  Sibérie ,  on  trouve  un  rapproche- 
ment assez  curieux,  savoir  que  A  et  B  sont  à  peu  près  diamé- 
tralement opposés  Tun  à  Fautre,  car  chacun  d*eux  est  éloigné 
du  pôle  d'environ  20",  et  A  est  dans  le  méridien  de  136'' E.,  B 
dans  celui  de  260*E.  de  Greenv^rich,  ce  qui  constitue  entre  eux 
une  diiférence  de  124*  en  longitude.  Les  points  a  et  &  ont  aussi 
une  situation  relative  semblable,  quoique  cependant  présen- 
tant une  analogie  moins  grande  ;  la  distance  du  premier  au 
pôle  austral  est  de  13*,  celle  du  second  au  pôle  boréal  d*un  peu 
plus  de  40";  la  longitude  du  premier  est  de  237"  E.  et  celle  du 
second  de  1 16",  ce  qui  établit  une  différence  de  longitude  entre 
eux  de  121". 

Suivant  M.  Hansteen,  la  terre  aurait  .deux  axes  magnétiques 
dont  les  extrémités  formeraient  les  quatre  pôles  que  nous  ve- 
nons de  reconnaître  ;  deux  situés  dans  Thémisphère  boréal,  se 
mouvant  de  Touest  à  Test,  et  deux  situés  dans  la  région  aus- 
trale, se  mouvant  de  Test  à  Touest  ;  mais  il  existerait  une  grande 
différence  dans  la  promptitude  de  leur  déplacement'.  Au 
moyen  de  ces  mouvements  des  pôles  magnétiques,  on  explique- 
rait les  variations  de  la  déclinaison  et  de  Tinclinaison,  les- 
quelles proviendraient  du  rapprochement  ou  de  Téloignement 
des  pôles  dans  chaque  hémisphère,  et  par  conséquent  du  chan- 
gement pour  un  même  lieu  dans  la  prédominance  de  Tun  sur 
lautre.^Ainsi,  par  exemple,  la  déclinaison  devient  occidentale 
dans  notre  hémisphère  quand  le  pôle  magnétique  B  de  TAmé- 
rique  se  rapproche  de  l'Europe  en  même  temps  que  le  pôle  b 
de  Sibérie  s'en  éloigne;  auparavant  elle  était  orientale,  ce  der- 
nier pôle  étant  plus  près  de  TEurope.  Ainsi  Tinclinaison  dimi- 
nue en  Europe  par  Feffet  du  déplacement  à  l'est  du  pôle  de  la 
Sibérie,  tandis  qu'elle  augmente  dans  la  Sibérie  orientale  et 
dans  le  Kamtschatka. 

*  V.  Haniteen  usigne  à  ces  révoloUons  des  pôles  les  durées  suivantes  :  au 
pttt  A,  4f«0  ans  ;  au  p61e  a,  1304  ;  au  pùle  B,  1740;  au  p61e  b,  860. 
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Les  varialions  de  la  déclinaison  et  de  rinclinaisoQ  dans 
rhémisphère  austral  sont  également  justifiées  par  les  mouYe- 
ments  attribués  aux  pôles  magnétiques.  Ainsi,  au  Gap  de 
Bonne-Espérance  et  dans  les  baies  qui  Tavoisinent,  la  déclinai- 
son était  orientale  au  temps  de  Yasco  de  Gama  '  ;  ensuite  elle 
est  devenue  occidentale  et  s'est  élevée  jusqu'à  plus  de  25%  ce 
qui  tient  à  ce  que  le  pôle  américain  a  s'est  éloigné,  tandis  que 
celui  de  la  Nouvelle-Hollande  A  s'est  rapproché.  C'est  aussi  au 
mouvement  vers  l'ouest  du  pôle  a  qu'est  due  l'augmentation 
de  l'inclinaison  australe  dans  toute  l'Amérique  méridionale. 

Après  avoir  établi  par  les  phénomènes  de  déclinaison  et 
d'inclinaison  l'existence  de  quatre  pôles  magnétiques,  ou 
plutôt  de  quatre  centres  de  convergence  des  forces  magnéti- 
ques du  globe,  M.  Hansteen  a  cherché  à  montrer  que  les  phéno- 
mènes d'intensité  conduisent  à  la  même  cons^uence.  Déjà 
Humboldt,  en  1799,  avait  trouvé  que  l'intensité  magnétique 
était  à  son  minimum  à  un  point  situé  à  7*"  environ  au  sud  de 
l'équateur  au  Pérou,  et  il  avait  pris  pour  unité  cette  inten- 
sité minimum;  en  1805,  Humboldt,  par  de  nouvelles  obser- 
vations faites  en  Europe,  conjointement  avec  Gay-Lussac, 
établit  la  loi  que  l'intensité  magnétique  allait  en  augmentant 
de  l'équateur  aux  pôles.  A  ces  documents  et  à  d'autres  encore, 
il  faut  joindre  surtout  les  observations  du  colonel  Sabine  sur 
l'Atlantique,  à  partir  de  12*"  latitude  sud  jusqu'à  la  côte  la  plus 
septentrionale  du  Spitzberg.  Au  moyen  de  toutes  ces  observa- 
tions et  des  siennes  propres  qu'il  a  faites  dans  un  voyage  en 
Sibérie,  M.  Hansteen  est  parvenu  à  tracer  des  lignes  isodyna- 
miques^  dont  l'inspection  montre  que  sur  un  même  parallèle 
l'intensité  est  beaucoup  plus  grande  en  Amérique  qu'en  Eu- 
rope, que  les  lignes  isodynamiques  sont  en  Amérique  presque 
parallèles  à  l'équateur,  tandis  que  sur  l'Atlantique  elles  re- 
montent au  Nord,  puis  se  rapprochent  en  Europe  du  parallé- 

*  Nons  appelons  dans  l'hémisphère  austral,  comme  dans  rhëmlspbère  boréal, 
déclinaison  orientale  celle  en  vertu  do  laquelle  le  pôle  nord  de  raiguUle  se  détie 
à  Test,  et  le  pôle  sud  par  conséquent  à  Touest  ;  en  un  mot,  c*est  le  p6le  nord,  oa 
le  pôle  marqué,  comme  rappellent  les  Anglais,  qui  est  celui  dont  noot  coiiiidè« 
rons  toujours  et  dans  tous  les  cas,  les  moutements. 
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lisme  à  Téqualeur.  L'étude  de  ces  lignes  confirme  l'existence 
des  deux  centres  ou  pôles  magnétiques,  avec  cette  différence 
seulement  que  le  centre  magnétique  de  la  région  ouest  de 
rAmérique  septentrionale  possède  une  intensité  remarquable- 
ment plus  considérable  que  celui  de  la  région  est  de  la  Sibérie. 
Le  petit  nombre  d'observations  d'intensité  dans  l'hémisphère 
austral,  que  M.  Hansteen  avait  à  sa  disposition,  a  suffi  cepen- 
dant pour  lui  permettre  de  reconnaître  aussi  deux  maxima 
d'intensité  aux  mêmes  places  où  la  déclinaison  et  l'inclinaison 
avaient  fait  présumer  l'existence  de  deux  pôles  magnétiques. 

Il  est  évident  que  sur  chaque  méridien,  il  doit  y  avoir  un 
point  auquel  l'intensité  est  à  son  minimum,  point  qui,  en  gé- 
néral ,  ne  doit  pas  être  loin  de  l'équateur,  puisque  l'intensité 
augmente  également  à  mesure  qu'on  s'approche  du  Nord  et  à 
mesure  qu'on  s'approche  du  Sud  ;  mais  la  place  du  minimum 
n'est  point  la  même  sur  chaque  méridien,  et  parmi  les  minima 
il  y  en  a  de  plus  petits  les  uns  que  les  autres.  Ainsi,  sous  le 
30(f  méridien,  l'intensité  décroît  depuis  1,8,  sa  valeur  près  de 
New-York  (40*  lat.  N.),  jusqu'à  1,0,  sa  valeur  à  7*  latitude  sud 
au  Pérou;  puis  elle  augmente  au  sud  de  ce  point  jusqu'à  1,6, 
sa  valeur  à  la  Terre  de  Feu.  Sous  le  40'  méridien,  l'intensité 
décroît  depuis  la  valeur  1,55  sur  la  côte  la  plus  septentrionale 
du  Spitzberg  jusqu'à  20  ou  SO*'  de  latitude  sud  où  elle  n'est 
plus  que  0,8,  valeur  qui  parait  être  celle  du  plus  petit  des 
minima^  tandis  que  le  minimum  qu'on  trouve  sous  le  280'  mé- 
ridien près  de  l'équateur,  qui  est  un  peu  supérieur  à  1 ,0^  serait 
le  plus  grand  '. 

Ainsi  l'intensité  a  dans  chaque  hémisphère  un  double  moari- 
mum;  l'inclinaison  a  également  un  double  maximum  et  un 

<  M.  Hansteen  atait  cru,  en  se  fondant  sur  l'intensité  1  »%,  Aservé*  par  M.  Sa- 
bine à  New-York,  par  44^  latitude  nord,  et  sur  celle  1 ,0  (non  corrigée)  observée 
par  M.  de  Rossel  à  Van-Diémen  par  43*  de  laUtude  sud,  que  l'intensité  magné- 
tique devait  être  généralement  plus  considérable  dans  l'hémisphère  boréal  que 
dans  l'austral.  M.  Duperrey,  è  la  suite  de  ses  observations,  a  fait  remonter  plus 
près  de  l'équateur  la  ligne  d'intensité  1 ,6 ,  qni  passait  par  la  terre  de  Van-Diémen, 
et  l'a  remplacée  par  la  ligne  1 ,8,  ce  qui  ne  permet  plus  d'admettre  la  différence 
dlntenslté  signalée  par  M.  Hansteen.  Nous  verrons  même  que,  s'il  y  a  une  dlffé- 
renee,  elle  eat  €d  fiV«atf||  l||M|kère  austral. 
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double  minimum  sur  chaque  parallèle  géographique ,  et  ces 
points  se  trouvent  sur  les  mêmes  méridiens  que  les  points  ana- 
logues pour  Tintensilé.  Ainsi,  par  exemple,  sur  le  60*  parallèle 
de  latitude  nord ,  Tinclinaison  est  d'environ  Sî*  dans  la  baie 
d'Hudson,  et  de  72°  entre  Stockholm  et  Abo,  de  75*  sur  le  mé- 
ridien d'Irkutsch,  puis  de  70^  au  Ramtschatka.  De  même  sur  la 
50*  parallèle  de  latitude  sud,  l'inclinaison  est  supérieure  à  60* 
sur  le  280*  méridien;  elle  est  d'environ  51*  sur  le  34œ,  et 
d'environ  75*  dans  la  Nouvelle-Hollande.  La  direction  de  l'ai- 
guille horizontale  concorde  également,  comme  nous  l'avons  vu 
avec  l'inclinaison,  et  par  conséquent  avec  l'intensité ,  dans  la 
désignation  des  quatre  pôles  magnétiques. 

On  conçoit  que  dans  la  manière  dont  il  nous  présente  le 
phénomène  du  magnétisme  terrestre,  M.  Hansteen  ne  puisse 
pas  reconnaître  un  équateur  magnétique  dans  la  ligne  qui  passe 
par  tous  les  points  où  l'inclinaison  est  nulle;  elle  n'aurait  cette 
qualité  qu'autant  qu'il  n'existerait  qu'un  axe  magnétique;  mais 
comme  ses  observations  le  conduisent  à  reconnaître  que  la  terre 
en  a  deux,  ces  axes  ont  chacun  leur  plan  équatorial,  et  ces  deux 
plans  se  coupent  suivant  une  ligne  droite  aux  extrémités  de 
laquelle  l'aiguille  d'inclinaison  doit  être  horizontale;  en  tout 
autre  point  la  ligne  sans  inclinaison  doit  se  trouver  entre  les 
deux  plans  équatoriaux,  plus  près  de  celui  qui  appartient  à 
Taxe  le  plus  énergique.  La  ligne,  sans  inclinaison,  n'appartient 
donc  pas  à  un  plan,  mais  à  une  surface  à  double  courbure  dont 
les  inflexions  doivent  changer  à  mesure  que  la  situation  rela- 
tive de  ces  axes  se  modifie  ' . 

Halley  avait  déjà,  avant  M.  Ilansteen,  montré  Timpossibilité 
de  concilier  les  différences  de  déclinaison  observées  dans  Thé- 

^  M.  HmtMD  a  tracé  sur  la  carte  d'intensité  la  ligne  sur  laquelle  rinèliiMi- 
&OII  t;it  nulle,  soit  d'après  les  observations  de  1775  à  1780,  soit  diaprés  les  plat 
réeentt^é  de  1822  à  1830.  Ces  deux  lignes  ne  s'accordent  en  aucune  façon  ;  elles 
«e  coupt^at  en  quatre  points  dont  la  position  indique  un  moutement  d'ondulatioo 
qui  $û  reproduit  dans  les  autres  courbes  d'inclinaison  et  qui  est  une  conséquenee 
ïtM:c«Bï»iiire  du  déplacement  des  pôles.  L'idée  de  quelques  physiciens  d'an  sliDpl« 
inguveMtiâBt  de  translation  à  l'ouest,  d'un  prétendu  équateur  magnéUque  unique, 
ne  pont  dune  nullement  expliquer  les  changements  dans  l'état  magoéijque  du 
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misphère  austral  avec  deux  pôles  et  la  nécessité  d'en  admet- 
tre quatre  pour  donner  une  explication  complète  de  tous  les 
phénomènes  de  déclinaison  observés  sur  tous  les  points  du 
globe.  Il  avait  même  assigné  la  position  de  ces  pôles  qui  a  quel- 
que analogie  avec  celle  qui  a  été  déterminée  par  M.  Hansteen. 
Halley  désignait  par  pôles  magnétiques  les  points  de  la  surface 
de  la  terre  considérée  comme  un  aimant,  où  la  résultante  des 
forces  de  toutes  les  parties  du  globe  atteint  un  maximum  \ 

Le  colonel  Sabine,  auquel  des  travaux  aussi  nombreux  que 
remarquables  sur  le  magnétisme  terrestre  ont  donné  sur  cette 
matière  une  autorité  incontestée,  admet  aussi  les  quatre  pôles 
comme  conséquence  des  résultats  de  toutes  les  observations 
magnétiques  faites  sur  les  divers  points  de  la  surface  du  globe; 
mais  il  ne  les  définit  pas  comme  Halley  et  comme  M.  Hansteen; 

*  Caosty  dans  Ba  théorie  da  magnétisme  terrestre,  n'hdmet  qae  deux  pôles 
magnétiques;  mais  par  ces  mots  pôles,  il  entend  deux  points  où  IMntensité  ma- 
gnétique, 6*est-è-dire  la  composante  horizontale  de  cette  Intensité,  est  nulle,  et  où 
il  n*y  a  plus  par  conséquent  que  la  composante  verUcale.  Le  premier  est  situé 
dans  la  nord  da  rAmériqne  par  70<>  15'  de  laUtude  nord,  et  UA^  2i'  de  longl- 
tadc  est  de  Greenwich  ;  ce  serait  le  pôle  B  de  Hansteen  à  peu  près  ;  le  second  au  sud 
de  la  terre  de  Van-Diémen  par  72*^  35'  de  latitude  sud,  et  162"*  30'  de  longitude 
ooeat.  11  y  a  en  outre  trois  points  où  l'intensité  magnétique  totale  est  à  son  maxi- 
mum relatlfement  aux  points  yoisins,  dont  deux  sont  situés  dans  Thémisphère 
boréal  et  un  dans  l'austral.  Le  premier  est  à  16*^  au  sud  du  pôle  magnétique, 
par  &4*  ir  de  laUtnde  nord  et  261*  27'  de  longitude  est  Le  second  est  situé 
à  71»  20'  de  latitude  nord,  el  1 19«  &7'  de  longitude  est  en  Sibérie,  dans  la  ré- 
gion où  Hansteen  conjecturait  qu'il  y  avait  un  second  pôle.  Le  troisième  est  placé 
à  2*  26'  au  nord,  et  1^  56'  à  Test  du  pôle  magnétique  austral.  L'intensité  totale 
en  ees  trois  points,  en  évaluant  celle  de  Londres  à  1,372,  est  respectivement  de 
1,76S4  de  1,6916  et  de  2,2606;  tandis  qu'aux  deux  pôles  magnétiques  nord  et 
fod,  elle  est  de  1 ,70 1  et  de  2»2&3.  11  y  a  deux  points  dans  le  toisinage  de  Téqua- 
Um  où  rintensité  magnétique  est  à  son  minimum.  Us  sont  situés,  Tun  dana 
rOcéan  Pacifique,  par  5<»  7'  de  latitude  nord  et  176,26  de  longitude  0.  ;  Tautre 
prèa  de  Tile  de  Sainte-Hélène,  par  16»  9'  de  latitude  sud  et  350®  12'  de  longi- 
tude E.  ;  leurs  intensités  respectives  sont  de  0,9296  et  de  0^6094.  La  ligne  qui 
joint  les  points  où  rincllnaison  magnétique  est  nulle,  coupe  Téquatenr  presque 
dJasémiefflent,  par  environ  6^  et  166*$  mais  les  deux  points  où  elle  a*éloigne  la 
floa  de  réquatevr  ne  sont  pas  plaoéa  dlamétmlement,  et  sont  situés»  le  premier 
par  environ  1 4*  43'  de  latitude  nord  al  Mf  de  longitode,  le  second  par  1 6<»  4'  de 
latitude  sud  et  320*  da  longitude. 
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ce  sont  pour  lui  simplement  les  points  de  plus  grande  intensité 
magnétique  pour  deux  systèmes  qui  se  distinguent  l'un  de  Tanlre 
par  la  différence  dans  le  degré  de  la  variation  séculaire  à  laquelle 
les  phénomènes  paraissent  être  sujets  dans  chacun  d'eux. 

La  méthode  par  laquelle  M.  Hansteen  a  déterminé  la  position 
des  pôles  magnétiques  n'est  pas  à  l'abri  de  toute  objection. 
M.  Kupffer  remarque  avec  raison  que  si  l'on  adopte  deux  pôles 
magnétiques  dans  chaque  hémisphère,  l'aiguille  ne  sera  tournée 
ni  vers  l'un  des  pôles,  ni  vers  l'autre,  dans  la  plupart  des  points 
du  globe,  mais  prendra  une  direction  moyenne  ;  il  sera  bien 
difficile  alors  de  choisir  entre  les  déclinaisons  celles  dont  les 
points  de  convergence  indiquent  exactement  la  position  du 
pôle  magnétique.  En  supposant  que  ce  fût  un  seul  pôle  qui  agit 
en  même  temps  sur  l'aiguille,  il  serait  impossible  que  la  décli- 
naison, en  s'avançant  de  l'ouest  à  l'est,  fût  d'abord  occidentale, 
puis  nulle,  puis  orientale,  et  cela  sur  des  points  Irès-rappro- 
chés,  comme  on  le  trouve  dans  la  Russie  orientale  européenne  ; 
ou  même  d'abord  orientale,  puis  nulle,  puis  encore  orientale, 
comme  cela  arrive  près  d'Irkoutsk.  Du  reste,  M.  Kupffer  est 
peu  disposé  à  admettre  l'existence  de  pôles  magnétiques  propre- 
ment dits,  c'est-à-dire  de  centres  d'actions  magnétiques  rap- 
prochés des  pôles  terrestres;  il  pencherait  plutôt  vers  l'idée  de 
Gauss  que  toute  la  masse  de  la  terre  est  magnétique. 

M.  Barlow,  qui  a  réuni  les  observations  les  plus  importantes 
relatives  à  la  déclinaison  faites  dans  les  voyages  récents,  en 
ayant  soin  d'écarter  les  erreurs  provenant  de  l'attraction  locale, 
n'admet  pas  non  plus  quatre  pôles  magnétiques  dans  chaque 
hémisphère;  du  reste,  il  s'est  surtout  occupé  de  tracer  les  lignes 
isogoniques,  c'est-à-dire  d'égale  déclinaison,  et  les  changements 
qu'elles  éprouvent  à  la  surface  du  globe.  Il  trouve  dans  l'Océan 
Indien  une  ligne  sans  déclinaison  qui  coupe  l'équateur  et  dont 
la  courbure  est  extraordinaire;  les  lignes  d'égale  déclinaison, 
situées  à  gauche  de  celle-ci,  ont  une  déclinaison  occidentale  ; 
celles  qui  sont  à  droite  une  déclinaison  orientale.  On  reconnaît 
encore  que  dans  ce  même  Océan,  pendant  40  degrés,  la  ligne 
sans  déclinaison  marche  presque  parallèlement  à  l'équateur,  et 
que  pendant  40  autres  degrés  elle  revient  dans  le  méridien  ; 
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mais  comme  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  déclinaison,  il  faut  que  le 
pôle,  c'est-à-dire  le  centre  d'attraction,  soit  dans  le  méridien  du 
lieu,  il  en  résulte  que  ce  pôle  doit,  pendant  40  degrés,  coïncider 
avec  le  pôle  terrestre,  ce  qui  est  peu  compatible  avec  l'eidstence 
de  quatre  pôles. 

Il  paraîtrait  que  c'est  vers  l'année  1660  que  la  ligne  sans 
déclÎDaison  aurait  traversé  l'Océan  Atlantique  presque  à  angle 
droit  avec  le  méridien  de  nos  contrées,  comme  cela  se  voit 
aujourd'hui  dans  l'Océan  Indien.  Depuis  ce  temps  elle  a  été 
graduellement  en  descendant  vers  le  sud  et  vers  l'ouest,  et 
aujourd'hui  elle  traverse  la  partie  orientale  de  l'Amérique  du 
Sud;  elle  traverse  également  l'Australie,  où  depuis  soixante  ans 
elle  ne  parait  pas  avoir  éprouvé  de  modification. 

En  résumé,  quelle  que  soit  l'opinion  qu'on  se  forme  sur 
l'existence  et  le  nombre  des  pôles  magnétiques,  il  résulte  des 
recherches  de  M.  Hansteen  qu'il  existe  deux  lignes  sans  décli- 
naison', l'une  située  dans  l'Océan  Atlantique  qui  commence 
sous  le  60*  degré  de  latitude  nord  à  l'ouest  de  la  baie  d'Hudson, 
s'avance  dans  la  direction  du  sud-est  à  travers  les  lacs  de  l'Amé- 
rique du  Nord,  traverse  les  Antilles  et  le  cap  Saint-Roch  jus- 
qu'à ce  qu'elle  atteigne  l'Océan  Atlantique  du  Sud  où  elle  coupe 
le  méridien  de  Greenwich  par  65"*  de  latitude  sud.  Cette  ligne 
est  presque  droite  jusque  près  de  la  partie  orientale  de  l'Amé- 
rique du  Sud,  où  elle  se  courbe  un  peu  au-dessus  de  l'équa- 
teur.  La  seconde  ligne  sans  déclinaison,  qui  est  remplie  d'in- 
flexions, commence  au  60*  degré  de  latitude  sud,  au-dessus 
de  la  Nouvelle-Hollande  qu'elle  traverse,  s'étend  dans  l'archipel 
Indien  en  se  partageant  en  deux  branches  qui  coupent  trois  fois 
l'équateur.  Elle  passe  d'abord  au  nord  de  ce  dernier,  à  l'est  de 
Bornéo  \  elle  revient  ensuite  et  passe  au  sud  entre  Sumatra  et 
Bornéo,  et  traversant  de  nouveau  l'équateur  au-dessous  de 
Ceylan  d'où  elle  passe  à  l'est  au  milieu  de  la  mer  Jaune,  elle  se 
dirige  ensuite  le  long  de  la  côte  de  la  Chine,  puis  redescend 

>  Oo  a  généralement  admis  qu'il  existait  sur  le  globe  trois  lignes  sans  décli- 
;  mais  il  résulte  des  trataox  de  M.  Hansteen  que  deux  seulement  sont 
I  fttfi  la  tiolilème  ne  comprendrait  qu'un  très-petit  nombre  de 
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de  nouveau  au  nord  en  faisant  un  grand  coude  semi-circulaire, 
qui  se  termine  à  la  mer  Blanche.  Du  reste,  la  détermination 
des  positions  variables  des  lignes  sans  déclinaison  n*a  d^autre 
utilité  que  d'indiquer  par  leur  changement  celui  de  la  direc- 
tion des  forces  magnétiques  sur  l'ensemble  de  la  surface  du 
globe.  Mais  pour  que  cette  détermination  fût  bien  exacte,  il 
faudrait  connaître  quels  sont  au  même  moment  tous  les  points 
où  l'aiguille  de  déclinaison  est  exactement  dirigée  dans  le  plan 
du  méridien  terrestre. 

La  conception  des  pôles  magnétiques,  commode  pour  fixer 
les  idées  sur  la  direction  des  forces  du  magnétisme  terrestre,  a 
cependant  l'inconvénient  do  conduire  à  considérer  ces  pôles 
comme  étant  véritablement  des  centres  d'où  émanent  les  forces 
magnétiques,  ce  qui  n'est  point  le  cas;  d'un  autre  côté,  elle  n'a 
pas  l'avantage,  à  ce  qu'il  parait,  de  satisfaire  à  toutes  les  eii- 
gences  des  observations.  Aussi  M.  Duperrey  a-t-il  cherché  à  se 
représenter  l'état  magnétique  des  dÛTérents  points  du  globe 
d'une  manière  indépendante  de  toute  idée  sur  la  position  et  le 
nombre  des  pôles  magnétiques.  Partant  d'un  point  quelconque 
et  cheminant  toujours  dans  le  sens  de  la  direction  de  l'aiguille 
aimantée,  d'abord  vers  le  pôle  nord,  ensuite  vers  le  pôle  sud,  et 
relevant  tous  les  points  par  lesquels  il  a  passé,  il  forme  une 
courbe  qui  réunit  tous  ces  points,  et  qui  est  pour  lui  un  méri- 
dien magnétique.  Prenant  ensuite  un  autre  point  voisin  du 
premier,  il  trace  de  la  même  manière  un  second  méridien  ma- 
gnétique qui  rencontre  nécessairement  le  premier  en  deux 
points  situés,  l'un  vers  le  pôle  nord,  l'autre  vers  le  sud.  En 
traçant  sur  le  globe  un  certain  nombre  de  ces  méridiens  et 
prenant  les  points  d'intersection  de  deux  méridiens  voisins,  on 
a  dans  chaque  hémisphère  une  courbe  fermée  résultant  de  la 
réunion  de  tous  ces  points  d'intersection,  et  on  peut  admettre, 
si  l'on  veut,  que  le  pôle  magnétique  de  chaque  hémisphère  se 
trouve  au  centre  de  l'aire  renfermée  par  ces  courbes.  M.  Du- 
perrey a  tracé  sur  les  mêmes  cartes,  outre  les  méridiens  magné- 
tiques, des  courbes  normales  aux  méridieDs,  et  qu'il  a  appelées 
paraUèUi  magnitiquei.  Celle  de  ces  courbes  perpendiculaires 
qui  passe  par  le  milieu  du  méridien  serait  l'^uateur  magné- 
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tiqBe,  mais  elle  diffère  de  la  courbe  qui  passe  par  tous  les 
points  de  nulle  inclinaison  à  laquelle  on  a  en  général  réservé  le 
nom  d*équateur  magnétique  ^  et  de  celle  qui  passe  par  tous  les 
points  d'intensité  minimum  qui  n'est  point  non  plus  la  même 
exactement  que  celle  d'inclinaison  nulle,  quoiqu'on  lui  ait 
aussi  donné  le  nom  d'équateur  magnétique. 

Les  lignes  d'égale  inclinaison,  soit  isocliniques,  seraient 
les  Trais  parallèles  magnétiques  analogues  aux  parallèles  terres- 
tres, si  on  considérait  la  ligne  d'inclinaison  nulle  comme  l'équa- 
teur  magnétique.  Mais  elles  ne  sont  point  régulières  et  sont 
d*autant  moins  parallèles  entre  elles  qu'elles  se  rapprochent 
davantage  des  régions  polaires. 

M.  Duperrey  estime  que  les  lignes  d'égale  inclinaison  ont, 
comme  celle  d'égale  déclinaison ,  l'inconvénient  de  n'être  pas 
l'expression  d'un  fait  dépendant  uniquement  de  l'action  du 
magnétisme,  car  elles  expriment  deux  faits  à  la  fois,  l'un  qui 
dépend  uniquement  de  l'action  du  magnétisme ,  l'autre  de  la 
direction  particulière  que  suit  chaque  verticale.  La  ligne  sans 
inclinaison  ne  peut  donc  pas,  d'après  cela,  être  considérée 
comme  l'équateur  magnétique;  toutefois  M.  Duperrey,  ayant 
cherché  quelle  serait  la  figure  du  véritable  équateur  magné- 
tique, c'est-à-dire  d'une  courbe  qui  ne  dépendrait  d'aucune 
cause  étrangère  au  magnétisme,  et  par  conséquent  dont  la 
condition  serait  d'être  perpendiculaire  à  tous  les  méridiens 
magnétiques  et  dont  la  moyenne  des  latitudes  nord  et  sud  serait 
zéro,  ce  qui  est  à  peu  près  la  moyenne  des  latitudes  de  la  ligne 
sans  inclinaison,  il  a  trouvé  que  cette  courbe  ne  diffère  pas 
beaucoup  de  la  ligne  sans  inclinaison.  Le  plan  moyen  de 
cette  nouvelle  courbe  fait  avec  le  pian  de  l'équateur  terrestre 
mi  angle  de  10^54',  et  son  axe,  qui  semble  exprimer  la  direo 
tion  suivant  laquelle  le  globe  est  aimanté,  perce  la  surface  de 
la  terre  en  deux  points  situés  dans  les  régions  polaires,  l'un  à 
79*«'  latitude  nord  et  71'3i'  longitude  ouest,  l'autre  à79"6' 
latilode  sud  et  {08''28'  longitude  est.  Or  le  plan  moyen  de  la 
véritable  ligne  sans  inclinaison,  telle  que  l'a  tracée  M.  Duperrey 
itl  moyen  de  deux  cent  soixante-dix  observations  qu'il  a  re- 
coeSUieAy  bft  ttû  angle  de  1 0*^49'  avec  l'équateur  terrestre  et 
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perce  la  surface  du  globe  en  deux  points  situés,  l'un  à  79*11' 
latitude  nord  et  78M0'  longitude  ouest,  et  l'autre  à  79*^11'  lati- 
tude sud  et  101"40'  longitude  est;  la  différence  n'est  donc  pas 
bien  grande  entre  ces  deux  plans*.  Il  faut  remarquer  cependaDl 
que  les  extrémités  de  l'axe  de  Téquateur  magnétique,  tel  qu'il 
résulte  de  la  ligne  sans  inclinaison,  aussi  bien  que  de  la  ligne 
perpendiculaire  aux  méridiens  magnétiques,  ne  coïncident 
point  avec  les  points  de  la  surface  du  globe  où  l'aiguille  affecte 
la  direction  de  la  verticale,  et  qu'on  nomme  pour  cette  raison 
pôles  magnétiques.  En  efTet,  M.  Duperrey  ayant  pu,  dans  sa 
recherche  des  méridiens  magnétiques,  déterminer  exactement 
la  position  de  ces  points,  a  trouvé  que  l'un  était  situé  à  KfW 
latitude  nord  et  lOOHO'  longitude  ouest  ^,  et  l'autre  à  75*  lati- 
tude sud  et  ISô""  longitude  est.  Il  remarque  avec  raison  que  la 
non  coïncidence  des  pôles  avec  les  extrémités  de  l'axe  de  l'équa- 
teur  magnétique,  n'est  point  une  raison  pour  repousser  l'idée 
que  le  magnétisme  terrestre  provienne  de  deux  centres  d'action, 
pourvu  que  ces  centres  soient  voisins  du  centre  de  la  terre,  car 
il  suffit  que  ces  deux  centres  soient  sur  une.  corde  voisine  paral- 
lèle à  l'axe  de  l'équateur  magnétique,  pour  que  les  pôles  ma- 
gnétiques de  la  surface  soient  aux  extrémités  d'une  seconde 
corde  à  peu  près  parallèle,  mais  située  au-delà  de  celle-ci  par 
rapport  au  centre  du  globe. 

Nous  avons  déjà  vu  qu'une  des  circonstances  qui  compU- 
quent  l'étude  de  la  distribution  du  magnétisme  sur  le  globe 

^  Il  résulte  du  travail  de  M.  Duperrey  que  la  ligne  sana  ÎDclinaison  (éqoatrur 
magnétique)  ne  rencontre  la  ligne  équinoxlale  que  dans  deux  points,  lesquels  sont 
presque  diamétralement  opposés»  et  situés,  Tun  dans  l'Océan  AtlanUque,  Tautre 
dans  le  Grand  Océan,  à  peu  près  dans  le  plan  du  méridien  de  Paris  ;  que  là  oà 
cet  équateur  ne  rencontre  que  quelques  lies  éparses,  il  ne  s*élolgne  que  bien  peu 
d(i  la  ligne  équinoxlale,  qu*il  s'en  éloigne  davantage  lorsque  les  lies  se  malU- 
pUcnt,  et  ne  parvient  à  son  maximum  d'excursion,  soit  an  nord,  soit  au  sud,  que 
àms-  les  deux  grands  continents  qu'il  traverse,  qu'enfin  il  existe  entre  les  see- 
tion«  australe  et  boréale  de  cette  courbe  singuUère,  une  symétrie  remarquable, 
beaucoup  pins  parfaite  qu'on  ne  l'avait  d'abord  supposée. 

'  Cette  déterminaUon  est  très-rapprocbée  de  celle  qu'a  obtenue  directement 
le  capUaine  Ross,  et  qui  est  de  70""  6'  tV^  latitude  nord,  et  96''  46'  IS''  longi- 
tude ouest. 
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lerreslre,  c'est  le  défaut  de  parallélisme  entre,  les  lignes  d'é- 
gale inclinaison  et  celles  d^égale  intensité  S  défaut  constant  et 
qui  ne  provient  point  d'irrégularités  accidentelles.  Ce  point  ré- 
sultait déjà  des  observations  de  M.  de  Humboldt  ;  il  résulte 
également  des  recherches  de  M.  Hansleen,  comme  nous  l'avons 
remarqué.  M.  Duperrey,  qui  a  complété  le  travail  de  M.  Hans- 
teen  sur  les  lignes  isodynamiques  en  ce  qui  concerne  l'hémi- 
sphère austral  y  a  obtenu  à  cet  égard  des  résultats  dont  l'exac- 
titude se  trouve  parfaitement  confirmée  par  les  observations 
toutes  récentes  du  capitaine  Fitz-Roy.  Un  principe  assez  im- 
portant que  M.  Duperrey  a  mis  en  évidence,  c'est  que  ces 
lignes  isodynamiques  coupent  à  angles  droits  les  directions  de 
Taiguille  de  déclinaison,  soit  les  méridiens  magnétiques;  ce 
sont  donc  ces  lignes  qui  seraient  les  véritables  parallèles  ma- 
gnétiques. L'équateur  magnétique  serait  alors  par  conséquent 
la  ligne  passant  par  les  points  de  tous  les  méridiens  dont  l'in- 
tensité est  la  plus  petite;  ce  qui  ne  signifie  point  que  cette 
intensité  minimum  y  soit  partout  la  même,  car  elle  varie  de 
Funiié  à  0,867;  aussi  les  lignes  isodynamiques  voisines  de 
l'équateur  magnétique  viennent  s'y  terminer  obliquement  sans 
passer  outre.  Au  fond,  quoique  la  ligne  des  plus  petites  inten- 
sités magnétiques  ne  soit  pas  la  même  que  la  ligne  sans  incli- 
naison, ces  deux  courbes  ne  sont  pas  très-éloignées  l'une  de 
l'autre,  suivant  l'opinion  de  M.  Duperrey,  comme  nous  l'avons 
vu  plus  haut,  quand  nous  avons  montré  qu'il  n'y  a  pas  une 
grande  différence  entre  l'équateur  magnétique  tel  que  M.  Du- 
perrey le  définit  et  l'équateur  magnétique  déterminé,  soit  par 
la  ligne  sans  inclinaison,  soit  par  la  ligne  des  intensités  minima. 
Nous  avons  déjà  fait  remarquer  que  M.  Duperrey  diffère  de 
M.  Hansteen,  non-seulement  en  ce  qu'il  ne  croit  pas  nécessaire 
d'admettre  quatre  pôles  magnétiques,  mais  en  ce  qu'il  trouve 
que  l'intensité  magnétique  moyenne  de  l'hémisphère  austral 
est  supérieure  à  celle  du  boréal,  la  première  étant  1,0152  si  la 
seconde  est  représentée  par  l'unité. 

La  question  de  l'intensité  magnétique  est  au  fond  celle  dont 

*■  Q  existe  ii<anwolB»i  oomme  nous  Tâtons  établi  dans  $  i«r,  une  relation  in- 
L  fi  rintensité  (Voyez  plus  haut,  p.  3 1 4). 


I 
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Tétude  peut  jeter  le  plus  de  jour  sur  le  magnétisme  terrestre; 
en  effet  des  trois  espèces  de  lignes  magnétiques^  lignes  d'égale 
déclinaison,  lignes  d'égale  inclinaison  et  lignes  d'égale  inten- 
sité, les  dernières  sont  les  plus  importantes,  car  elles  eipri- 
ment  Tégalité  des  résultantes  magnétiques  en  tous  les  points  de 
la  surface  de  la  terre  par  où  elles  passent,  et  indépendamment 
de  toute  autre  considération  étrangère  au  magnétisme;  ce  qui 
n*a  pas  lieu  ai^ec  les  deux  autres  espèces  de  lignes.  Mais  il  faut 
reconnaître  que  Texacte  détermination  des  intensités  présente 
de  grandes  difficultés  quand  il  s*agit  de  comparer  celle  d*uii 
lieu  avec  celle  d*un  autre,  et  il  en  résulte  quelquefois  des  di- 
vergences parmi  les  observations  qui  obligent  de  laisser  cer- 
taines questions  en  suspens.  Ainsi  d'après  M.  Fitz-Roy  Tinlen- 
sité  magnétique  serait  un  peu  plus  faible  à  l'île  de  Sainte-Hélène 
qu'à  nie  de  l'Ascension  où  passe  la  ligne  sans  inclinaison,  tan- 
dis que  le  fait  contraire  résulte  positivement  des  observations 
de  M.  de  Tessan.  Cependant  la  science  possède  un  très-grand 
nombre  de  déterminations  d'intensité  dignes  de  toute  confiance, 
et  nous  en  avons  déjà  indiqué  plusieurs  en  parlant  des  lignes 
isodynamiques  de  M.  Hansteen;  sans  les  rappeler,  bornoos-nous 
à  remarquer  que  le  rapport  qui  existe  entre  la  plus  faible  et  la 
plus  forte  intensité  est  supérieure  au  rapport  de  1  à  2;  en  effet 
les  intensités  observées  à  New-York  et  à  Hobart-Town,  compa- 
rées à  celles  de  Sainte-Hélène,  sont  comme  1,81  est  à  0,84  ou 
comme  2,16  est  à  1  ;  il  est  même  probable  que  ce  rapport  peut 
s'élever  à  celui  de  2,5  à  1. 

Il  résulte,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  des  recherches  nom- 
breuses sur  l'intensité  magnétique  faites  par  Humboldt,  puis  par 
Humboldt  et  Gay-Lussac  et  après  eux  par  MM.  Hansteen,  Sa- 
bine, Ermann,  Quetelet,Forbes  et  bien  d'autres,  que  l'intensité 
va  en  augmentant  à  mesure  que,  s' éloignant  des  régions  équa- 
toriales,  on  s'approche  des  régions  polaires.  Voici  même  la  loi 
des  variations  qu'on  peut  tirer  du  tableau  des  observations  de- 
puis l'équateur  magnétique  jusqu'au  pôle  magnétique  boréal. 
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riofluence  de  la  hauteur  sur  rinclinaison  et  Tintensité 
magnétiques  serait  intéressante  à  connaître.  Malheureusement 
les  observations  propres  à  résoudre  cette  question  font  défaut. 
Od  avait  bien  conclu  de  Tobservation  faite  par  MM.  Biot  et  Gay-* 
Lussac  dans  leur  voyage  aérostatique  que  le  décroissement  de  la 
force  magnétique  à  la  hauteur  à  laquelle  ils  étaient  parvenus, 
D  était  pas  sensible.  Mais  on  n'avait  pas  fait  attention  que  la  dif- 
férence de  température  étant  de  40""  entre  la  surface  du  sol  et  la 
région  aérienne  où  Gay-Lussac  fit  osciller  son  aiguille,  cette 
aiguille  avait  acquis  un  magnétisme  plus  fort  par  Telfet  de  l'a- 
baissement de  température^  ce  qui  fait  qu'elle  aurait  dû  osciller 
plus  vite  si  le  magnétisme  terrestre  avait  agi  sur  elle  avec  au- 
tant d'intensité  que  près  du  sol.  Cette  vitesse  étant  demeurée  la 
même,  il  faut  en  conclure  que  la  force  magnétique  du  globe  a 
diminué  avec  la  hauteur.  Cette  diminution  de  la  force  ma- 
gnétique avec  la  hauteur  résulte  également  des  observations 
faites  en  1829  au  sommet  du  mont  Elbrouz  (dans  le  Caucase) 
par  M.  Rupffer.  Il  est  probable  aussi  que  c'est  à  la  diminution 
d'intensité  qu'on  doit  attribuer  la  diminution  d'inclinaison  que 
j'ai  eu  l'occasion  d'observer  à  l'Hospice  du  grand  Saint-Ber- 
nard en  1829,  avec  M.  le  professeur  Gautier,  au  moyen  d'une 
excellente  boussole  d'inclinaison  de  Gambey.  J'avais  trouvé 
à  Genève  le  15  juillet  que  l'inclinaison  était  de  65*,  42',  8;  au 
gnmd  Saint-Bernard,  d'après  des  observations  faites  le  20  et 
le  21  juillet,  elle  était  de  65%  9',  8,  ce  qui  fait  une  différence 
deO»,33'  entre  Genève  et  le  Saint-Bernard;  retranchant  pour 
la  différence  de  22'  de  latitude,  0%  16',  8,  ainsi  que  l'observa- 
tion directe  indique  qu'il  faut  le  faire,  il  reste  une  différence 
de  16',  2  due  uniquement  à  la  difTérence  de  hauteur.  Déjà 
Schukburgh  avait  trouvé  une  différence  de  20'  entre  l'incli- 
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DaisoD  à  Genève  et  l'iDclioaison  au  sommel  du  Mole.  On  ne  peut 
attribuer  dans  ces  deux  cas  les  différences  à  une  attraction 
exercée  par  la  masse  de  la  montagne  quand  Tobservation  se 
fait  au  bas,  puisque  la  station  inférieure  (Genève)  était  suffi- 
samment éloignée  du  voisinage  des  montagnes  pour  qu'on  pût 
y  regarder  leur  action  sur  l'aiguille  comme  insensible.  Il  n'y  a 
pas  de  doule  cependant  que  les  différents  éléments  magnéti- 
ques, et  en  particulier  l'intensité,  ne  soient  influencés  dans  bien 
des  cas  par  des  circonstances  locales  ;  c'est  ce  qui  résulte  aa 
reste  d'une  manière  évidente  des  recherches,  soit  de  M.  Forbes, 
soit  de  M.  Bravais  sur  le  décroissement  de  l'intensité  horizon- 
tale avec  la  hauteur.  M.  Forbes  a  déduit  d'une  longue  série 
d'observations  qu'il  a  faites  dans  les  Alpes  et  dans  les  Pyré- 
nées un  coef&cient  de  diminution  égale  à  0,000034  pour  cent 
pieds  anglais,  mais  M.  Bravais  estime  que  ce  coefficient  est  trop 
fort  pour  les  Alpes;  d'après  ses  propres  observations,  le  décrois- 
sement avec  la  hauteur  dans  les  stations  qui  entourent  le 
Mont-Blanc  ne  serait  au  plus  que  0,001  par  kilomètre,  ce  qui 
ne  ferait  que  0,0000033  par  cent  pieds ,  coefficient  dix  fois 
moindre  que  celui  de  M.  Forbes.  M.  Bravais  croit  qu'en  ce  qui 
concerne  les  Pyrénées  les  résultats  de  M.  Forbes  sont  beaucoup 
plus  favorables  à  l'opinion  d'un  décroissement  de  l'intensité 
horizontale.  M.  Forbes  avait  trouvé  en  effet  pour  les  Pyrénées 
une  diminution  de  0,000053  pour  cent  pieds  anglais,  qui 
correspond  à  0,000054  pour  un  kilomètre;  et  en  tout  cas  le 
décroissement  serait  beaucoup  plus  rapide  dans  les  Pyrénées 
que  dans  les  Alpes. 

L'analyse  que  nous  venons  de  faire  de  la  distribution  des 
forces  magnétiques  sur  la  surface  du  globe,  nous  montre  que 
cette  distribution,  quoique  présentant  bien  des  irrégularités 
locales,  est  soumise  cependant  à  des  lois  générales  qui  se  recon- 
naissent toujours;  c'est  ce  que  nous  ferons  ressortir,  plus  loin, 
d'une  manière  plus  explicite  que  nous  ne  l'avons  encore  fait; 
mais  nous  devons  auparavant  nous  arrêter  sur  un  point  essen- 
tiel, que  nous  avons  déjà  signalé,  et  qui  est  destiné  à  jeter  un 
grand  jour  sur  l'origine  du  magnétisme  terrestre,  savoir  la  va- 
riation qu'éprouvent  constamment  chacun  de  ses  éléments. 
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Nous  avons  déjàr  parlé  des  variations  séculaires ,  mais  il 
existe  en  outre  des  variations  annuelles  et  des  variations 
diurnes.  La  variation  diurne  consiste  dans  le  changement  con- 
tinuel de  direction  et  l'intensité  qu'éprouvent  pendant  les 
vingt-quatre  heures  qui  constituent  un  jour,  la  force  du  ma- 
gnétisme terrestre  en  un  lieu  déterminé  ;  aussi  se  manifeste-t- 
elle sous  la  forme  de  variations  diurnes  de  déclinaison ,  de 
variation  diurne  d'inclinaison  et  de  variation  diurne  d'intensité. 
Si,  ne  nous  occupant  que  de  la  première  de  ces  variations, 
nous  prenons  la  moyenne  entre  les  positions  extrêmes  qu'af- 
fecte l'aiguille  dans  les  vingt-quatre  heures  par  rapport  au 
méridien  terrestre  du  lieu  d'observation,  ou,  ce  qui  revient  au 
même,  entre  son  maximum  et  son  minimum  de  déclinaison 
dans  un  même  jour,  différence  qui  constitue  l'amplitude  de 
la  variation,  nous  obtenons  la  déclinaison  absolue  moyenne 
du  jour  '.  La  variation  annuelle  se  déduit  delà  comparaison  de 
ces  déclinaisons  moyennes  du  jour;  dans  ce  but  on  les  groupe 
par  mois,  et  on  prend  la  différence  qui  existe  entre  les  moyennes 
mensuelles  maxima  et  minimal  en  ayant  soin  de  tenir  compte 
de  la  variation  séculaire  qui  influe  d'une  manière  différente 
sur  les  mois  du  commencement  et  sur  ceux  de  la  fin  de  l'année. 

Enfin  la  variation  séculaire  elle-même  s'obtient  en  prenant  la 
moyenne  des  déclinaisons  moyennes  diurnes  ou  mensuelles  de 
Tannée»  et  en  la  retranchant  de  celle  de  l'année  précédente  ou 
suivante,  selon  que  l'aiguille  tend  à  se  rapprocher  ou  à  s'éloi- 
gner du  méridien  terrestre.  Il  faut  avoir  soin  de  ne  point  con- 
fondre la  variation  mensuelle  avec  l'amplitude  moyenne  de  la 
variation  diurne  de  chaque  mois.  Ainsi,  si  je  prends  pour 
chaque  mois  de  l'année  la  moyenne  de  l'amplitude  de  la  décli- 
naison qui  a  lieu  chaque  jour  à  une  même  heure,  je  puis 
trouver  de  grandes  différences  à  cet  égard  entre  les  différents 
mois,  différences  qui,  par  contre,  peuvent  devenir  très-faibles 


«  Ce  mode  de  détermiDation  n'est  point  à  Tabri  de  toute  objection.  M.  Aimé 
montre ,  par  une  suite  d'obsenrations ,  que  le  résultat  auquel  il  conduit  peut 
différar  beAucoup  de  celui  qu'on  obtient  en  prenant  la  moyenne  des  obsertatioos 
(àilei  toutes  les  heures  pendant  vingt-quatre  heures. 

m.  16 
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OU  nulles  y  si  je  prends  la  moyenne  des  déclinaisons  moyennes 
de  tous  les  jours  du  mois.  En  effet,  le  premier  résultat  dépend 
de  la  grandeur  de  Tamplitude  de  la  variation  de  la  déclinaison 
dans  un  même  jour,  tandis  que  le  second  ne  dépend  que  du 
changement  que  Taiguille  peut  éprouver  dans  sa  direction 
moyenne  absolue  d'un  jour  à  l'autre,  ou  mieux  d'un  mois  à 
]*autre,  changement  qui  peut  être  nul  ou  très-faible,  lors  même 
qu'il  y  a  eu  de  très-grandes  différences  dans  ramplitodedeli 
variation  diurne  entre  un  jour  et  le  suivant. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  de  la  déclinaison  s'applique 
également  aux  variations  diurnes,  annuelles  et  séculaires  des 
deux  autres  éléments,  l'inclinaison  et  l'intensité;  mais,  comme 
nous  le  verrons,  les  variations,  surtout  en  ce  qui  concerne  Fio- 
tensité,  sont  beaucoup  moins  sensibles  et  par  conséquent  bien 
plus  difficiles  à  apprécier. 

La  découverte  des  variations  diurnes  de  l'aiguille  aimantée 
remonte  à  l'année  1722;  elle  a  été  faite  par  Graham;  mais  ce 
n'est  que  depuis  le  commencement  de  ce  siècle,  surtout  depuis 
trente  à  quarante  ans,  que  ces  variations  ont  été  observées  dans 
plusieurs  endroits  avec  assez  de  soin  pour  qa'on  ait  pu  y  décou- 
vrir quelque  loi.  Si  on  ne  considère  la  variation  diurne  que 
d'une  manière  générale,  voici  en  quoi  on  peut  dire  qu'elle  con- 
siste : 

Dans  l'hémisphère  nord,  le  pôle  nord  de  l'aiguille  de  décli- 
naison marche  de  l'est  à  l'ouest  depuis  8  h.  ;[  du  matin  jusqoi 
1  h.  j  après  midi;  de  l'ouest  à  l'est  depuis  1  h.  ^  après  midijus^ 
qu'au  soir. 

Dans  l'hémisphère  sud,  le  pôle  sud  de  l'aiguille  de  décli- 
naison marche  de  Test  à  l'ouest  depuis  8  h.  {  du  matin  jusqu'i 
1  h.  î  après  midi,  et  de  l'ouest  à  l'est  depuis  1  h.  ^  après  midi 
jusqu'au  soir. 

On  voit,  d'après  cela,  que  les  mouvements  de  l'aiguQle  dans 
un  des  hémisphères  sont  opposés  à  ce  qu'ils  sont  dans  l'autre; 
de  sorte  que  si  un  observateur  partant  de  Paris  s'avance  vers 
l'équaleur,  la  pointe  nord  de  son  aiguille,  tant  qu'il  sera  dans 
notre  hémisphère,  effectuera  tous  les  matins  un  mouvement 
vers  l'occident,  tandis  que  dès  qu'il  aura  passé  dans  l'autre, 
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cette  même  pointe  éprouvera  tous  les  matius  un  mouvement 
Ters  rorient.  Or  il  semble  impossible  que  ce  changement  du 
moovemeot  occidental  en  mouvement  oriental  se  fasse  d*uue 
manière  brusque.  On  a  donc  cru  qu*il  devait  y  avoir  nécessai- 
rement entre  la  zone  où  s^observe  le  premier  de  ces  mouve- 
ments, et  celle  où  s'opère  le  second,  une  ligne  où  le  malin  le 
pôle  nord  de  Taiguille  ne  marcherait  ni  à  l*orient  ni  à  Tocci- 
deot  et  resterait  par  conséquent  stalionnaire.  Cette  ligne  est-elle 
Téquateur  terrestre,  Téquateur  magnétique?  C'est  ce  qu'on 
ignore  encore.  On  a  bien  trouvé  que  l'amplitude  des  variations 
diurnes  était  beaucoup  moindre  dans  les  lieux  voisins  de  ces 
lignes,  mais  on  n'a  pas  encore  trouvé  de  points  où  elle  fût  com- 
plètement nulle;  il  est  probable,  comme  nous  le  verrons,  qu'il 
n'en  existe  pas. 

Revenant  aux  variations  diurnes  dans  l'hémisphère  nord , 
si  nous  les  suivons  de  plus  près,  nous  trouvons,  comme  cela 
résulte  d'un  très-grand  nombre  d'observations  et  en  particu- 
lier de  celles  de  M.  Arago,  que  l'aiguille,  pour  revenir  de  son 
excursion  orientale  vers  l'occident,  s'y  prend  à  deux  fois  dans 
les  vingt-quatre  heures,  qu'elle  fait  ainsi  deux  oscillations 
complètes  et  éprouve  par  conséquent  deux  déclinaisons  maxima 
et  deux  maxima  de  la  manière  suivante  : 

i*  A  partir  de  11  heures  du  soir,  le  pâle  nord  de  l'aiguille 
marche  de  l'occident  à  l'orient,  atteint  une  déclinaison  maxi^ 
mum  à  8  h.  I  du  malin,  et  rétrograde  ensuite  vers  l'occident 
pour  atteindre  sa  déclinaison  maximy,m  à  1  h.  ï. 

2*  A  partir  de  1  h.  j,  l'aiguille  marche  de  nouveau  vers 
l'orient,  atteint  un  second  minimum  entre  8  et  9  h.  du  soir  et 
revient  ensuite  vers  l'occident  pour  un  second  maximum  à 
11  h.  du  soir.  L'amplitude  la  plus  grande  est  celle  de  la  demi- 
oscillation  qui  s'exécute  de  8  h.  du  matin  à  i  h.  de  l'après-midi; 
c'est  pourquoi  nous  l'avions  indiquée  comme  constituant  d'une 
manière  générale  la  variation  diurne. 

L'amplitude  des  variations  diurnes  n'est  point  la  même  dans 
les  divers  lieux;  elle  n*est  point  non  plus  la  même  aux  diffé- 
rentes époques  de  l'année  dans  le  même  lieu.  Ainsi,  au  moyen 
d'observations  faites  pendant  quinze  années,  de  1820  à  1834, 
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Arago  a  trouvé  que  TampUlude  de  la  variation  diurne  était 
en  moyenne  de  13  à  11  minutes  pendant  les  mois  de  mars, 
d*avrily  de  mai,  de  juin,  de  juillet ,  d*août,  de  septembre  et 
d^octobre  ',  et  de  8  à  6  pendant  les  mois  de  novembre,  de 
décembre,  de  janvier  et  de  février;  que  le  maximum  moyen  de 
la  variation  diurne  a  lieu  en  avril  et  le  maximum  moyen  en 
décembre,  et  que  la  variation  diurne  moyenne  est  comprise 
entre  3  et  17  minutes  qui  sont  les  deux  valeurs  extrêmes,  la 
première  en  décembre,  la  seconde  en  juin. 

L'inclinaison  a  aussi  une  variation  diurne,  mais  cette  varia- 
tion plus  faible  que  celle  de  la  déclinaison  ne  va  pas  en  général 
au  delà  de  3  à  4  degrés.  D'après  les  observations  de  M.  Arago, 
il  y  aurait  un  maximum  d'inclinaison  entre  8  et  9  heures  du 
matin,  un  minimum  après  2  et  3  heures  après  midi,  un  second 
maximum  entre  8  et  9  heures  du  soir,  et  un  minimum  entre  1 1 
heures  du  soir  et  minuit.  Les  plus  grandes  amplitudes  des  varia- 
tions diurnes  semblent  avoir  lieu  après  les  équinoxes. 

L'intensité  éprouve  aussi  des  variations  diurnes  indépendan- 
tes de  celles  de  l'inclinaison,  ainsi  que  cela  résulte  de  nom- 
breuses observations  de  M.  Arago  faites  et  calculées  avec 
beaucoup  de  soin.  M.  Hansleen,  qui  avait  aussi  observé  des 
variations  diurnes  d'intensité,  estime  qu'elles  ne  sont  qu'ap- 
parentes si  on  a  soin  de  tenir  compte  de  la  variation  de  l'incli- 
naison. 

Cepeudant  on  a  généralement  reconnu  qu'il  existe  une  va- 
riation diurne,  non-seulement  pour  l'intensité  horizontale, 
celle  qui  dépend  à  la  fois'  de  la  variation  de  l'inclinaison  et  de 
celle  de  l'intensité  absolue,  mais  aussi  pour  cette  dernière  in- 
tensité qu'on  désigne  sous  le  nom  d'intensité  totale. 

Indépendamment  des  variations  diurnes,  M.  Arago  a  con- 
staté, en  prenant  les  déclinaisons  moyennes  mensuelles,  deux 
maxima  vers  mars  et  septembre,  c'est-à-dire  vers  les  équinoxes, 
et  deux  minima  vers  juin  et  décembre,  c'est-à-dire  vers  les 

>  Les  mois  de  mars  et  d'octobre  sont  ceux  de  ces  mois  où  ramplitude  moyenne 
de  la  variation  est  la  moindre  (1 1'  22  et  1 1'  0)  ;  le  mois  d'avril  est  celui  où  eUe 
est  la  plus  forte  (13'20'0. 
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solstices  ;  ce  résultat  est  d*accord  avec  celui  qu*avait  obtenu 
Cassipi  qui  le  premier  avait  remarqué  uue  variation  annuelle; 
mais  d'après  ce  savant  cette  variation  consistait  seulement  en 
ce  que  la  déclinaison  diminue  depuis  Téquinoxe  du  printemps 
jusqu'au  solstice  d'été,  et  que,  à  partir  de  cette  époque  jusqu'à 
l'équinoxe  du  printemps,  c'est-à-dire  pendant  les  neuf  autres 
mois,  la  déclinaison  moyenne  mensuelle  augmente,  Taiguiile 
reprenant  son  chemin  vers  Touest.  M.  Arago  avait  trouvé  que 
des  observations  faites  par  Gilpin  constataient  l'existence  à 
Londres  en  1800  d'une  oscillation  périodique  semblable  à  celle 
découTerte  à  Paris  en  1786  par  Cassini. 

Au  milieu  de  toutes  les  observations  sur  les  variations  diur- 
nes des  trois  éléments  magnétiques  et  dont  les  résultats  sont 
généralement  d'accord  S  nous  transcrivons  le  tableau  suivant 
qui  renferme  le  résumé  d'observations  de  trois  années  (1843, 
1844  et  1845)  faites  avec  le  plus  grand  soin  par  M.  Lamont  à 
Munich.  Nous  y  trouvons  réunies  les  variations  diurnes  des 
trois  éléments;  les  variations  de  la  déclinaison  et  de  l'inclinai- 
son  sont  exprimées  en  minutes;  celles  des  intensités  horizon- 
tale et  totale  en  dix  millièmes  de  la  valeur  entière.  Comme  les 
variations  présentent  des  caractères  essentiellement  différents 
selon  que  la  déclinaison  du  soleil  est  boréale  ou  australe, 
M.  Lamont  divise  l'année  en  deux  moitiés,  et  distingue  les  va- 
riations de  rhiver  et  les  variations  de  Tété. 

'  Il  exiite  eependant  une  exception  remarqaable  à  la  loi  générale  des  varia- 
tions diomes,  c^est  celle  qui  a  été  observée  par  M.  Gay  à  Valdivia,  au  Chili, 
sor  la  eôte  occidentale  de  TAmériqae  du  Sud.  Au  lieu  de  deui  mouvements  de 
va  et  Tient  dans  les  vingt-quatre  heures,  M.  Gay  en  a  constamment  observé 
trois  :  un  le  matUi  à  Test,  un  second  au  milieu  de  la  Journée  à  Touest,  et  le  troi- 
sième le  soir  encore  à  l'est  ;  les  heures  des  maxima  et  des  tninima  diiïèrent 
DD  peu  suivant  les  saisons  ;  mais  le  triple  mouvement  a  toujours  lieu  de  sorte 
qu'on  peut  regarder  le  phénomène  comme  constant.  L'amplitude  des  variations 
change  beaucoup  d'un  Jour  à  Tautre  ;  cependant,  d'après  un  grand  nombre  d'ob- 
servations, on  peut  l'évaluer  à  6'  &'',  2,  moyenne  de  six  mois;  en  été,  cette 
moyenne  serait  de  7'  i'\  9,  et  en  automne  de  5'  8^',  4. 
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DÉCLUfAISOlf. 

INTENSITÉ 

■OllBOlITALB. 

INCLINAISON. 

INTINSITi   1 

TOTAI.B.           1 

HEURES. 

-     . 

--._      ' 

^^^^ 

,      _    - 

-     1- 

- 

M. 

■irim. 

iti. 

uriK. 

M. 

■ini. 

M. 

■iraft. 

ih.mat. 

Î.2Î 

0,76 

18.65 

5,04 

0,08 

0.29 

8,01 

Î,ST 

j    — 

3,05 

0,98 

12.98 

4,58 

0,16 

0,86 

7,78 

2.48 

4    — 

1,80 

1,49 

12,02 

5,93 

0,23 

0.14 

7.21 

a. 16 

6    — 

0.&2 

i,47 

9,99 

6,77 

0,50 

0,00 

6.08 

3.69 

7     — 

0.00 

1,87 

î,27 

6,70 

0,97 

0,01 

4.51 

••6« 

8     — 

0.05 

0,97 

3,23 

5.14 

1,56 

0,25 

2,26 

î,70 

9     -^ 

1.88 

1,19 

0.29 

2.56 

1.92 

0.60 

0,38 

1,M 

10    — 

8.78 

2,39 

0,00 

0,46 

1,97 

0,92 

0,00 

0,04 

11     — 

6,47 

3,98 

1,87 

0,00 

1.66 

1,07 

i,n 

0,00 

Midi 

8,70 

5,28 

5.4t 

1,80 

1,23 

0,92 

1.47 

tM 

Ib.aolr. 

9,68 

5,56 

8,61 

3.a4 

0,92 

0.78 

6,80 

^•♦4 

2     — 

9,04 

4,84 

10,58 

8,27 

0,79 

0,85 

7,16 

2.«0 

3    *«-« 

7,67 

8,47 

11,88 

2,SI 

0,72 

0,94 

8. ta 

î,40 

4    — . 

5,85 

3,48 

11,69 

2.18 

0,79 

1,02 

8,19 

a.ii 

5    — 

4,88 

2,06 

11.90 

2,11 

0,72 

0,99 

8.38 

1.00 

é  *— 

8.41 

1.45 

12,75 

8,18 

0,50 

0,81 

8.66 

î.5$ 

8     -» 

J,66 

0,60 

15,24 

4,43 

0,10 

0,57 

9,78 

•.II 

10     — 

2,23 

0,00 

15.16 

5.29 

0,00 

0,34 

9.33 

3.13 

Minuit. 

2,14 

0,44 

14,15 

5,40 

1,10 

0,27 

8,65 

2,84 

Chacun  des  éléments  magnétiques  a  deux  maxima  et  deux 
minima  de  variations  dans  24  heures: 

Maxima.  Miaiim. 

DéclinaîsoD.       K  h.  matin*      1  h.  soir  8  h.  matin     10  h.  soir* 

Inclinaison.      10  h.  matin       4  h.  soir*  7  h.  matin*    11b.  soir 

Intensité  hor.      6  h.  matin""    11  h.  soir  10  h.  matin       5  h.  soir* 

Intensité  totale.  7  h.  matin*    10  h.  soir  3  h.  matin*    10h«i 


Les  maxima  et  les  minima  affectés  d*un  astérisque  ooot 
moins  marqués  en  été. 

Les  obiervatioos  de  M.  Lamont  l'ont  amené  à  reooonattfo 
une  variation  séculaire  de  la  déclinaison  très-régulière ,  sa- 
voir : 


1841-1842 

— 

6' 48 

1842-1843 

— . 

6' 72 

1843-1844 

— 

6'85 

1844-1843 

.1-. 

6'70 

La  variation  séculaire  de  Tintensîté  horizontale  est  beaucoup 


liàONÉTlSMB   TIBRESTRE.  247 

nuHns  régulière,  ainsi  que  M.  HaDsteeo  Ta  déjà  remarqué.  Les 
obserratioDs  de  M.  Lamont  donnent  pour  cette  variation  : 


4842-4843 

— 

0,0038 

4843-4844 

— . 

0,0031 

1844^845 

— 

0,0014 

Nous  avons  déjà  tu  que  la  variation  séculaire  de  Vinclinaison 
n*est  pas  très-régulière,  et  qu'après  avoir  été  de  5'  de  1778  à 
1810,  elle  n'est  que  3'  5  environ  de  1820  jusqu'à  ce  jour. 

Une  remarque  importante  de  M.  Lamont  est  que,  si  on  tient 
compte  de  la  variation  séculaire  et  qu'on  ramène  les  observa- 
tions à  ce  qu'elles  seraient  si  elles  étaient  faites  à  la  même 
époque,  on  ne  trouve  pas  que  la  variation  annuelle  des  éléments 
magnétiques  soit  bien  sensible.  On  a  en  effet  : 


Janvier,  février,  mars. 

16*  40' 88 

1,9348 

Avril,  mai,  juin. 

40'94 

1,9351 

Juillet,  août,  septembre. 

40'81 

1,934» 

Octobre,  novembre,  décembre. 

40'73 

1,9348 

Au  reste,  en  ce  qui  concerne  la  variation  annuelle ,  nous 
devons  remarquer  que  déjà  il  y  a  une  différence  fondamentale 
entre  les  résultats  d'Arago  et  ceux  de  Cassini,  puisqu'Arago 
reconnaît  deux  maxima  dans  l'année  et  qu'il  n'y  a  qu'un  maxi- 
mum  suivant  Cassini,  et  que  de  plus,  les  maxima  et  les  minima 
d*Arago  sont  très-peu  prononcés.  Ne  serait-il  point  possible  que 
cette  variation  annuelle  eût  diminué  et  presque  disparu  depuis 
que  la  variation  séculaire  a  elle-même  diminué  d*amplitude? 
U  en  serait  de  même  pour  l'inclinaison  à  laquelle  Arago  avait 
trouvé  une  variation  annuelle  indépendamment  de  la  variation 
séculaire,  et  qui  consistait  en  ce  qu'elle  avait  un  minimum  en 
avril  et  un  maximum  en  août. 

L'amplitude  de  la  variation  diurne  paraîtrait,  d'après  les  ob- 
servations de  M.  Lamont,  être  variable  dans  un  même  lieu 
suivant  les  années.  Ainsi  la  différence  entre  les  déclinaisons  à 
8  heures  du  matin  et  à  1  heure  après  midi  serait  pour  1834- 
1835  de  8'25,  et  irait  en  croissant  jusqu'en  1836-1837  où  elle 
serait  de  12^90,  à  partir  de  quoi  elle  irait  graduellement  en 
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diminuant  jusqu*en  1844-1845  où  elle  ne  serait  plus  que  de 
7' 41. 

M.  Lamont  a  confirmé  cette  variation  régulière  dans  Tam- 
plitude  des  variations  par  des  observations  diurnes  suivies 
jusqu'en  1855,  et  il  a  été  conduit  à  reconnaître  que  la  gran- 
deur des  variations  de  la  déclinaison  a  une  période  décen- 
nale, de  telle  sorte  qu'elle  augmente  régulièrement  pendant 
cinq  ans  et  décroît  de  même  pendant  cinq  autres  années.  Il 
trouve  que  l'époque  de  la  plus  faible  déclinaison  est  1843- 
1844  et  celle  de  la  plus  grande  1848-1849.  Outre  le  maximum 
déjà  signalé  de  1836-1837,  il  en  trouve  un  autre  en  1817 
au  moyen  des  observations  du  colonel  Beaufoy,  et  même  un 
autre  en  1786-1787  au  moyen  de  celles  de  Cassini.  La  même 
période  décennale  se  remarque  dans  les  variations  de  Tinten* 
site  horizontale;  ainsi  en  1843  cette  intensité  a  un  minimum, 
puis  un  maximum  en  1848,  à  partir  duquel  elle  recommence 
à  décroître  jusqu'en  1853.  Déjà  en  comparant  les  observations 
d'intensité,  faites  par  M.  Kreil  à  Milan,  en  1837-1839,  avec  les 
siennes  plus  récentes,  M.  Lamont  avait  trouvé  que  la  variation 
de  cet  élément,  tout  comme  celui  de  la  déclinaison,  a  diminué 
depuis  l'époque  mentionnée. 

Indépendamment  des  variations  régulières,  les  éléments  ma- 
gnétiques sont  soumis  à  des  variations  irrégulières,  soit  pertur- 
bations, qui  sont  en  général  simultanées  dans  plusieurs  lieux 
différents  et  paraissent  soumises  elles-mêmes  à  certaines  lois 
générales.  Pour  étudier  ces  mouvements  irréguliers,  il  faut 
soustraire  de  chaque  observation  la  valeur  moyenne  mensuelle 
de  la  déclinaison,  qui  correspond  à  la  même  heure  ;  ce  qui  reste 
est  la  déviation  de  l'aiguille  de  sa  marche  régulière.  M.  Lamont 
a  dressé  des  tableaux  qui  présentent  ces  déviations  pour  plus 
de  20,000  observations.  Leur  inspection  montre  que  les  mou- 
vements  irréguliers  de  l'aiguille  ont  une  période  diurne  régu- 
lière ;  on  y  voit  que  les  heures  du  maximum  et  du  minimum 
de  ces  périodes  coïncident  avec  les  heures  des  maxima  et  des 
minima  secondaires  de  notre  tableau  des  variations  diurnes  in- 
séré plus  haut.  M.  Lamont  en  déduit  cette  conséquence  remar- 
quable que  la  marche  diurne  telle  que  nous  l'observons  est  due 
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à  deux  causes  différentes;  nous  verrons  plus  loin  que  cette  re- 
marque de  M.  Lamont  est  d'accord  avec  une  remarque  sem- 
blable de  M.  Bravais  et  de  M.  Sabine,  à  l'occasion  d'observations 
faites  dans  des  lieux  très-différents.  M.  Kreil,  qui  a  fait  une 
étude  particulière  des  perturbations  magnétiques,  a  cru  y  re- 
marquer une  espèce  de  périodicité  annuelle  ;  mais  il  faudrait 
un  très-grand  nombre  d'années  d'observations  pour  démontrer 
Texistence  réelle  d'une  semblable  périodicité.  Nous  reviendrons 
du  reste  sur  les  mouvements  irréguliers  de  l'aiguille  aimantée 
en  nous  occupant  de  l'aurore  boréale  avec  l'apparition  de 
laquelle  ils  sont  intimement  liés. 

Nous  n'avons  étudié  jusqu'à  présent  les  variations  magné- 
tiques que  dans  un  même  lieu,  en  ne  les  envisageant  que 
dans  leurs  rapports  avec  le  temps.  Mais  les  variations  des  forces 
magnétiques  du  globe  ne  dépendent  pas  uniquement  du  temps; 
elles  dépendent  aussi,  comme  ces  forces  elles-mêmes,  du  lieu 
d'observation.  Cet  élément  de  la  question  a  une  immense  im- 
portance par  le  jour  qu'il  peut  jeter  sur  la  nature  et  l'origine 
des  forces  dont  il  s'agit;  aussi  a-t-on  multiplié  les  observations 
magnétiques  sur  des  points  très-différents  de  la  surface  du 
globe,  et  a-t-on  cherché  à  rendre,  autant  que  possible,  simul- 
tanées les  observations  faites  dans  ces  diverses  stations.  Nous 
avons  déjà  signalé  sous  ce  rapport  les  travaux  de  M.  Sabine, 
et  les  observations  qui  se  font  sous  sa  direction  dans  quatre 
points  du  globe  bien  différents ,  soit  les  uns  des  autres,  soit  de 
Greenwich  et  autres  lieux  européens,  avec  des  instructions  par- 
faitement semblables  dans  tous  ces  observatoires.  Ces  quatre 
stations  sont  Toronto,  Sainte-Hélène,  le  Cap  de  Bonne-Espérance 
et  Hobart-Town.  Notons  aussi  les  observations  simultanées  qui 
se  sont  faites  pendant  longtemps  avec  des  instruments  parfai- 
tement semblables  dans  un  très-grand  nombre  d'observatoires, 
par  Gauss  et  plusieurs  savants  qui  s'associèrent  et  arrêtèrent 
qu'il  y  aurait  par  an  six  périodes  d'observations  d'une  durée 
chacune  de  vingt-quatre  heures,  plus  deux  périodes  supplé- 
mentaires pendant  chacune  desquelles  les  observations  se  fe- 
raient de  cinq  en  cinq  minutes.  Enfin  MM.  Lottin  et  Bravais, 
dans  les  régions  boréales,  M.  Aimé  à  Alger,  ont  également,  par 
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leurs  observations,  éclairé  le  sujet  de  riofluence  des  localités 
sur  les  lois  des  Tariations  des  éléments  magnétiques. 

M.  Sabine  a  établi  une  successioa  de  comparaisons  entre  les 
diverses  Tariations  dans  les  quatre  stations  que  nous  ayons  in- 
diquées ^  II  a  d*abord  tracé  les  courbes  qui  indiquent  la  série 
des  positions  moyennes  de  l'aiguille  de  déclinaison  dans  les 
yingt-quatre  heures,  soit  les  variations  moyennes  diurnes  de 
cette  déclinaison,  pour  Toronto,  Uobart-Town,  Saint-Hélène  et 
le  Cap,  les  observations  étant  faites  toutes  les  heures  pendant 
cinq  années.  La  courbe  pour  Toronto  est  exactement  contraire, 
et  en  même  temps  symétrique,  à  quelques  irrégularités  près,  à 
celle  pour  Hobart-Town.  Ainsi,  à  Toronto,  le  pôle  nord  marche 
vers  Test  de  une  heure  après  midi  jusqu'à  dix  heures  du  soir; 
de  dix  heures  du  soir  à  deux  heures  du  matin,  il  retourne  vers 
Touest,  puis  il  reprend  son  mouvement  vers  Test  jusqu'à  huit 
heures  du  malin,  moment  de  son  maximum  de  déclinaison 
orientale  ;  il  se  tourne  alors  d'une  manière  continue  vers  l'ouest 
jusqu'à  une  heure  après  midi,  époque  de  son  maximum  de  dé- 
clinaison occidentale.  A  Hobart-Town  le  pôle  nord  marche  i 
l'ouest  de  deux  heures  après  midi  jusqu*à  onze  heures  du  soir; 
de  onze  heures  du  soir  à  trois  heures  du  matin  il  retourne  vers 
l'est;  puis  il  reprend  son  mouvement  vers  l'ouest  jusqu'à  neuf 
heures  du  malin»  moment  de  son  maximum  de  déclinaison  oc- 
cidentale; il  reprend  alors  un  mouvement  continu  vers  Test 
jusqu'à  deux  heures  après  midi,  moment  de  son  maximum  de 
déclinaison  orientale.  Il  faut  remarquer  que  la  courbe  est  sur- 
tout prononcée  depuis  quatre  à  cinq  heures  du  matin  jusqu'à 
six  ou  sept  heures  du  soir,  dans  les  deux  stations  également, 
quoiqu'en  sens  inverse.  Observons  aussi  que  les  mouvements  à 

>  Noos  croyons  utile  de  donner  ici  la  position  géographiqae  et  les  earectèni 
magaéUquee  des  quatre  stations,  auxquelles  nous  i^outons  celle  de  Greeiiwi<^: 


Utitade. 

Long.  Greenivich.     Déd .  noy . 

laeltm.  soj. 

Toronto 

43» 40  N. 

77«   S'O.          1«26'0. 

TSMS'N. 

not^art-Town 

42*52' S. 

147«2TE.         9<»58'E. 

70-34' S. 

KAm1f*Hélènê 

l5o56'S. 

5»40'0.       2J-36'0. 

îféCS. 

3i«&6'S. 

ll^tO'K.       ir  6'0. 

St^lS'S. 

^re^nwich 

SIOSI'N. 

2to5riro(is4 

J).  6S«  «  M. 

1 
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TorontOi  loul  eu  étant  identlquesi  mais  de  8ignef  contraires  à 
ceux  d'Hobart-Town ,  sont  habituellement  en  avance  d*une 
heure  sur  ces  derniers. 

La  courbe  de  Sainte-Hélène  et  celle  du  Cap  de  Bonne-Espé- 
rance se  ressemblent  beaucoup;  elles  se  partagent  Tune  et 
l'autre  en  deux  branches ,  correspondantes  à  deux  périodes, 
Tuoe  de  mai  à  septembre  inclusivement»  Tautre  d*octobre  à 
février  inclusivement  ;  les  mois  do  mars  et  d'avril  n^ayant  pas  de 
caractère  bien  déterminé.  Dans  la  première  période  la  variation 
dominante  est  Torientale;  dans  la  seconde  c*est  Toccidentale; 
si  nous  suivons  la  marche  de  Taiguille  à£ainte-Hélène  dans  la 
première  période,  nous  trouvons  qu*à  partir  de  onze  heures  du 
soir  le  pôle  nord  de  Taiguille  se  dévie  à  Test  très-lentement 
jusqu'à  quatre  heures  du  matin ,  époque  à  partir  de  laquelle  la 
déviation  augmente  rapidement  jusqu'à  sept  heures  du  matin 
qu  elle  atteint  son  maximum;  à  partir  de  ce  moment  Taiguille 
rétrograde  promptement  vers  louest  jusqu'à  dix  heures  du 
matin,  puis  elle  n'éprouve  que  quelques  légères  oscillations 
jusqu'à  onze  heures  du  soir.  C'est  entre  cinq  et  six  heures  du 
soir  qu  elle  atteint  son  maximum  de  déclinaison  occidentale 
qui  est  beaucoup  moins  prononcé  que  celui  de  déclinaison 
orientale.  La  marche  de  l'aiguille  au  Cap  suit  à  peu  près  les 
mêmes  phases;  seulement  elle  recommence  à  rétrograder  vers 
l'ouest  entre  onze  heures  et  midi  au  lieu  de  dix  heures;  et  c'est 
à  ce  moment  qu'a  lieu  son  maximum  de  déviation  occidentale; 
puis  elle  oscille  autour  de  sa  position  moyenne  jusqu'à  onze 
heures  du  soir;  elle  éprouve  seulement  un  second  maximum 
de  déviation  orientale  entre  trois  et  quatre  heures  après  midi, 
mais  peu  prononcé.  Dans  la  seconde  période,  c'est  à  dix  heures 
du  soir,  dans  les  deux  stations  également,  que  l'aiguille  com- 
mence son  mouvement  vers  l'ouest,  qui  atteint  son  maximum 
ihuit  heures  du  matin,  pour  Sainte-Hélène,  entre  neuf  et  dix 
heures  pour  le  Cap;  à  partir  de  ce  moment  l'aiguille  se  porte 
rapidement  vers  l'est,  et  elle  atteint  son  maximum  de  déviation 
orientale  à  midi  pour  Sainte-Hélène,  et  entre  une  et  deux 
heures  après  midi  pour  le  Cap  ;  elle  rétrograde  alors  vers  l'ouest 
i°^*^fitt%be«rfti  ot  six  à  sept  heures  du  soir,  époques  àpartir 
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desquelles  elle  n*éprouYe  plus  de  mouvement  bien  sensible  jus- 
qu'à dix  heures  du  soir. 

On  voit  par  ces  résultats  que  Sainte-Hélène  participe  pendant 
une  moitié  de  Tannée,  quant  à  la  marche  de  la  variation  dioroe 
de  Taiguille,  aux  caractères  des  stations  de  l'hémisphère  nord) 
et  pendant  Tautre  moitié  aux  caractères  des  stations  de  Thémi- 
sphère  sud.  Les  mouvements  opposés  qui  ont  lieu  simultanément 
chaque  jour  de  Tannée,  sur  le  même  méridien  dans  les  deni 
hémisphères,  ne  se  neutralisent  point,  comme  on  aurait  pu  le 
croire,  de  manière  à  laisser  l'aiguille  stationnaire,  mais  au  con- 
traire la  variation  diurne  à  Sainte-Hélène  possède  à  la  fois  le  ca- 
ractère de  celle  qui  a  lieu  dans  les  deux  hémisphères  ;  seulement, 
pendant  une  moitié  de  Tannée,  c'est  le  caractère  de  la  variation 
de  l'hémisphère  nord,  pendant  Tautre  moitié,  c'est  le  caractère 
de  la  variation  de  l'hémisphère  sud,  qu'elle  présente.  Dans  les 
mois  intermédiaires  de  mars,  d'avril,  de  septembre  et  d'octobre, 
la  variation  diurne  participe  plus  ou  moins,  suivant  le  jour,  aui 
caractères  propres  des  deux  saisons;  cependant  septembre  peut 
être  considéré  comme  appartenant  à  la  période  de  mai  à  août, 
et  octobre  à  la  période  de  novembre  à  février,  quoique  l'un  et 
Tautre  présentent,  entre  cinq  et  sept  heures  du  matin,  quelques 
traces  du  caractère  opposé  à  celui  de  leur  période.  Quant  à 
mars  et  avril ,  tous  les  deux  manifestent  également,  dans  les 
heures  du  matin,  une  déclinaison  d'abord  orientale,  puis  occi- 
dentale, ce  qui  fait  qu'on  ne  peut  les  comprendre  ni  dans  Tune 
ni  dans  Tautre  période,  puisqu'ils  ont  les  caractères  de  toutes 
les  deux.  Il  est  important  de  remarquer  que  les  deux  portiois 
de  Tannée  dans  lesquelles  la  variation  diurne  a  lieu  dans  des 
directions  opposées  à  Sainte-Hélène,  ne  sont  point  déterminées 
par  la  déclinaison  du  soleil  relativement  à  la  latitude  du  lieu, 
mais  bien  par  cette  déclinaison  relativement  à  Téquateur;  car 
dans  la  première  supposition,  la  déclinaison  du  soleil  ne  devenant 
australe  pour  Sainte-Hélène  que  dans  la  première  semaine  de 
novembre,  et  par  conséquent  redevenant  déjà  boréale  dans  la 
première  semaine  de  février,  les  deux  périodes  devraient  être 
respectivement  de  trois  et  de  neuf  mois  au  lieu  d'être  égales 
cornue  ^l)e^  1§  çpnt.  Elles  ne  sont  donc  point  séparées  Tune  de 
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autre  par  le  moment  où  le  soleil,  à  son  passage  au  méridien, 
trouve  au  zénith  de  Sainte-Hélène,  mais  bien  par  celui  où  il 
t  au  zénith  de  la  ligne  équatoriale.  Nous  verrons  dans  le  para- 
phe suivant  Timportance  que  présente  cette  remarque,  dans 
^explication  des  variations  diurnes. 

Quant  au  Cap  de  Bonne-Espérance  dont  la  latitude  est  de 
33*^56%  et  pour  lequel  la  déclinaison  du  soleil  est  par  consé- 
quent boréale  toute  Tannée ,  il  n*y  a  pas  même  possibilité  à 
poser  la  question  qui  vient  de  nous  occuper  pour  Sainte-Hé- 
lène. Il  semblerait  que  cette  station  devrait  obéir  pour  sa  va- 
riation diurne  magnétique  aux  lois  qui  régissent  cette  variation 
dans  rhénûsphère  austral;  cependant  elle  participe  à  cet  égard 
aux  caractères  des  stations  intertropicales,  et,  comme  à  Sainte- 
Hélène,  les  deux  périodes  sont  séparées  par  le  moment  où  le 
soleil  passe  à  Téquateur,  la  déclinaison  ayant  lieu  à  Test  quand 
le  soleil  est  dans  Thémisphère  boréal,  à  louest  quand  il  est  dans 
Vaustral. 

Cette  anomalie  que  présente  le  Cap  de  Bonne-Espérance  est 
d*aatant  plus  frappante  que,  si  Ton  prend  dans  Thémisphère 
boréal  une  station  située  à  peu  près  à  la  même  dislance  de  Té- 
quateur,  telle  qu'Alger  dont  la  latitude  est  de  36*,  on  trouve, 
ainsi  que  cela  résulte  des  observations  de  M.  Aimé ,  que  pen- 
dant toute  Tannée  Taiguille  arrive  à  la  limite  de  son  excursion 
à  Test  vers  2  heures  après  midi.  Or,  si  les  mouvements  de  Tai- 
guille étaient  au  Cap  inverses  de  ceux  d* Alger,  la  limite  à 
Touest  devrait  y  arriver  en  moyenne  toute  Tannée  vers  8  heures 
du  matin ,  et  la  limite  à  Test  vers  1  ou  2  heures  après  midi; 
tandis  que,  comme  à  Sainte-Hélène,  il  y  a  analogie  avec  Alger 
dans  les  mouvements  de  Taiguille  pendant  les  mois  compris 
entre  Téquinoxe  d'automne  et  celui  du  printemps,  et  opposition 
seulement  pendant  les  mois  compris  entre  Téquinoxe  du  prin- 
temps et  celui  d'automne.  Il  y  a  donc  dans  la  situation  spéciale 
du  Cap  de  Bonne-Espérance  une  cause  particulière,  probabler 
ment  son  isolement  au  milieu  des  mers ,  qui  le  fait  participer, 
en  ce  qui  concerne  les  variations  magnétiques,  au  caractère  des 
stations  intertropicales.  Il  y  participe  encore  en  ce  que  l'ampli- 
tude des  variations  diurnes,  qui  y  est  beaucoup  moins  consi- 
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dérable  qu^elle  ne  l'est  à  Alger,  à  peu  près  moitié.  Cependant 
c'est  également  au  Cap,  comme  à  Alger,  quand  le  soleil  r  k 
moindre  élévation  au-dessus  de  Thorizon,  en  janvier  pour  Alger 
et  en  juillet  pour  le  Cap,  que  les  variations  sont  les  plus  iaibles. 

Il  résulte  donc  des  observations  que  nous  venons  de  résumer 
et  qui  ont  été  faites  avec  le  plus  grand  soin,  quil  n'eiiste  pas, 
comme  Arago  Tavait  cru,  de  ligne  entre  les  deux  hémisphères 
ou  l'aiguille,  pendant  toute  Tannée,  ne  marche  ni  à  l'orieut,  m 
à  l'occident,  c'e8t*à-dire  reste  stationnaire  n'éprouvant  aucune 
variation  diurne  ;  mais  il  existe  des  stations  où  la  variation 
diurne  est  pendant  la  moitié  de  Tannée  orientale,  et  pendant 
l'autre  moitié  occidentale.  Il  peut,  il  est  vrai,  exister  une  ligne 
où  la  variation  moyenne  annuelle  de  la  déclinaison  soit  nulle, 
c'est  celle  qui  comprend  les  points  où  la  variation  occidentale 
et  la  variation  orientale  sont  égales  en  durée  et  eu  intensité. 
Sainte-Hélène  est  bien  près  d'être  un  de  ces  points  ;  cependant 
il  parait  que  sa  courbe  moyenne  se  comporte  comme  apparte- 
nant légèrement  à  Tbémisphère  austral;  la  ligne  où  la  moyenne 
des  variations  diurnes  de  Tannée  serait  nulle,  passerait  donc 
au  nord  de  Sainte* Hélène. 

Quoiqu'en  général  la  variation  diurne  augmente  d'ampli- 
tude à  mesure  qu'il  s'agit  de  lieux  dont  la  latitude  est  pins 
élevée  »  cependant  M.  Bravais,  en  tenant  compte  des  perturiit- 
tions  qui  sont  très-fréquentes  dans  les  régions  boréales,  a  trouvé 
par  la  comparaison  des  grandeurs  de  l'arc  parcouru  simulta- 
nément à  Bossekop  et  à  Gœttingue,  entre  8  heures  du  malin  et 
l  heure  après  midi,  c'est-à-dire  pendant  le  moment  de  la  jour- 
née où  les  perturbations  irrégulières  se  font  à  peine  sentir, 
que  Texcursion  occidentale  de  l'aiguille  de  Bossekop  est 
moindre  que  celle  de  l'aiguille  de  Gœttingue,  dans  le  rapport 
de  5  à  6  environ.  Mais  il  n'en  est  plus  de  même  pour  les 
perturbations  qui  augmentent  considérablement  d'étendue  i 
mesure  qu'on  s'approche  du  pâle  où  elles  sont  bien  plus  fré- 
quentes. Aussi  M.  Bravais  est-il  conduit  à  attribuer  les  varia- 
tions de  Taiguille  à  deux  genres  d'action  d'une  nature  très- 
différente  ,  qu'il  nomme  onde  et  qu'il  désigne  par  les  noms 
à' onde  polaire  et  A' onde  équatoriale.  La  première,  d'une  intensité 
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variable,  décroît  à  mesure  qu'où  se  rapproche  de  Téquateur  et 
résulte  évidemment  de  forces  dont  le  foyer  est  situé  à  de 
hautes  latitudes  magnétiques  ;  la  seconde ,  constante ,  va  au 
contraire  en  croissant  des  pôles  vers  Téquateur  magnétique,  et 
Torigine  des  forces  qui  Teogendrent  est  située  dans  les  régions 
équatoriales.  Nous  aurons  occasion  de  reparler  de  cette  dis- 
tinction dans  le  paragraphe  suivant.  Revenant  pour  le  moment 
aux  perturbations  magnétiques  elles-mêmes ,  nous  devons  re* 
marquer  que  M.  Sabine,  au  nu)yen  des  observations  faites  à 
Toronto  et  à  Hobart-Towo,  leur  a  trouvé  des  caractères  par- 
ticuliers assez  curieux:  1*  l'irrégularité  de  leur  marche,  un 
grand  nombre  de  jours  s*écouIant  sans  qu'on  puisse  en  décou- 
Trir  de  traces;  2*  l'étendue  considérable  de  la  déviation  de  sa 
position  normale  à  laquelle  l'aiguille  est  exposée  pendant  leur 
durée  ;  3*  leur  existence  simultanée,  ou  à  peu  près,  sur  toutes 
les  parties  du  globe.  Au  moyen  de  ces  caractères ,  M.  Sabine  a 
pu  constater  que  sur  22,376  observations  horaires  à  Toronto, 
il  yen  a  eu  1,650  troublées,  c'est-à-dire  où  il  y  a  eu  des  pertur- 
bations; ce  qui  établit  le  rapport  de  1  à  13, 6  entre  les  unes  et 
les  autres.  A  Uobart-Town,  sur  21,436  observations  horaires, 
il  y  en  a  eu  1,479  troublées,  c^  qui  donne  le  rapport  de  1  à 
14,  5.  Ce  qu'il  y  a  de  remarquable,  c'est  qu'à  ces  deux  stations, 
situées  dans  des  hémisphères  différents  et  presque  dans  des 
points  opposés  du  globe,  le  nombre  total  des  observations  trou- 
blées se  répartit  entre  chaque  année  de  la  même  manière ,  de 
telle  façon  qu'en  prenant  pour  unité  ce  nombre  en  1845,  on 
trouve  qu'il  est  : 


A  Toronto. 

A  Bobart-Tom. 

En  1844 

1,08 

1,4« 

1843 

0,84 

0^ 

A  cet  accord  se  joint  le  fait  que  les  observations  troublées  ont 
eu  lieu  dans  les  trois  années,  pour  la  plupart,  aux  mêmes  jours 
dans  les  deux  stations.  M.  Sabine  conclut,  de  même  que  M.  La- 
mont  et  que  M.  Bravais,  de  tout  le  travail  auquel  il  s'est  livré  sur 
ce  sujet,  que  le  phàiomène  de  la  variation  diurue  doit  être  consi- 
déf^iiéeesaaîraBeot  comme  consistant  en  deu;/:  variations  pério- 
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diques  superposées  l^une  à  Tautre,  ayant  des  lois  extrêmement 
dissemblid>le8  et  probablement  des  causes  immédiates  difle- 
rentes,  que  déplus  ces  deux  éléments  constituants  de  la  Tariatioo 
présentent  des  rapports  très-différents  Vun  vis-à-vis  de  Tautre 
dans  les  diverses  parties  du  globe,  et  que  c'est  seulement  dans 
les  régions  plus  rapprochées  des  pôles  que  se  fait  sentir  l'io- 
fluence  sur  la  variation  diurne,  de  celui  des  éléments  auqud 
sont  dues  les  perturbations. 

Uu  point  fort  intéressant,  qui  a  encore  occupé  H.  Sabine, 
c'est  la  détermination  comparative  pour  chacune  des  quatre 
stations,  Toronto,  Hobart-Town,  le  Cap  de  Bonne-Espérance  et 
Sainte-Hélène,  de  l'amplitude  de  la  variation  mensuelle  moyenne 
de  la  déclinaison,  pour  chacune  des  24  heures  d*un  jour  entier. 
Cette  détermination  résulte  de  cinq  années  d'observations  à 
Toronto,  et  au  Cap,  et  de  troisà  Hobaft-Town  et  à  Sainte-Hélène. 
Un  tableau  graphique  indique,  au  moyen  de  lignes  verticales 
plus  ou  moins  longues,  Tamplilude  de  la  variation  mensuelle 
pour  chacune  des  24  heures,  et  de  petites  marques  désignent 
sur  chacune  de  ces  ligues  la  grandeur  moyenne  de  la  variation 
pour  chaque  mois.  La  déclinaison  moyenne  de  toute  Tannée, 
c'est-à-dire  de  tous  les  mois  et  de  toutes  les  heures,  est  marquée 
au  moyen  d'une  ligne  horizontale  qui  coupe  toutes  les  lignes 
dans  des  points  très-différents,  car  il  y  en  a  même  parmi  ces 
lignes  qui  sont  les  unes  tout  à  fait  au-dessus,  les  autres  tout 
à  fait  au-dessous  de  Thorizontale.  Une  ligne  ponctuée  passe 
par  le  milieu  de  toutes  les  lignes  verticales  ;  c'est  une  ligne 
brisée  qui  montre  la  variation  moyenne  annuelle  de  la  décli- 
naison à  chacune  des  24  heures  du  jour.  Si  Ton  compare  la 
déclinaison  moyenne  d'un  certain  mois  à  une  certaine  heure 
dans  une  certaine  année,  avec  celle  du  même  mois  à  la  même 
heure  daqs  une  autre  année,  on  trouve  ces  deux  valeurs  uni- 
formes; ce  qui  montre  que  la  déclinaison  moyenne  qu'on 
obtient  en  divisant  la  somme  de  toutes  les  déclinaisons  par 
leur  nombre  a  la  même  valeur,  quelle  que  soit  Tannée  que  Ton 
considère.  Il  faut  remarquer  seulement  que  la  déclinaison  ab- 
solue change  d'une  année  à  Tautre  à  cause  de  la  variation 
séculaire  qu'on  peut  ainsi  facilement  déterminer,  et  qu'on 
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Irouve  comparativement  faible  à  ces  stations,  sauf  pour  Sainte- 
Hélène  où  elle  est  considérable,  puisqu'elle  éprouve  un  ac- 
croissement annuel  d'environ  8  minutes  à  Touest. 

L'examen  des  tableaux  graphiques»  dressés  comme  nous 
venons  de  l'indiquer,  montre  d'une  manière  frappante  la  si- 
militude à  peu  près  complète  qui  existe  entre  les  variations  des 
quatre  stations,  quant  à  ce  qui  concerne  leur  amplitude  aux 
mêmes  heures.  Elles  croissent  en  général  plus  rapidement  dans 
la  première  et  dans  la  seconde  heure  qui  suit  le  lever  du  soleil, 
et  elles  ne  dépassent  à  aucun»  heure  l'amplitude  qu'elles  ac- 
quièrent de  7  à  9  heures  du  matin,  du  moins  à  Hobart-Town, 
au  Cap  et  à  Sainte-Hélène;  à  Toronto,  la  plus  grande  ampli- 
tude de  la  variation  a  lieu  de  6  à  8  heures  du  matin.  En  gé- 
néral dans  toutes  les  stations  les  variations  sont  bien  plus  con- 
sidérables pendant  les  heures  du  jour  que  pendant  celles  de  la 
nuit. 

Ce  n'es^  pas  seulement,  comme  on  le  comprend,  sur  les  va- 
riations diurnes  de  déclinaison  que  se  fait  sentir  l'influence  de 
la  position  du  lieu  d'observation.  Cette  influence  n*est  pas 
moindre  sur  la  variation  des  autres  éléments  magnétiques. 
C'est  encore  dans  le  recueil  si  précieux  du  colonel  Sabine  qu'on 
peut  trouver  les  nombreux  résultats  qui  nous  permettent  d'é« 
tablir  sous  ces  divers  rapports  une  comparaison  entre  les  diffé- 
rentes stations'. 

Nous  ne  terminerons  pas  ce  paragraphe  sans  insister  sur  un 
fait  intéressant  qui  ressort  de  la  comparaison  des  observations 
magnétiques  de  Toronto  et  d'Hobart-Town.  Ces  deux  stations 
ont  ceci  de  très-important  que  leurs  mouvements  magnétiques 
sont  en  général  inverses,  ce  qui  résulte  de  leur  position  pres- 
que symétrique  dans  les  deux  hémisphères.  Le  tableau  suivant 
dans  lequel  se  trouve  consignée  la  valeur  de  la  variation  diurne 
de  chaque  mois  pour  chacune  des  deux  stations,  fait  bien  res- 
sortir cette  opposition. 

*  Noos  avons  consigné  dans  une  note  finale  C,  les  résultats  numériques  les 
plus  Importants  relatifs  aux  éléments  magnétiques  des  principales  stations  où  se 
font  acloelleoieiit  les  observations. 

m.  17 
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HoBA»T.Town  (lat.  Al^i^'  S.). 

ToaoRTo(Iat.  43039' N.). 

Janvier 

ivm 

6'5i 

Févriep 

iVSÙ 

0'4O 

Mars 

9'SQ 

8»0 

Avril 

7'«6 

959 

Mai 

4' 56 

10^34 

Juin 

3' 70  Hiver. 

H'99 

Juillet 

4'6i 

iî'70  Eté 

Août 

5' 89 

12' 68 

Septembre 

8'^ 

9'7« 

Octobre 

il'Ol 

rst 

Novembre 

i2'03  Élé. 

5' 75 

Décembre 

H'8i 

4' 47  Hiver. 

Maia  Topposition  u^existe  plus  si,  au  lieu  de  la  Tarialioa  de 
la  déoIiDaison/il  s'agit  de  la  variation  de  TinteDsité.  AiBB  à 
Toronto  y  pendant  que  le  soleil  est  dans  rhémisphëre  austral, 
Tinclinaison  est  de  0/88  au-dessus,  et  rintensité  horijoBtaie 
de  0,0015  au-dessous  de  leur  moyenne  respective;  tandis  que, 
quand  le  soleil  est  dans  Thémisphëre  boréal ,  c'est  0'9  au-des- 
sous, et  0,0011  au-dessus.  La  somme  des  difFéreuees  d'iiidi- 
naison  correspond  à  0,007  de  variation  dans  la  composante 
horizontale  de  Vintensité,  ce  qui  amène  à  conclure  que  rinten- 
sité totale  a  son  maximum  en  biver  et  boq  minimum  en  été.  A 
Hobarl-Town,  Tinclinaison  est  de  0'  89  au-dessousde  la  mojeniie 
quand  le  soleil  est  dans  rhémisphëre  boréal,  et  de  0'85  au-de^ 
sus  quand  il  est  dans  Fauslral  -  la  composante  horizontale  de 
rintensité  est  égalemom  plus  gramie  que  la  moyenne  à  flobarl- 
Toirn,  du  mois  d'octobre  au  mois  de  février  ;  de  sorte  qu  m 
doit  en  conclure  que  rintensité  totale  y  est  plus  considérable  I 
cette  époque  de  Vannée*  Ainsi  c'est  à  la  même  époque,  savo^ 
dans  l'intervalle  compris  entre  octobre  et  février,  qui  est  Thiv er 
pour  Toronto  et  l'été  pour  Dobart-Towii,  et  non  à  des  époques 
opposées,  que  l'inclinaisoa  et  rintensité  totale  sont  à  leur  maxt*^ 
mum,  tandis  qu'elles  sont  à  leur  minimum  dans  1  intervalle  eoia^ 
pris  entre  avril  et  août,  qui  est  l'été  pour  Toronto  et  Thiver  poor 
Hobart-Town.  Il  se  trouve  donc  que  la  partie  de  Taïuiéeoàli 
force  magnétique  est  la  plus  plus  grande  et  VaiguiUe  dl«#- 
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naison  la  plus  rapprochée  de  la  verticale,  dans  les  deui  hémis- 
phères également,  correspond  à  Tépoque  où  la  terre  est  la  moins 
éloignée  du  soleil  et  où  elle  se  meut  le  plus  rapidement  dans  son 
orbite.  Ce  résultat  indique  l'existence  d*  une  influence  générale  sur 
tout  le  globe,  ayant  une  période  annuelle,  et  semble  désigner 
le  mouvement  de  la  terre  dans  son  orbite  comme  pouvant  ache- 
miner à  une  explication  de  ce  changement  périodique.  Toutefois, 
en  ce  qui  concerne  les  variations  diurnes  de  déclinaison,  Toronto 
et  Hobart-Town  suivent  la  loi  générale.  L'amplitude  de  ces  va- 
riations est,  pour  chacune  des  stations,  de  12'  environ  dans  les 
mois  d*élé  (d'août  à  octobre  pour  Toronto,  et  d'octobre  à  mars 
pour  Hobart-Town),  et  de  4  à  6'  dans  leur  hiver  respectif,  ainsi 
que  cela  résulte  du  tableau  ci-dessus. 

Q  paraîtrait  aussi  que  la  position  de  la  lune  par  rapport  à  la 
terre  n*est  pas  sans  influence  sur  les  mouvements  de  l'aiguille 
aimantée.  M.  Plantamour,  dans  un  travail  très-complet  sur 
les  variations  des  divers  éléments  magnétiques  à  Genève  pen- 
dant les  aonées  1842  et  1843,  avait  déjà  signalé  cette  influence. 
Après  avoir  montré,  par  la  comparaison  des  variations  qui  ont 
lieu  dans  un  même  jour  d'une  heure  de  la  journée  à  l'autre, 
que  la  déclinaison  croit  de  8  heures  du  matin,  où  elle  est  la 
plus  faible,  jusqu'à  1  heure  après  midi,  époque  du  maximum,  et 
qu'il  y  a  le  soir  un  second  minimum  et  un  second  maximum, 
M.  Plantamour,  passant  à  l'examen  des  variations  qui  ont  lieu 
à  la  même  heure  de  la  journée  d'un  jour  à  l'autre,  avait  trouvé 
que  la  déclinaison  à  la  même  heure  va  en  augmentant  pendant 
quelques  jours,  puis  en  diminuant  jusqu'à  ce  qu'elle  arrive  à 
un  second  minimum.  Le  temps  compris  entre  un  maximum  et 
le  minimum  suivant  est  d'un  peu  moins  de  14  jours,  et  il  est 
le  même  que  l'intervalle  compris  entre  un  minimum  et  le 
maximum  suivant.  La  différence  moyenne  entre  un  maximum 
et  un  minimum  est  de  3' 75.  Il  semble  naturel  de  chercher  la 
cause  de  ces  variations  dans  le  mouvement  de  la  lune ,  qui 
offre  des  périodes  analogues. 

M.  Kreil  et  M.  Sabine  ont  tous  les  deux  également  cru  remar- 
fMT  ViBfltteBce  lunaire  sur  le  mouvement  de  l'aiguille,  mais 
mi  «M  ««tri  forme.  Pour  se  rendre  compte  de  cet  effet,  ils 
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ont  disposé  les  ^iogt-quatre  obseryations  faites  dans  un  îour 
solaire  de  façon  que  chacune  d*elles  fût  placée  dans  un  ta- 
bleau dans  rheure  lunaire  dont  elle  se  rapproche  le  plus^ 
De  celte  manière,  la  moyenne  des  observations  faites  à  chaque 
heure  lunaire  indiquera  la  direction  relative  de  Taiguille  i 
chacune  des  24  heures  lunaires,  c'est-à-dire  à  0  heure  quand 
la  lune  est  au  méridien  supérieur,  à  12  heures  quand  elle  est 
au  méridien  inférieur,  à  6  heures  et  à  18  heures  quand  elle  est 
à  90^  du  méridien ,  et  aux  heures  intermédiaires  quand  elle 
correspond  à  un  angle  horaire  intermédiaire.  Maintenant, 
quand  cela  est  fait  et  qu*on  a  groupé  ensemble  un  certain 
nombre  de  lunaisons  de  manière  à  contre-balancer  et  à  dimi- 
nuer par  conséquent  Tinfluence  des  autres  causes  pertuiiia- 
trices,  on  trouve  que  la  direction  de  Taiguille  subit  un  chan- 
gement régulier  et  périodique  dans  Tespace  d*un  jour  lunaire; 
il  y  a  deux  époques  de  maximum  de  déviation  vers  Test  et 
deux  de  maximum  de  déviation  vers  Touest,  entre  deux  pas- 
sages consécutifs  de  la  lune  au  méridien  supérieur  de  la  sta- 
tion ;  le  changement  de  position  est  continu  de  Tune  des  dévia- 
tions extrêmes  à  Tautre.  En  raison  de  la  différence  qui  existe 
entre  les  temps  solaires  et  les  temps  lunaires,  les  observations 
groupées  sous  une  certaine  heure  lunaire  finissent  par  com- 
prendre toutes  les  heures  solaires  successives;  et  par  consé- 
quent, quand  on  prend  la  moyenne  d*un  grand  nombre  d*ob- 
servations,  toute  variation  provenant  de  Taction  du  soleil  doit 
se  trouver  compensée. 

Si  Ton  compare  sous  le  rapport  de  Taction  lunaire  les  trois 
stations  de  Toronto,  d*Hobart-Town  et  de  Sainte-Hélène  (le  tra- 
vail n'a  pas  encore  été  fait  pour  le  Cap),  on  remarque  qui 
Hobart-Tov^n  el  à  Sfimte-Hélène,  situées  toutes  les  deux  daai 
l'hémisphère  suil^  les  décUimisons  occidentales  sont  les  plo^ 

1  Oa  saitqoelea  linirei  compléta  en  temps  ItinaJrc  dilTiVent  dft  c«lltli 
ca  temps soUûre,  en  ce  qn  II  ^'écoute  en  moycnnt!  24  heures  W  d«  U 
entre  deux  passage»  cc^nsécutir»  Ue  la  June  au  mf^rtdien.  L'boure  liaBiltB  «Il 
un  peu  plus  grande  que  ^llc^rl^  «t»Iaif«>»  rt  lc$  oh^trvalioju  TiUm  à.  4«%  . 
Talles  réguliers  de  Umvn  loloire,  ne  correat>ontlrnt  mi  emrfemtnl  à  4n 
Yalles  réguliers  d'tiQure»  lunaires* 
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considérables  ',  tandis  qu'à  Toronto ,  dans  Thémisphère  nord , 
ce  sont  les  orientales.  Il  y  a  un  autre  trait  de  différence  bien 
marqué  entre  Toronto  et  Hobart-Town,  quant  à  Theure  lunaire 
à  laquelle  se  produisent  les  déclinaisons  extrêmes  orientales  et 
occidentales  ;  à  Toronto  j  les  orientales  ont  lieu  presque  exac* 
tement  au  moment  du  passage  de  la  lune  au  méridien  supérieur 
et  inférieur»  et  les  occidentales  après  la  6*  et  la  18*  heure  lunaire. 
A  Hobart-Town ,  les  déclinaisons  occidentales  ont  lieu  environ 
deux  heures  après  le  passage  de  la  lune ,  et  les  orientales  deux 
heures  avant  la  6*  et  la  18'  heure  lunaire.  Ces  différences  peu- 
vent sans  doute  donner  quelques  notions  sur  la  puissance  ma- 
gnétique de  la  lunCy  mais  avant  de  pouvoir  en  tirer  des  consé- 
quences sous  ce  rapport,  il  serait  nécessaire  de  connaître  les 
effets  correspondants  produits  sur  les  autres  éléments  magné- 
tiques^ rinclinaison  et  Tintensité;  or,  on  ne  les  a  pas  encore 
déterminés. 

M.  Sabine  remarque  que  dans  la  variation  magnétique  oc- 
casionnée par  la  lune,  on  ne  trouve  aucune  trace  de  la  période 
décennale  découverte  par  Lamont,  dans  toutes  les  variations 
qui  dépendent  du  soleil ,  et  qui  parait  être  confirmée  par  Ten- 
semble  des  observations. 

Il  résulte  de  l'analyse  que  nous  venons  de  faire  des  observa- 
tions relatives  au  magnétisme  terrestre,  observations  dont 
nous  n*avons  pu  donner  qu'une  idée  abrégée  malgré  l'étendue 
que  nous  leur  avons  consacrée ,  qu*au  milieu  d*une  si  grande 
diversité  dans  la  valeur  des  nombreux  éléments  magnétiques 
que  nous  avons  étudiés,  on  peut  cependant  découvrir  quelques 
lois  générales  auxquelles  ces  éléments  sont  soumis.  Le  principe 
fondamental  c'est  que  les  éléments  magnétiques  sont  à  la  fois 
dépendants  du  temps»  c'est-à-dire  de  l'époque  de  Tobservation, 
et  de  l'espace,  c'est-à-dire  du  lieu  de  l'observation  «  Nous  avons 
vu  que  dans  un  même  lieu  la  déclinaison,  l'inclinaison  et  Tin- 
temité  éprouvent  des  changements  soit  réguliers  et  périodi- 
ques, soit  irréguliers.  Les  premiers  sont  à  la  fois  séculaires 

du  pôle  nord  de  raisuillc  qu*il  s'agit,  aussi 
lie  boréal. 
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suivant  une  période  dont  les  termes  ne  sont  pas  encore  connut 
faute  d'observations  assez  prolongées,  annueh,  ce  sont  les  moioi 
prononcés^  et  enfin  diurnes^  ce  sont  les  plus  complexes,  câr  ili 
varient  dans  leur  grandeur  avec  les  différents  mois  de  Taonée 
et  même  avec  les  années^  étant  sous  ce  rapport  soumis  à  une 
période  décennale.  Quant  aux  change meals  irréguliers^  ils  pi- 
raissent  obéir  eux-mêmes  à  cer laines  lois  ,  soit  quant  aux  épo- 
queSy  soit  quant  aux  lieux  de  leur  apparition;  car,  chose  aseet 
remarquable ,  ils  se  monlreoL  d'une  manière  presque  toujourf 
simultanée  dans  les  lieux  du  globe  les  plus  distants  les  uns  d«s 
autres^  constituant  ce  que  M.  de  Humboldt  appelle  des  omgm 
magnétiques. 

Llnfluence  du  lieu  d'observation  sur  les  éléments  magoéti- 
ques  est  également  considérable  ;  mais  elle  ne  peut  éire  éva- 
luée exactement  qu'autant  qu  on  tient  compte  du  temps,  puis- 
que sans  cela  aucune  comparaison  ne  serait  possible  sous  cft 
rapport  entre  les  divers  points  du  globe.  Voici  eu  quoi  peut  st 
résumer  cette  influence  du  lieu  : 

!•  La  déclinaison  ne  parait  pouvoir  être  rattachée  ni  de  prè«, 
ni  de  loin,  à  la  position  géographique  ;  les  lieux  où  la  décli* 
naison  est  nulle,  c'est-à-dire  dans  lesquels  la  direction  de  l'ai- 
guille aimantée  coïncide  avec  le  plan  du  méridien  terrestre 
paraissent  déterminer  par  leur  situation  sur  le  globe  trois 
lignes  différeoies  dont  deux  surtout  bien  marquées,  qui  goi 
la  forme  générale  de  méridiens,  mais  na  sont  nullement  m 
régulières,  ni  stables.  L'une  de  ces  lignes  passait  à  Paris  ai 
1663  ;  elle  a  eu  dès  lor^  un  mouvement  vers  Touest,  qui  panU 
s'être  arrêté,  et  elle  passe  maintenant  par  Philadelphie.  Quut 
aux  lignes  qui  passent  par  les  points  qui,  sans  avoir  une  décli<> 
naison  nulle,  ont  la  mémn  déclinaison,  et  qu'on  a  nommées  mé- 
ridiens magnétiques,  elles  sont  très-irrégulières  égalemeal  «l 
ne  forment  point  des  grands  cercles  de  la  sphère- 

2"  L'inclinaison  et  1  intensité  paraissent  marcher  en  g^o^ril 
ensemble.  Ces  deux  éléments  ont  leur  moindre  valeur  dans  \m 
régions  équatoriales;  toutefois,  la  notion  d*un  équateur  a^ 
guétique,  c'est-à-dire  d'une  ligne  passiut  sur  la  ^pbèrft  IpÉ- 
resti^  par  tous  les  points  à  la  fois  où  rin^liuai^n  ^eiml  aallei 
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rintensité  aurait  sa  moindre  valeur,  ne  parait  pas  pouvoir  êtrt 
admise^  siooD  très-approximativement.  Mais  à  partir  des  ré- 
gions équatorialesy  on  voit ,  à  mesure  qu*on  s'avance  vers  les 
régions  polaires ,  dans  Tun  comme  dans  Fautre  hémisphère» 
rintensité  aussi  bien  que  Tinclinaison ,  augmenter  d*une  ma* 
niëre  sensible  et  assez  régulière,  quoique  cependant  elles  soient 
loin  d*étre  les  mêmes  dans  des  lieux  situés  sur  les  mêmes  pa«- 
rallèles.  Malgré  cette  uniformité  approximative  de  la  marche 
de  l'inclinaison  et  de  Tintensité»  ce  n'est  pas  aux  points  où 
ImclinaisoD  est  à  son  maximum  y  c'est-à-dire  à  90* ,  que  sa 
irouve  le  maximum  d'intensité. 

3*  Les  variations  ne  sont  pas  les  mêmes  sur  tous  les  points  du 
globe,  quoiqu'elles  obéissent  en  général  aux  mêmes  lois.  Ainsi 
les  variations  de  déclinaison  sont  de  signes  contraires  dans 
les  deux  hémisphères  ;  il  n'existe  point  de  lieux  où  elles  soient 
DoUes  ;  seulement  dans  des  points  situés  entre  les  tropiques  et 
même  dans  quelques-uns  situés  en  dehors  (tels  que  le  Cap  de 
BoDDe-Espérance),  le  sens  de  la  variation  est  pendant  une 
moitié  de  l'année  environ,  inverse  de  ce  qu*il  est  pendant  l'autre 
moitié.  Quant  à  l'amplitude  des  variations  des  divers  éléments 
magnétiques,  elle  augmente  en  général  avec  l'intensité  absolue 
du  magnétisme  lui-même ,  étant  plus  considérable,  à  mesure 
qu'en  partant  de  l'équateur  on  se  rapproche  des  régions  po« 
laires. 

f  a*  l^tvtMsM  sw  l«t  €•«««•  éet  i^béttMaèflM  ûm  mmgméUÉmé 

L'examen  détaillé  que  nous  avons  fait  dans  le  paragraphe 
précédent  des  résultats  divers  et  nombreux  qu'ont  déjà  four- 
nis les  observations  magnétiques  si  multipliées  sur  la  surface 
du  globe,  nous  permet  maintenant  de  chercher  les  causes  aux- 
quelles on  peut  les  attribuer. 

Un  pomt  bien  établi,  et  qui  l'avait  déjà  été  par  Gilbert,  c'est 
que  les  forces  qui  agissent  sur  l'aiguille  aimantée  émanent  di- 
WlMMit  dtt  ^U^  terrestre  ;  la  simple  analyse  de  ces  forces 
^  lkllHftf%l^«^  démontre;  la  variation  de  Tinclinaison 
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et  de  rintensité  avec  la  latitude  même  et  avec  la  baoieur  au- 
dessus  du  soly  la  nature  de  Taction  directrice,  etc.,  ne  sont 
compatibles  qu*avec  la  notion  d'un  magnétisme  terrestre,  c'est- 
à-dire  d'une  cause  ayant  une  origine  dans  la  terre.  Mais  quel 
est  ce  magnétisme  ?  Où  réside-t-il  ?  Quelle  est  sa  forme,  sa  dis- 
tribution, son  origine?  Voilà  les  questions  qui  se  présentent 
naturellement. 

Gilbert  avait  cru  que  la  terre  est  un  aimant  et  qu*elle  a  par 
conséquent  deux  pôles  magnétiques  assez  voisins  de  ses  pAles 
terrestres  ;  après  lui  Halley  était  arrivé  à  croire  que  pour  ex- 
pliquer tous  les  phénomènes  du  magnétisme  terrestre,  il  fallait 
admettre  l'existence,  non  pas  de  deux,  mais  de  quatre  pôles. 
M.  Hansteen,  plus  tard,  était  arrivé  à  la  même  conclusion  et 
avait  même  assigné  la  place  de  ces  quatre  pôles.  Il  faudrait, 
dans  cette  bypotbèse,  admettre  que  la  terre  serait  traversée  par 
deux  aimants  se  croisant  dans  son  centre,  et  dont  les  axes  for- 
meraient entre  eux  un  certain  angle.  11  est  vrai  qu'il  existe  dans 
la  terre  un  oxyde  de  fer  magnétique  doué  de  polarité  ;  M.  de 
Humboldt  a  fait  des  observations  curieuses  sur  le  magnétisme 
polaire  de  certaines  roches  et  même  d'une  montagne.  Mais, 
outre  qu'on  ne  peut  admettre  que  la  terre  renferme  une  assez 
grande  quantité  de  ces  roches  magnétiques  pour  constituer  le 
magnétisme  terrestre,  on  ne  comprendrait  pas  à  quoi  tiendrait 
la  distribution  régulière  qu'affecterait  leur  polarité  magnéti- 
que. Elles  ne  peuvent  donc  jouer  d'autre  rôle  que  celui  de  dé- 
terminer des  anomalies  locales  dans  la  direction  générale*  de  Tai- 
guille  aimantée,  ou  dans  l'intensité  du  magnétisme  terrestre. 

Au  reste ,  l'hypothèse  de  pôles  magnétiques  dans  l'intérieur 
de  la  terre  avait  été  soumise  au  calcul  par  M.  Biot  qui  avait 
trouvé  que  pour  faire  rentrer  dans  cette  hypothèse  toutes  les 
observations  relatives  au  magnétisme  terrestre,  il  fallait  né- 
cessairement admettre  que  les  deux  pôles  étaient  très-rappro- 
chés  l'un  de  Tautre  et  à  très-peu  de  distance  du  centre  de  la 
terre.  Mais  les  nouvelles  observations,  qui  ont  été  faites  depuis 
le  calcul  de  M.  Biot,  c'est-à-dire  depuis  quarante  ans ,  ne  sont 
plus  compatibles  avec  l'hypothèse  de  deux  pôles  égaux  et  con- 
traires situés  d'une  manière  quelconque  dans  l'intérieur  de 
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notre  globe  ;  c'est  ce  qu'a  démontré  M.  Pouillet ,  qui ,  en  fon^ 
dant  sur  cette  hypothèse  une  formule  générale  «  s'est  assuré 
qu'elle  ne  pouYait  point  représenter  les  résultats  des  observa- 
tiens,  qu'il  n'y  ayait  en  particulier  aucune  possibilité  de  repré- 
senter avec  une  approximation  suffisante  l'ensemble  des  décli- 
naisons observées,  ni  même  des  déclinaisons  qui  appartiennent 
à  Véquateur  terrestre  ou  à  un  parallèle  quelconque,  et  que  cette 
impossibilité  ne  résulte  pas  même  des  incertitudes  qui  peu- 
vent exister  sur  le  véritable  tracé  de  l'équateur  magnétique.  Le 
calcul  montre  que,  si  le  magnétisme  de  la  terre  était  dû  à  deux 
p6les  magnétiques  égaux  et  contraires  situés  d'une  manière 
quelconque ,  il  devrait  y  avoir  une  exacte  symétrie  des  décli- 
naisons, aux  extrémités  d'une  même  ligne  passant  par  le  point 
où  l'axe  magnétique  traverse  l'équateur;  or  au  contraire  on 
▼oit  sur  la  circonférence  de  l'équateur  une  dissymétrie  frap- 
pante; au  lieu  de  deux  points  où  la  déclinaison  est  nulle  on 
en  trouve  trois;  et  au  lieu  d'avoir  des  maxima  de  déclinaison 
égaux  et  opposés,  il  arrive  que  l'un  de  ces  maxima  surpasse 
Tautre  de  plusieurs  degrés.  Il  est  donc  évidemment  impos- 
sible d'expliquer  les  phénomènes  magnétiques  en  supposant 
que  pour  tous  les  points  de  la  terre  les  centres  d'action  soient 
les  mêmes. 

L'hypothèse  des  quatre  pôles  de  Halley  et  M.  de  Hansteen  sa* 
tisfait-elle  mieux  aux  exigences  des  observations?  Nous  le  pen- 
sons d'autant  moins  que  les  points  auxquels  M.  Hansteen  a  ap- 
pliqué la  dénomination  de  pôles  n'en  ont  point  les  caractères; 
ce  sont  seulement,  comme  M.  Sabine  l'a  fait  voir,  les  points  de  la 
plus  grande  intensité  magnétique  pour  deux  systèmes  qui  se 
distinguent  l'un  de  l'autre  par  la  différence  dans  le  degré  de  la 
Tariation  séculaire  à  laquelle  les  phénomènes  paraissent  être 
sujets  dans  chacun  d'eux.  D'ailleurs,  pourquoi  seulement  quatre 
pôles  et  deux  aimants ,  une  fois  qu'on  ne  peut  s'arrêter  à  l'idée 
naturelle  de  deux  pôles  et  d'un  seul  aimant?  Ajoutons  encore 
contre  l'hypothèse  de  pôles  magnétiques  proprement  dits,  situés 
dans  l'intérieur  du  globe,  l'impossibilité  de  concilier  l'existence 
de  centres  magnétiques  puissants  plus  ou  moins  près  de  celui 
de  la  terre,  avec  l'existence  bien  probable  dans  cette  portion  du 
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globe^  d'un6  très-haute  température  qui  est  incompatible  am 
un  magnétisme  prononcé. 

L'opinion  de  Gauss,  que  tout  Tensemble  du  globe  est  magné- 
tique et  qu'il  existe  un  grand  nombre  de  centres  magnétiques, 
nous  parait  infiniment  plus  rationnelle.  Seulement  M.  Gaoss 
est  obligé  d'assigner  à  chaque  portion  du  globe  une  puissance 
magnétique  moyenne  considérable^  saToir  à  chaque  huitième 
de  mètre  cube  la  force  magnétique  d'un  barreau  aimaoléca- 
pable  de  supporter  le  poids  d'une  livre. 

M.  Barlow  j  après  avoir  démontré  que  ni  la  présence  d'un 
seul  aimant,  ni  l'arrangement  de  plusieurs  aimants  dans  Tin- 
térieur  du  globe,  ne  pourraient  produire  les  phénomènes  du 
magnétisme  terrestre,  estime  qu'on  peut,  au  contraire,  es 
rendre  très-bien  compte  en  admettant ,  comme  Ampère ,  des 
courants  électriques  circulant  autour  du  globe  terrestre  dans 
la  direction  à  peu  près  de  l'est  à  l'ouest.  Il  a  cherché  à  confirmer 
cette  hypothè^  en  distribuant  sur  la  surface  d'un  globe  en 
bois  une  série  de  courants  électriques  disposés  de  façon  à  pro- 
duire sur  une  aiguille  aimantée  soustraite  à  l'influence  terrestre 
et  placée  dans  diverses  positions,  le  même  genre  d'action  que 
la  terre  lui  imprime  dans  des  positions  analogues  ;  et  l'expé- 
rience a  confirmé  ses  prévisions,  du  moins  d'une  manière 
générale* 

Nous  sommes  très^disposé  à  croire  que  les  forces  qui  produisent 
le  magnétisme  terrestre  ont  leur  origine  dans  la  portion  solidi- 
fiée, c'est-à-dife  dans  l'écorce  solide  du  globe  terrestre,  ce  qui 
n'empêche  pas  que  les  points  d'application  de  leurs  résultantes 
puissent  être  quelque  part  dans  l'intérieur  du  globe  pins  ou 
moins  près  de  son  centre.  Dès  lors  l'idée  de  courants  électriques 
circulant  dans  cette  enveloppe  solide  et  formant  on  soléndlde 
plus  ou  moins  compliqué,  nous  parait  la  plus  naturelle.  Mais 
d'où  naissent  ces  courants  et  quelle  est  la  cau9e  qui  déter- 
mine leur  direction  7  Nous  avons  bien  admis,  pour  expliqua 
l'électricité  atmosphérique,  une  production  d'électricité  résal- 
tante  d'actions  chimiques  qui  ont  lieu  dans  l'intérieur  du  globe 
terrestre;  mais  nous  ne  pourrions  comprendre  comment  ce 
développement  d'électricité  pourrait  donner  narasaoce  à  des 
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couraDts  cirenlaots  de  l'est  à  l'ouest*  Cette  direction  doit  être 
éTîdemitieDt  liée  au  mouvement  de  rotation  de  la  terre  qui  a  lieu 
de  Tooest  à  Test;  et  par  conséquent  ce  n'est  que  dans  l'existence 
de  courants  d'induction  provenant  d'une  action  magnétique 
extérieure  à  la  terre ,  mais  susceptible  de  s'exercer  sur  elle  ^ 
qu'on  pourrait  trouver  la  ccmfirmation  de  l'hypothèse  d'Ampère 
adoptée  par  M.  Barlow. 

bi  effet,  les  courants  d'induction  sont  liés  plus  ou  moins^ 
quant  à  leur  direction ,  avec  le  sens  du  mouvement  du  corps 
induit;  et  on  sait  qu'en  faisant  tourner  rapidement  sur  son 
aie  un  corps  rond  y  sphérique  par  exemple,  sous  l'influence 
d'un  p61e  magnétique,  on  peut  y  déterminer  des  courants  in-* 
duits  continus.  Mais  où  serait,  quand  il  s'agit  de  la  sphère  ter* 
restre,  le  corps  inducteur?  Evidemment  on  ne  peut  le  trouver 
que  dans  la  lune  ou  dans  le  soleil.  La  lune  exerce  bien  une 
inflaenee  sur  les  mouvements  de  l'aiguille  aimantée,  maiâ 
estte  iiSfluence  est  bien  faible,  et  rien  ne  nous  fait  découvrir 
des  traces  de  magnétisme  ou  d'électricité  dynamique  dans  la 
hioe,  dont  la  masse  d'ailleurs  est  trop  petite  par  rapport  à  la 
terre  pour  supposer  qu'elle  puisse  agir  sur  elle;  ce  serait  bien 
plutôt  la  terre  qui  pourrait  agir  sur  la  lune  *. 

Ce  n'est  que  dans  le  soleil  que  nous  pourrions  trouver  un 
corps  extérieur  à  la  terre  capable  d'exercer  sur  elle  une  action 
inductrice.  D'abord  le  soleil  nous  parait  posséder  des  propriétés 
électro-dynamiques  puissantes,  car  il  est  bien  probable  que  sa 
lumière  est  due  à  d'énergiques  courants  électriques  qui  l'en* 


*  En  effet,  partant  du  fait  que  la  tene  Jouit  par  une  cause  on  une  autre  des 
propriétés  d*an  gros  aimant  plus  on  moins  irréguUer,  il  est  évident  que  par  son 
RiOQTement  rapide  de  rotation,  elle  doit  induire  dans  la  lune,  dont  le  mou?e^ 
owtrt  est  bien  moindre,  des  courants  fermés  pins  on  moins  intenses  sulTant  ta 
«steetiMUté  des  matériaux  dont  aat  fbrmé  ootra  aateilifte.  Gt  serait  racUon  de 
ttseouraou  %m  raifuilla  qui  expliquerait  les  légères  variations  dues  à  rinfluence 
^  la  loue.  Une  question  intéressante  à  ré^udre  serait,  connaissant  exactement 
l^  distribution  du  magnétisme  terrestre  sur  notre  globe,  de  rechercher  quelle  de- 
^mt  être  pour  les  différentes  phases  de  la  lune,  la  directloh  des  courants  In- 
li«ta  mtÎÊtfb  par  le  magnétlsaie  de  la  terre,  et  de  toH*  si  eettè  dirwttoa 
k  MM  linalre  iigMlé  par  dtt«rs  aUerfitenrai 
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toureDt;  du  moins  il  n*existe  pas  une  lumière  artificielle  qui 
ait  plus  de  rapport  dans  toutes  ses  propriétés  avec  la  lumière 
solaire  que  la  lumière  électrique»  telle  que  celle  qui  jaillit  entre 
deux  pointes  de  charbon  qui  communiquent  respectivement 
avec  les  deux  pôles  d*une  pile.  De  plus,  les  astronomes  sont 
disposés,  par  des  phénomènes  d*un  autre  ordre,  à  admettre  une 
polarité  magnétique  dans  le  soleil.  M.  Lamont  rappelle  que 
Bessel  avait  déjà  mis  en  avant  Texistence  d*une  pareille  force 
pour  expliquer  les  phénomènes  présentés  par  la  comète  de  Hal- 
ley,  dont  une  partie  de  la  matière  cométaire  paraissait  attirée 
par  le  soleil,  et  Vautre  repoussée  dans  on  sens  opposé.  Mais, 
tout  en  attribuant  au  soleil  une  forte  puissance  magnétique  et 
en  reconnaissant  que  la  terre  en  tournant  sous  rinfluence  de 
cette  puissance,  doit  posséder  des  courants  induits,  il  y  aurait 
bien  des  points  à  examiner  avant  de  faire  passer  cette  simple 
hypothèse  au  rang  d'une  théorie  satisfaisante.  Il  faudrait  se 
faire  une  idée  de  la  distribution  dans  le  soleil  des  forces  niagué- 
tiques  pour  pouvoir  en  déduire  la  direction  des  courants  in- 
duits dans  le  globe  terrestre,  car,  tout  en  reconnaissant  que  le 
sens  de  la  rotation  du  corps  induit  a  la  plus  grande  part  d'in- 
fluence dans  la  direction  des  courants  provenant  de  cette  induc- 
tion, la  position  du  corps  inducteur  en  a  aussi  une  consi- 
dérable. Le  mouvement  de  la  terre  dans  son  orbite,  et  par 
conséquent  son  changement  de  position  par  rapport  au  soleil 
chaque  jour  de  Tannée,  pourrait-il  se  concilier  avec  la  direc- 
tion à  peu  près  constante  de  son  magnétisme? 

Quant  à  l'irrégularité  partielle  que  doit  présenter  la  distri- 
bution des  courants  induits  autour  de  la  terre  tout  en  obéissant 
à  la  loi  générale  de  la  direction  de  Test  à  Touest,  elle  pour- 
rait très-bien  s'expliquer  par  les  différences  dans  le  degré  de 
conductibilité  des  couches  de  l'écorce  terrestre.  On  conçoil 
très-bien  que  notre  globe  ne  peut  pas  ôtre  assimilé  à  une  sphère 
creuse  d'une  épaisseur  et  d'une  nature  parfaitement  uniformes, 
et  que  par  conséquent  les  courants  induits  ne  peuvent  pas  y 
avoir  une  direction  aussi  régulière  que  celle  qu'ils  affecteraient 
dans  une  semblable  sphère.  On  sait  déjà  par  les  recherches  de 
c|uel(}ues  ^logues,  et  plus  particulièrement  de  M.  Louis  Née- 
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ker,  qui  le  premier  a  signalé  ce  rapprochement ,  qa*il  y  a  une 
liaisoD  assez  marquée  entre  les  lignes  d'égale  intensité  magné- 
tique et  la  direction  de  certaines  chaînes  de  montagnes,  et  par 
eonséquent  de  certains  soulèvements.  Le  déplacement  séculaire 
de  la  direction  des  forces  magnétiques  du  globe  ne  serait-il 
point  lié  à  un  trayait  de  soulèyement  graduel  qui  s'opérerait 
au-dessous  de  sa  surface ,  et  qui,  en  altérant  la  distribution 
des  matériaux  dont  se  compose  son  écorce,  modifierait  par  là 
le  sens  des  courants  induits?  Ce  serait  comme  un  canal  dont 
la  direction  serait  graduellement  changée.  Ce  qui  donnerait 
quelque  probabilité  à  cette  hypothèse»  c*est  que  la  déclinaison 
séculaire  du  pdle  nord  de  Vaiguille  aimantée  à  Touest  a  coïncidé 
airec  le  mouyement  des  glaces  polaires,  et  en  particulier  ayec 
Tapparition  des  banquises^  près  des  côtes  du  Groenland  ;  mou- 
irement  et  apparition  que  les  géologues  s'accordent  en  général 
à  attrtoer  à  un  soulèvement  graduel  du  fond  de  la  mer. 
Quant  aux  variations  d'inclinaison  et  d'intensité  avec  la  posi- 
tion géographique  du  lieu  d'observation ,  elles  seraient  une 
conséquence  rigoureuse  des  lois  de  l' électro-dynamique,  une  fois 
qu'on  admettrait  que  notre  globe  est  entouré  d'une  ceinture  de 
courants  électriques  ayant  tous  une  direction  générale  de  l'est 
à  l'ouest  ;  et  les  anomalies  que  présentent  cette  inclinaison  et 
cette  intensité,  aussi  bien  que  la  déclinaison,  seraient  un  résul- 
tat des  irrégularités  nécessaires  qui  existent,  à  cause  de  sa  non- 
homogénéité,  dans  la  masse  traversée  par  les  courants  induits. 

Au  reste,  l'influence  magnétique  du  soleil  n'est  pas  une 
hypothèse  gratuite  ;  nous  en  trouvons  une  preuve  dans  la  con- 
cordance qui  existe  entre  les  mouvements  magnétiques  sur  la 
surface  de  la  terre  et  les  positions  diverses  du  soleil  par  rap- 
port aux  lieux  d'observation.  On  avait  d'abord  cherché  à  expli- 
quer cette  concordance  par  une  action  indirecte  du  soleil,  et  à 
cet  ^;ard  on  avait  proposé  des  hypothèses  que  nous  allons  suc- 
cessivement exposer,  soit  pour  montrer  en  quoi  elles  sont  insuf- 
fisantes, soit  parce  que,  si  elles  ne  jouent  pas  le  premier  rôlo, 
elles  ont  du  moins  une  part  importante  dans  l'explication  de 
certains  phénomènes  du  magnétisme  terrestre. 

Ja  lumière  de  ces  explications»  qui  a  été  essentiellement 
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développée  par  M.  Aimé,  consisie  à  attribuer  les  vamtkn 
diurnes  des  éléments  magnétiques  à  des  courants  therme-élee- 
triques  émanés  tous  du  point  le  plus  échauffé ,  point  qui,  fie 
déplaçant  avec  le  soleil,  doit  faire  le  tour  du  globe  en  vingt- 
quatre  heures;  de  sorte  qu'en  chaque  lieu  de  la  terre,  exc^ 
sur  le  parallèle  où  est  le  centre  d'action,  la  direction  et  la  im 
des  courants  changent  pendant  toute  la  durée  du  jour.  Il  doit 
résulter  de  là  que  les  mouvements  diurnes  de  déolinaisoa  toot 
généralement  symétriques  des  deux  côtés  de  Téquateur,  et  le 
méridien  où  la  température  de  la  croûte  terrestre  est  le  plus 
échauffé  se  trouvant  à  peu  près  celui  de  2  heures  après  midi, 
c'est  vers  le  lieu  où  Téquateur  est  coupé  par  ce  méridien  qu'on 
peut  placer  le  centre  où  aboutissent  les  courants  thermo-éUe^ 
triques.  Les  observations  faites  dans  les  deux  hémisphèmfiODt 
assez  d'accord  avec  cette  hypothèse  ;  mais  elle  a  contre  dk, 
indépendamment  d'une  objection  générale  qui  estconunuiiei 
toutes  les  explications  qu'on  rattache  à  une  action  indirects  du 
soleil,  le  peu  de  probabilité  de  l'existence  de  courants  thenoo- 
électriques  sur  la  surface  de  la  terre,  soit  à  cause  de  1  imparbiU 
conductibilité  de  cette  surface,  soit  à  cause  de  la  proportioo 
énorme  d'eau  qu'elle  présente  ;  or  nous  avons  vu  que  les  liquides 
ne  sont  pas  susceptibles  de  thermo-électricité  ^ 

La  seconde  explication  fondée  sur  une  action  indirecte  du  so- 
leil consiste  à  admettre  Texistence  de  courants  électriques  che- 
minant sur  chaque  hémisphère  des  pAles  à  l'équateur  ;  ces  eou^ 
rants  seraient  la  conséquence  de  la  réunion  continuelle  qui  doit 
avoir  lieu  entre  l'électricité  positive  qui  s' échappant  avec  la  vs- 
peur  d'eau  de  mer,  des  régions  équatoriales  vers  les  régioiis 
supérieures  de  l'atmosphère  se  rend  de  là  vers  les  léfpùm 
polaires,  et  la  négative  qtfi  est  restée  dans  le  sol.  J'ai  cbeitbé 
à  montrer,  en  développant  cette  explication,  que  le  sens  des 
courants  est  d'accord  avec  celui  des  variations  dont  les  i 


(1)  L'influeoce  de  la  température  de  U  surface  du  globe  lor  les  pbéoflinèfia 
du  magnétisme  terrestre  avait  déjà  été  signalée  par  M.  Hansteen»  qui  aTaitU>t 
Tobservation  que  la  température  dans  le  voisinage  de  trois  de  ses  quatre  pôles  os- 
gnétlqnes,  est  beaucoup  plus  basse  que  dans  d'autres  contrées  situées  tous  la  i 
laUtade. 


lUGNÉTISm  TBRRISTRS.  •     271 

et  les  miniwM  correspondent  pour  chaque  localité  aux  époques 
du  jour  el  de  l'année  où  par  Teffet  de  la  position  du  soleil  la 
t^Dpérature  esl  la  plus  élevée,  et  par  conséquent  Tévaporation 
la  |dus  forte.  Nous  reviendrons  sur  cette  explication  qui,  si  elle 
est,  cemme  nous  allons  le  voir,  insuffisante  à  elle  seule  pour 
rendre  compte  des  variations  régulières,  doit  très-probablement 
être  admise  pour  expliquer  une  partie  des  phénomènes  dont  il 
i*agit,  et  en  particulier  les  perturbations;  car  il  est  certain 
que  rélectrieité  atmosphérique  ou  terrestre,  que  nous  avons  vu 
jouer  un  ai  grand  r61e  dans  les  phénomènes  météorologiques, 
doit  exercer  une  action  sur  les  mouvements  de  Taiguille  aiman- 
tée. Mais  la  régularité  avec  laquelle,  par  les  temps  d*orage  et 
pendant  les  plus  violentes  tempêtes  comme  par  les  temps  les 
plus  calmes,  Taiguille  aimantée  accomplit  le  plus  souvent  son 
oscillation,  parait  peu  compatible  avec  une  explication  qui  fe- 
rait dépendre  cette  oscillation  uniquement  de  cette  électricité 
si  variable  dans  ses  manifestations. 

La  troisième  explication  est  celle  de  Faraday  qui  attribue 
les  variations  magnétiques  aux  propriétés  magnétiques  de 
1  oxygène  de  Tatmosphère ,  propriétés  qui  suivent  dans  leur 
degré  de  force  les  variations  de  la  température,  en  ce  sens  que 
le  rédiauffement  les  atténue,  et  que  le  refroidissement  les 
exalte.  Suivant  le  cours  du  soleil  dans  ses  effets  calorifiques  sur 
l'atmosphère,  M.  Faraday  parvient  à  montrer  que  les  diverses 
variations  qu'éprouve  l'aiguille  aimantée  proviennent  des  dif- 
fmnts  états  magnétiques  de  l'atmosphère  correspondants  à  ses 
divers  degrés  de  température;  Tiafluence  des  heures  du  jour 
et  des  saisons  se  trouvant  ainsi  liée  avec  les  variations  de  la 
température  qui  en  résulte  pour  l'atmosphère.  Mais  nous  fërtms 
à  eette  explication,  outre  l'objection  générale  que  nous  allons 
présenter,  l'objection  particulière  que  nous  avons  faite  à  la  pré- 
cédente, fondée  sur  la  difficulté  de  faire  dépendre  les  mouve- 
i&ents  magnétiques  si  réguliers  dans  leur  période,  d'une  ao- 
^  dont  l'intensité  doit  être  aussi  variable  que  l'est  le  ré^ 
ehanSément  par  l'effet  du  soleil  de  l'oxygène  de  l'atmosphère. 

L'el^ectifiD  générale  que  nous  pouvons  faire  à  toutes  cee 
r  indépendamoient  de  la  difficulté  de  les  eraeilier 
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avec  la  régularité  des  mouvemeols  de  Taiguille  aimantée,  c'est 
que  répoque  des  variations,  ainsi  que  Ta  très-bien  démontré 
M.  Sabine,  ne  dépend  pas  de  la  position  du  soleil  relativement 
à  chaque  lieu  d'observation ,  ce  qui  devrait  nécessairement 
exister  si  Faction  du  soleil  est  une  action  indirecte  provenant 
de  son  effet  calorifique,  mais  dépend  de  sa  position  abaoloe, 
c'est-à-dire  de  sa  présence  dans  Tun  ou  l'autre  hémisphère; 
tellement  que  par  exemple  la  variation  diurne  change  de  sens 
en  même  temps  à  Sainte-Hélène  et  au  Cap  de  Bonne-Espérance, 
quoique  leur  latitude  soit  très-différente,  et  ce  changement  a 
lieu  pour  les  deux  stations,  lors  même  que  l'une  et  Kaotre 
sont  dans  Thémisphère  austral,  au  moment  où  le  soleil  tra- 
verse l'équateur,  c'est-à-dire  aux  deux  équinoxes  seulement, 
et  non  au  moment  où  il  traverse  les  parallèles  sur  lesquels  elles 
sont  situées. 

C'est  donc,  avons-nous  dit,  dans  l'action  directe  du  soleil 
qu'il  faut  chercher  l'explication  des  variations  ordinaires  et  pé- 
riodiques des  éléments  magnétiques;  le  Père  A.  Secchi  vient  de 
le  démontrer  par  une  analyse  remarquable  qu'il  a  faite  de  ces 
variations  et  de  leurs  rapports  avec  les  positions  du  soleil. 

S'occupant  d'abord  des  variations  diurnes  et  annuelles  de  la 
déclinaison ,  le  Père  Secchi  résume  les  résultats  des  observa- 
tions nombreuses  faites  sur  ces  variations  en  quelques  prin- 
cipes, que  nous  reproduisons  d'autant  plus  volontiers  qu*ils 
donnent  une  idée  à  la  fois  exacte  et  générale  de  cet  ordre  de 
phénomènes,  quelle  que  soit  du  reste  la  théorie  qu'on  adopte 
pour  les  expliquer. 

l""  Les  variations  diurnes  de  Taiguille  aimantée  suivent  dans 
leur  cours  le  temps  du  lieu  d'observation. 

2""  Le  pôle  de  l'aiguille  qui  se  trouve  le  plus  rapproché  du 
soleil  (le  pôle  sud  dans  notre  hémisphère)  exécute  une  double 
excursion  diurne  de  la  manière  suivante  :  il  se  trouve  à  ua 
maximum  d'excursion  occidentale  quatre  ou  cinq  heures  avant 
que  le  soleil  passe  au  méridien  du  lieu;  de  là  il  marche  vers 
l'orient  avec  une  vitesse  croissante,  dont  le  maximum  se  pré- 
sente vers  le  passage  du  soleil  par  le  méridien  magnétique,  et 
il  atteint  la  limite  de  sou  excursion  orientale  une  ou  deux 
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heures  après  ce  passage.  Lorsque  le  soleil  s'abaisse  pour  se 
coucher,  Taiguille  retourne  en  arrière,  et  quand  le  soleil  passe 
au  méridien  inférieur,  la  même  oscillation  se  répète  pendant  la 
nuit,  mais  avec  moins  d'amplitude.  Les  heures  limites  de  ces 
changements  varient  avec  les  saisons  ;  généralement  elles  s'a- 
vancent en  été,  et  se  retardent  en  hiver.  Tontes  les  variations 
sont  les  mêmes  dans  les  deux  hémisphères,  pourvu  qu'on 
change  le  nom  du  pôle  dont  on  suit  la  marche.  Comme  les 
points  d'inflexion*  de  la  courbe  diurne  dépendent  du  passage 
du  soleil  au  méridien  magnétique,  si  deux  lieux  situés  dans 
l'hémisphère  boréal  ont  des  déclinaisons  opposées,  le  premier  à 
l'est,  le  second  à  l'ouest,  les  phases  du  second  seront  retar- 
dées ]>ar  rapport  à  celles  du  premier.  Si  les  lieux  qu'on  consi- 
dère ne  sont  pas  dans  le  même  hémisphère,  il  faudra  tenir 
compte  à  la  fois  de  leur  déclinaison  et  de  l'opposition  qui  ré- 
sulte dans  leurs  mouvements  magnétiques,  du  fait  qu'ils  sont 
dans  des  hémisphères  différents. 

3^  L'excursion  diurne  de  l'aiguille  est  la  somme  de  deux  ex- 
cursions séparées,  dont  la  première  dépend  de  l'angle  horaire 
et  la  seconde  de  la  déclinaison  du  soleil.  Ces  deux  oscillations, 
en  se  superposant  d'une  manière  variable,  produisent  par  leurs 
interférences  tous  les  phénomènes  de  variation  diurne  et  an- 
nuelle ordinaire.  C'est  ce  qu'on  peut  constater  au  moyen  des 
observations  laites  à  Toronto,  à  Hobarton,  à  Sainte-Hélène  et 
au  Cap  de  Bonne-Espérance,  qui  montrent  que  la  position  de 
Taiguille  aimantée  à  un  instant  quelconque  dépend  de  la  situa- 
tion du  soleil,  relativement  au  méridien  du  lieu  et  relative- 
ment à  l'équateur.  On  peut  éliminer  l'effet  de  Tune  de  ces 
causes  de  façon  qu'il  ne  reste  que  la  seconde.  Pour  avoir  seule 
la  période  diurne,  on  n'a  qu'à  prendre  la  moyenne  de  toutes  les 
observations  faites  pendant  une  année  à  chacune  des  heures  de 
la  journée,  et  si  l'on  construit  graphiquement  une  courbe  en 
prenant  les  heures  pour  abscisses,  et  les  moyennes  de  décli- 
naison ainsi  obtenues  pour  ordonnées,  on  obtient  une  courbe 
qui  représente  l'oscillalion  diurne  que  l'aiguille  exécuterait  si 
la  déclinaison  du  soleil  était  constante.  Maintenant  on  prend 
seulement  ces  gioyipui  fpfnv  chaque  mois,  on  a  alors  une 
m.  18 
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courbe  des  moyennes  horaires  mensuelles  qui  passe  tantôt  ao* 
dessus,  tantôt  au^lessous  de  la  première,  qui  est  celle  des 
moyennes  horaires  annuelles.  Pour  apprécier  l'effet  de  la  décli- 
naison du  soleil,  il  n*y  a  qu'à  retrancher  les  ordonnées  de  h 
courbe  moyenne  annuelle  des  ordonnées  de  la  courbe  moyemif 
mensuelle;  on  obtient  ainsi  une  nouvelle  courbe  représentant 
pour  chaque  mois  l'effet  du  déplacement  du  soleil-  On  re- 
marque que  ces  courbes  mensuelles  sont  d'une  forme  pareille 
à  celle  des  courbes  annuelles,  qu'elles  sont  opposées  pour  les 
mois  de  déclinaison  opposée,  et  que  pour  les  mois  éqainoiiaux, 
elles  sont  très-peu  prononcées,  de  telle  façon  que  l'on  y  roit 
prédominer  la  partie  du  mois  qui  participe  de  la  plus  grande 
distance  de  l'équinoxe;  cela  est  surtout  évident  pour  le  mois 
de  septembre  pour  lequel  le  changement  semble  se  faire  le  joar 
même  du  passage  du  soleil  à  l'équateur.  La  marche  de  la  coaièe 
indique  nettement  que  la  grandeur  de  l'eicursion  dépend  à  la 
fois  de  la  déclinaison  du  soleil  et  de  la  force  magnétique  absolue 
au  lieu  d'observation  ^ .  Ainsi  les  excursions  sont  moindres  à 
Sainte-Hélène  qu'au  Cap,  moindres  au  Cap  qu'à  Hobarton, 
moindres  à  Hobarton  qu'à  Toronto.  Le  signe  des  courbes  men- 
suelles ne  dépend  ni  de  la  latitude  géographique  ni  du  passage 
du  soleil  au  zénith  du  lieu  ;  c'est  ce  que  M.  Sabine  a^ait  Mi 
déjà  remarquer  en  ce  qui  concerne  Sainte-Hélène.  Évidemment 
les  moments  auxquels  correspondent  dans  chaque  station  ces 
maxima  d'excursion  dépendent  du  passage  du  soleil  au  méri- 
dien magnétique  ;  toutefois  la  grandeur  des  excursions  n'est 
pas  en  rapport  avec  les  saisons  du  lieu,  mais  avec  la  positi<m 
absolue  du  soleil  par  rapport  à  la  terre;  il  ne  faut  pas  oublier 
qu'il  s'agit  non  de  l'amplitude  des  variations  diurnes,  mais 
des  mensuelles.  Ainsi  la  plus  grande  excursion  mensueUe  à 
Hobarton  et  au  Cap  a  lieu  dans  le  mois  d*août,  qui  est  un  mob 
d'hiver,  et  cette  plus  grande  excursion  a  lieu  à  Toronto  dans 
le  même  mois,  c'est-à-dire  en  été.  A  Sainte-Hélène  elle  ne  se 

^  Ce  résultat  de  l'observation  est  bien  favorable  à  la  théorie  qui  fait  dépenàrt 
de  l'action  du  soleil,  aussi  bien  la  force  absolue  que  latariaUen  qu'elle  éproon 
dans  sa  direction  et  dans  Mm  int^naité. 
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prodoit  pas  quand  le  soleil  est  au  zénith,  mais  bien  quand  il 
en  est  le  plus  éloigné,  sairoir  dans  les  mois  de  juin,  juillet  et 
août.  Quand  on  ?eut  éliminer  des  courbes  mensuelles  l*effet  de 
la  décUnaison  solaire,  il  suffit  d*ajouter  deux  à  deux  les  moi^ 
où  le  soleil  a  une  déclinaison  opposée,  et  on  reconnaît  alors 
Texistence  d'une  période  Bemi-<liume  que  nous  avons  déjà 
constatée,  de  sorte  qu'on  peut  regarder  comme  certain  que  Tai- 
guille  est  constamment  soumise  à  une  période  d'oscillation 
diurne  et  à  une  autre  période  semi-diurne;  cette  dernière  pa^ 
ralt  dépendre  plutôt  de  la  latitude  géographique  que  de  la  lati-* 
tude  magnétique. 

Le  Père  Secchi  croit  en  résumé  pouvoir  conclure  de  toutes 
les  phases  qu'éprouve  la  variation  de  la  déclinaison  que  le  $o^ 
leil  agit  sur  F  aiguille  aimantée  comme  s'il  était  lui-mime  un 
grand  aimant  placé  à  une  grande  distance  de  la  terre ^  et  ayant 
ses  pâles  de  mime  nom  que  ceux  de  la  terre  tournis  du  mime  cSté 
du  ciel.  Il  faut  seulement  avoir  égard  pour  reconnaître  l'exac- 
titude de  cette  loi  aux  actions  inverses  que  l'aiguille  éprouve 
delà  part  du  soleil  dans  les  24  heures  par  l'effet  de  la  rotation 
de  la  terre,  la  face  de  l'aiguille  qui  regarde  le  soleil  étant  dif- 
férente à  midi  et  à  minuit,  et  la  terre  étant  interposée  à  la  se- 
conde époque.  Nous  reviendrons  dans  un  instant  sur  la  manière 
dont  il  faut  envisager  cette  action  du  soleil  sur  l'aiguille  ;  mais 
il  nous  faut  auparavant  montrer  que  les  variations  des  élé- 
ments magnétiques,  autres  que  la  déclinaison,  rentrent  dans  la 
même  loi. 

Les  variations  de  la  force  horizontale  déterminées  par  le 
magnétomètre  bifilaire,  et  celles  de  la  force  verticale,  comparées 
à  Sainte-Hélène,  au  Cap,  à  Toronto  et  à  Hobarton,  conduisent  le 
Père  Secchi  à  cette  solution  générale,  savoir  que  la  composante 
hcrisontale  et  la  composante  verticale  peuvent  se  résoudre  en 
périodes  diurnes  et  semi-diurnes  qui  dépendent  de  la  décli- 
naison du  soleil  et  de  la  latitude  géographique.  Quant  à  l'in- 
clinaison, ses  phases  sont  analogues  à  celles  de  la  déclinaison, 
OMHS  avec  une  avance  de  trois  heures ,  et  les  mazima  de 
force  honsontate  correspondent  en  général  aux  minima  d'in- 
clinaison,  ce  qui  d(dt  être.  La  force  totale  est  soumise  à 
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Toronto  &  deux  périodes,  dont  le  maximum  et  le  minimom 
principal  sont  à  5  heures  après  midi,  et  à  3  heures  ou  4  heures 
du  matin,  et  le  maximum  et  le  minimum  principal  à  6  ou 
8  heures,  et  10  ou  1 1  heures  du  matin.  A  Hobarton,  la  période 
secondaire  se  manifeste  moins  complètement  dans  certains 
mois  que  dans  d*aulres,  et  au  Cap  les  variations  de  la  force 
totale  sont  presque  complémentaires  de  celles  de  la  déclinai- 
son ^  Nous  rappelons  encore  ici  Tobservation  importante  de 
M.  Sabine,  qu*à  Toronto  et  à  Hobarton,  la  force  totale  est  à  soo 
maximum  dans  les  mêmes  mois,  savoir  décembre  et  janvier, 
quoiqu'ils  correspondent  à  des  saisons  opposées  dans  les  deoi 
hémisphères,  d'où  le  PèreSecchi  conclut  que  la  force  perturba- 
trice solaire  est  plus  grande  quand  la  distance  du  soleil  est  plus 
petite  et  qu*elle  ne  dépend  pas  des  saisons. 

Il  me  semble  plus  naturel  d*en  conclure  que  ce  n*est  pas 
seulement  la  force  perturbatrice,  mais  la  force  même  absolue 
du  magnétisme  terrestre  qui  dépend  du  soleil,  d*autant  plus 
que  le  Père  Secchi  admet  bien  que  ce  n*est  pas  sur  Taiguille 
directement  qu'agit  le  soleil ,  mais  qu'il  agit  sur  elle  indirecte- 
ment en  modifiant  le  magnétisme  du  globe.  Or,  si  Taction  du 
soleil  est  Torigine  des  propriétés  magnétiques  de  la  terre,  soil 
par  un  effet  direct  d'aimantation,  soit,  ce  qui  est  plus  probable, 

<  Pour  bien  se  rendre  compte  de  tout  Tensemble  des  périodes  d'otdlUtioo 
qu*éprouve  raiguille,  il  faut  supposer,  avec  M.  Sabine,  une  aiguille  aimantM 
suspendue  non  plus  par  un  axe,  mais  par  un  seul  point  savoir  son  centre  df 
gravité,  et  qui  serait  libre  d*obéir  à  toutes  les  impulsions  simultanées  quelle  ^ 
soit  leur  direction.  M.  Sabine  a  construit  les  courbes  que  tracerait  une  aigtiJtr 
dans  ces  conditions,  en  prenant  deux  axes  coordonnés  rectangulaires  dont  l'ori- 
gine représente  la  position  moyenne  diurne  de  Taiguillc,  et  en  prenant  pour  chi- 
que heure  les  déclinaisons  pour  abscisses  et  les  inclinaisons  pour  ordonnées.  On 
reconnaît  alors  que  l'oscillation  de  Valguitle  a  toujours  dans  les  vingt-quatre  beum 
une  période  double,  l'une  diurne,  l'autre  nocturne,  dont  Textensloo  varie  ooo* 
blement  suivant  les  saisons.  La  période  diurne,  très-développée  en  été,  m  m- 
serre  en  hiver  ;  tandis  que  la  période  nocturne,  à  peine  marquée  en  été,  s'éttnd 
notablement  en  hiver.  Un  caractère  remarquable  de  toutes  les  périodes  siopiei, 
c'est  que  le  maximum  et  le  minimum  se  produisent  à  six  heures  de  distance  en- 
viron. On  voit  que  l'aiguille  perd  sa  pins  grande  vitesse  au  moment  où  leiaIeH 
passe  au  méridien  magnétique,  et  que  les  mouvements  d'inclinaison  sont  ooaplé- 
mentaircs  à  3  heures  de  distance  de  ceux  de  déclinaison. 
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par  la  production  de  courants  d'induction  ayant  la  direction  gé- 
nérale de  TE.  à  TO. ,  il  est  facile  de  conceyoir  que  les  changements 
de  position  relative  du  soleil  et  de  la  terre,  soit  diurne,  soit  an- 
nuelle, doivent  entraîner  des  modifications  dans  la  direction, 
l'intensité  et  la  distribution  de  ces  courants.  En  particulier,  la 
différence  qui  existe  entre  la  période  nocturne  et  la  période 
diarne  serait  une  conséquence  de  Tinterposition  de  la  terre  entre 
le  soleil  et  le  lieu  où  est  Taiguille,  interposition  qui  doit  nécessai- 
rement modifier  les  courants  induits;  il  ne  peut  y  avoir  identité 
à  cet  égard  entre  deux  points  situés,  il  est  vrai,  aux  extrémités 
du  même  diamètre  d'une  sphère,  mais  dont  Tun  est  tourné  vers 
le  corps  inducteur,  tandis  qu'entre  ce  corps  et  l'autre  se  trouve 
interposée  toute  la  masse  de  la  sphère.  Il  y  aurait  un  grand  intérêt 
à  étudier  soit  théoriquement,  soit  expérimentalement,  quelle  de- 
vrait être  la  distribution  des  courants  induits  sur  une  sphère 
conductrice  à  laquelle  un  mouvement  rapide  de  rotation  serait 
imprimé  sous  l'influence  d'un  fort  aimant  inducteur,  en  cher- 
chant a  déterminer  l'état  électrodynamique  de  chacun  des  points 
de  la  sphère  au  même  instant,  ce  qui  permettrait  d'en  conclure 
rétat  électrodynamique  du  même  point  dans  ses  positions  suc- 
cessives pendant  une  rotation  de  la  sphère  '. 

Comme  nous  l'avons  déjà  remarqué,  les  résultats  qu'on 
obtiendrait  dans  l'hypothèse  d'une  sphère  conductrice  homo- 
gène, ne  seraient  applicables  que  d'une  manière  très-générale 
au  cas  de  la  terre,  puisque  cette  homogénéité  et  cette  con- 
ductibilité parfaites  n'existent  pas  chez  elle;  mais  c'est  sur 
les  phénomènes  de  direction  et  d'intensité  absolues  que  cette 
différence  entre  le  cas  réel  et  le  cas  hypothétique  se  ferait  sur- 
tout sentir  ;  les  variations  en  seraient  beaucoup  moins  influen- 
cées, comme  on  le  conçoit  facilement»  sauf  cependant  les  va- 
riations séculaires  qui  trouveraient  leur  explication  dans  les 
modifications  qu'éprouve  la  constitution  même  du  globe.  De 
semblables  modifications  doivent  entraîner,  en  effet,  des  chan- 
gements dans  la  direction  et  l'intensité  des  courants  induits  ; 

*  Il  serait  probablement  plus  facile  d'obtenir  cette  détermination  en  faisant 
niooToir  Taimant  plutôt  que  la  splière. 
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mais  ces  changements  ne  peuvent  être  que  trè84ents,  comn» 
les  modifications  qui  leur  donnent  naissance,  et  par  oonsàpiott 
ne  peuvent  pas  avoir  d'influence  sensible  sur  les  vanatio» 
diurnes  et  môme  mensuelles. 

Nous  avons  jusqu'ici  supposé  le  soleil  immobile,  et  c*est  dans 
le  mouvement  seul  de  la  terrft  que  nous  avons  cherché  la  cause 
de  l'induction.  Or,  le  soleil  a  un  mouvement  autour  de  60D 
axe,  et  ce  mouvement  pourrait  modifier  son  action  inductrice  plus 
ou  moins  suivant  la  manière  dont  sont  dirigées  les  forces  ma- 
gnétiques qui  en  émanent.  Cependant  il  ne  paraîtrait  pas  qœ 
cette  influence  puisse  avoir  un  effet  bien  sensible.  Une  cirooa- 
stance,  qui  paraît  en  avoir  un  plus  prononcé,  c'est  rétatdela 
surface  du  globe  solaire.  On  a  remarqué  une  colncidenoe  aeseï 
frappante  entre  l'augmentation  des  perturbations  de  l'aiguille 
et  celle  des  taches  du  soleil;  c'est  dans  les  années  où  te 
taches  ont  été  les  moins  nombreuses,  telles  que  1833  et  1843 
qu'on  a  dieervé  le  moindre  nombre  de  pertuÂations  magnéti- 
ques, et  dans  celles  de  1837-1838  et  1847-1848»  où  elles  eat 
été  les  plus  nombreuses,  qu'il  y  a  eu  le  plus  de  periurbatioas. 
Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable  dans  la  c<Ancideiice  qœ 
nous  venons  de  signaler,  c'est  l'existence  d'une  période  décso- 
nale  des  taches  du  soleil,  qui  coïnciderait  avec  la  période  déeeQ- 
nale  constatée  par  M.  Laniont,  dans  l'amplitude  des  variations 
diurnes,  de  telle  façon  que  les  années  où  il  y  aurait  le  plus  de 
taches  seraient  également  celles  où  l'amplitude  des  vahatioas 
serait  la  plus  considérable.  M.  Arago  a  également  vérifié  ceOe 
coïncidence. 

Nous  avons  dit  plus  haut  que,  tout  en  reconoaissaal  que  l'ao 
lion  directe  du  soleil  est  la  principale  cause  des  variaAîons  des 
éléments  mastiques,  nous  n'excluions  pas  complétoBient  son 
action  indirecte,  telle  qu'elle  est  exercée  en  particulier  par  k  pro- 
duction des  courants  électdques  qui  résultent  de  la  réiuuoB  de 
l'électricité  positive  qu*emportent  les  vapeuis  qui  s'élèvent  de  h 
mer,  avec  la  négative  resiée  dans  le  sol.  Cette  action  est  sur- 
tout sensible  sur  l'aiguille  de  déclinaison,  dont  les  mouvements 
suivent  une  période  analogue  en  partie  à  celle  de  la  tempéra- 
ture et  des  autres  changements  ivéléorokgîqins  djMinieaot  an- 
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ouels.  Hais  elle  est  nulle  sur  la  variatioa  des  composantes  hori- 
zoniale  et  Terticale,  et  par  conséquent  sur  la  variation  de  l'incli- 
naison el  de  riniensitéy  qui  se  manifestent  à  des  heures  diffé- 
rente de  celle  des  changements  de  température,  et  qui  ont 
éfidemment  une  autre  origine.  Cette  origine  est  en  effet  Tae^ 
tion  directe  du  soleil,  qui  dépend  uniquenient  de  sa  position 
par  rapport  ru  lieu  d*observation ,  action  qui  se  manifeste  sur 
la  variation  de  tous  les  éléments,  et  par  conséquent  sur  celle 
de  la  déclinaison,  mais  qui  n*empécbe  pas  que  cette  demière 
ne  proTÎenne  aussi  et  en  même  temps  de  Tinfluence  que  nous 
venons  de  signaler.  Les  courants  engendrés  par  la  réunion  de 
I  électricité  positive  dont  Tatmosphère  est  chargée,  avec  la 
négative  qui  est  restée  dans  le  sol,  doivent  cheminer  dans  cha- 
que hémisphère  des  régions  polaires  aux  régions  équatoriales, 
et  par  conséquent  contribuer  à  dévier  raiguille  de  déclinaison 
a  l'ouest  dans  rbémisphère  nord,  à  Test  dans  Thémisphère  sud. 
Plus  concentrés  près  des  pâles,  ces  courants  doivent  y  exercer 
une  action  plus  puissante  que  dans  les  points  rapprochés  de  l'é- 
quateur^  et  leur  effet  doit  être  plus  ou  moins  prononcé  comme 
leur  intensité  qui  est  elle-même  variable  avec  les  circonstances 
météorologiques,  et  par  conséquent  avec  les  heures  de  la  jour- 
née. Leur  effet,  qui  tantôt  s'ajoute,  tantôt  est  contraire  &  celui 
qui  résulte  de  l'action  directe  du  soleil,  étant  donc  très-varia^ 
bla,  il  en  résulte  que,  quoiqu'elles  obéissent  à  une  loi  générale  et 
ceostante,  les  variations  diurnes  de  l'aiguille  aimantée  ne  sont 
pas  deux  jours  dans  l'année  exactement  semblables  quant  à 
leur  amplitude,  ce  qui  serait  difficile  à  expliquer,  si  l'action 
direelfi  du  soleil  était  la  seule  cause  efficiente  de  ces  variations. 
Une  preuve  assez  frappante  du  rôle  que  jouent  ces  courants 
dans  la  productien  de  ce  phénomène  se  trouve  dans  la  remar- 
que de  M.  Reslhuber,  qui  en  soumettant  la  grandeur  du  chan- 
gement diurne  de  déclinaison  de  1842  à  1850  inclusivement 
au  mode  de  calcul  employé  ordinairement  pour  les  phénomènes 
périodiques,  est  parvenu,  au  moyen  de  nombreuses  observa- 
tions faites  à  TObservatoife  de  Kreusmûnster,  à  établir  que  la 
candeur  de  la  variation  diurne  de  la  déclinaison  pendant  tous 
kg  fmùiê  de  l'otemée  nmrchê  pgraiièlemeni  aœe  les  chemgemenis  de 
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r humidité  de  Vair;  elle  est  la  plus  petite  à  V époque  de  la  plus 
grande  humidité^  et  la  plus  grande  lors  du  minimum  d'AumidUe. 
Ce  rapprochement  entre  ramplitude  de  la  variation  de  Tincli* 
naison  et  le  degré  plus  ou  moins  grand  de  Thumidité  de  l'air, 
ne  peut  provenir  que  de  ce  que  Télectricité  positive  qui  est  dans 
ratmosphère  pouvant  se  réunir  d'autant  plus  facilement  avec 
la  positive  du  sol  que  l'air  est  plus  humide,  les  courants  diri- 
gés du  pôle  à  réquateur,  et  par  conséquent  la  déviation  de  l'ai- 
guille qu'ils  déterminent,  sont  d'autant  plus  faibles  qu'une 
proportion  plus  grande  des  deux  électricités  s'est  neutralisée 
directement,  et  par  conséquent  que  l'air  est  plus  humide. 

Mais  c'est  surtout  dans  la  production  des  perturbations  de 
l'aiguille  que  l'action  des  courants  dont  il  s'agit  fait  sentir  soq 
influence.  Ce  sont  eux  probablement  qui  constituent  cette  onde 
polaire  dont  parle  M.  Bravais,  qui  agit  concurremment  avec 
l'onde  équatoriale,  c'est-à-dire  avec  l'influence  qui  semble  pro- 
venir de  l'équaieur,  et  qui  elle-même  serait  le  résultat  de  raction 
directe  du  soleil.  Cette  origine  de  l'onde  polaire  expliquerait 
pourquoi  les  perturbations  sont  d'autant  plus  prononcées  et 
plus  fréquentes  que  les  stations  où  on  les  observe  sont  plus 
rapprochées  des  pôles.  Elle  serait  moins  facile  à  concilier,  il  est 
vrai,  avec  le  fait  si  remarquable  de  la  simultanéité  généralement 
observée  des  perturbations  dans  des  lieux  de  la  terre  les  plus 
distants  les  uns  des  autres,  quoique  cependant  on  puisse  conce- 
voir une  solidarité  assez  complète,  sous  le  rapport  de  leur  état 
électrique,  entre  toutes  les  parties  du  globe  terrestre ,  une  fois 
qu'il  est  reconnu  que  ce  globe  est  un  très-bon  conducteur.  Au 
reste,  le  phénomène  des  perturbations  magnétiques  étant  inti- 
mement lié  à  celui  qui  doit  faire  l'objet  particulier  de  notre 
étude  dans  le  paragraphe  suivant ,  nous  renvoyons  à  ce  pa- 
ragraphe tout  ce  que  nous  aurions  encore  à  dire  sur  son  ori- 
gine. 

S  4.  PliéBomèMM  BAtarels  liésaTee  le  maira^tlsme  terrestre.  * 
Aarores  boréales. 

Le  siège  du  magnétisme  terrestre  étant  dans  la  terre  elle- 
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même,  il  semble  que  les  phénomènes  qui  se  passent  à  sa  surface 
ou  à  son  intérieur  doivent  modifier  ce  magnétisme  ou  être  mo- 
difiés par  lui.  Jusqulci  cependant  cet  ordre  de  relations  n*a  pas 
été  constaté  d'une  manière  bien  positive;  il  est  pourtant  pro- 
bable que  les  variations  qu'ont  éprouvées,  depuis  qu'on  les 
observe,  la  déclinaison,  l'inclinaison  et  l'intensité  magnétiques 
ont  dû  dépendre  de  changements  survenus  à  la  surface  du 
globe,  tels  que  le  déplacement  des  glaces  polaires,  ou  de  modifi- 
cations éprouvées  par  les  couches  inférieures  de  la  terre,  telles 
que  soulèvements,  affaissements,  etc.  Mais  ces  changements  et 
ces  modifications  ont  lieu  d'une  manière  en  général  si  lente  et 
si  continue  qu'il  est  difficile  de  s'assurer  s'il  existe  quelque  liai- 
son eatre  eux  et  les  mouvements  de  l'aiguille  aimantée.  Toute- 
fois on  a  remarqué,  en  bien  des  occasions,  que  l'aiguille  aiman- 
tée est  affectée  par  les  tremblements  de  terre.  Ainsi  M.  Arago 
dbserva,  le  19  février  1822,  une  agitation  extraordinaire  dans 
l'aiguille  des  variations  diurnes  de  l'Observatoire,  et  il  y  avait 
au  même  moment  un  fort  tremblement  de  terre  en  Auvergne,  à 
Lyon  et  en  Suisse.  M.  Gay  a  également  observé  à  Yaldivia,  sur 
la  côte  occidentale  de  l'Amérique  du  Sud,  une  perturbation 
très-remarquable  de  l'aiguille  aimantée  à  l'époque  d'un  ter- 
rible tremblement  de  terre  qui  eut  lieu  dans  ces  parages  en 
février  1836. 

Mais  parmi  les  phénomènes  naturels,  il  en  est  un  dont  la 
connexion  avec  le  magnétisme  terrestre  est  si  bien  établie  que 
ron  a,  dans  le  mouvement  qu'éprouve  l'aiguille  aimantée,  une 
preuve  de  sa  présence.  Ce  phénomène  est  celui  de  l'aurore 
boréale  ou  plutôt  de  l'aurore  polaire,  car  il  y  a  des  aurores 
australes  aussi  bien  que  des  aurores  boréales.  Voici  la  descrip- 
tion qu'en  donne  M.  de  Humboldt  dans  le  Cosmos  à  qui  je 
l'emprunte,  à  cause  de  la  manière  remarquable  avec  laquelle  les 
principaux  détails  de  l'apparence  du  phénomène  y  sont  exposés, 
de  façon  à  en  faire  ressortir  les  points  essentiels. 

«  Une  aurore  boréale  est  toujours  précédée  de  la  formation  à 
l'horizon  d'une  sorte  de  voile  nébuleux  qui  monte  lentement 
jusqu'à  une  hauteur  de  4  à  6,  à  8,  et  même  de  10  degrés.  C'est 
vers  le  méridien  magnétique  du  lieu  que  le  ciel,  d'abord  pur, 
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commence  à  se  rembrunir*  A  Iravers  ce  sèment  obscur,  dont 
la  couleur  passe  du  brun  au  yiolet,  les  étoiles  se  voient  comme 
à  travers  un  épais  brouillard.  Un  arc  plus  large,  mais  d'une 
lumière  éclatante,  d'abord  blanc,  pui^  jaune,  borde  le  segment 
obscur.  Quelquefois  Tare  lumineux  parait  agité  pendant  des 
heures  entières,  par  une  sorte  d'effervescence  et  par  un  conti- 
nuel changement  de  forme  avant  le  lever  des  rayons  et  des 
colonnes  de  lumière,  qui  montent  jusqu'au  xénitb*  Plus  l'émis- 
sion de  la  lumière  polaire  est  intense,  et  plus  vives  eo  sont  les 
couleurs,  qui  du  violet  et  du  blanc  bleuâtre  passent  par  louiez 
les  nuances  intermédiaires,  au  vert  et  au  rouge  purpurin. 
Tantôt  les  colonnes  de  lumière  paraissent  sortir  de  l'arc  bril* 
lant,  mélangées  de  rayons  noirâtres  semblablâs  à  une  {umée 
épaisse,  tantôt  elles  s'élèvent  simultanément  en  différaats  poioti 
de  l'horizon;  elles  se  réunissent  en  une  mer  de  flammes  dont 
aucune  peinture  ne  saurait  rendre  la  magnificence,  car  à  chaque 
instant  de  rapides  ondulations  en  font  varier  la  forme  et  l'écUt. 
Le  mouvement  parait  accroître  la  visibilité  du  phénomèoe. 
Autour  du  point  qui  répond,  dans  le  ciel,  à  la  direction  pro- 
longée de  l'aiguille  d'inclinaison,  les  rayons  paraissent  se  ras- 
sembler, et  former  la  couronne  boréale.  U  est  rare  que  l'appa- 
rition soit  aus$i  complète  et  se  prolonge  jusqu'à  la  Cormatioo 
de  la  couronne;  mais  quand  celle-ci  parait,  elle  aoaoace  tou- 
jours la  fin  du  phénomène*  Les  rayons  deviennent  alors  plus 
rares,  plus  courts  et  moins  vivement  colorés.  On  ne  voit  bientôt 
plus  sur  la  voûte  céleste  que  de  larges  taches  nébuleuses  immo- 
biles, pâles  ou  d'une  couleur  cendrée;  elles  ont  déjà  disparu 
que  \es  traces  du  segment  obscur,  par  où  l'^parition  débute, 
persistent  encore  à  l'horizon.  » 

La  liaison  qui  parait  exister  entre  la  lumière  polaire  et  l'ap- 
parition d'une  certaine  espèce  de  nuages  est  confirmée  par  tous 
les  observateurs;  tous  ont  affirmé  que  la  lumière  polaire  imêi- 
tait  ses  plus  vifs  rayom  lorsque  les  hautes  région»  de  loir  œnÉê- 
naieni  des  amas  de  cirro^siralus  assez  ténus  et  assez  légers  pour 
faire  naiire  une  couronne  autour  de  la  lumière.  Quelquefois  ces 
nuages  se  groupent  et  s'arrangent  à  peu  près  comme  les  rayons 
d'une  aurore  boréale;  alors  ils  paraissent  troubler  Taiguille 
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aimantée  K  Après  ud6  brillante  aurore  boréale,  on  a  pu  recoB- 
aaltre  dans  la  matinée  suivante  des  traînées  de  nuages  qui 
avaient  paru  pendant  la  nuit  autant  de  rayons  lumineux. 

La  hauteur  absolue  des  aurores  boréales  a  été  estimée  d'une 
manière  très-différente  par  les  observateurs.  On  a  cru  long- 
temps pouvoir  la  déterminer  en  regardant,  de  deux  endroits 
tràHiistants  l'un  de  l'autre,  la  même  partie  de  l'aurore,  par 
exemple,  la  couronne;  mais  on  partait  d'une  base  inexacte, 
layoir  que  les  deux  observateurs  avaient  bien  les  yeux  dirigés 
«irle  même  point  en  même  temps,  tandis  qu'il  est  bien  prouvé 
maintenant  que  la  couronne  est  un  effet  de  perspective  dû  à  la 
coavergeoce  apparente  des  rayons  parallèles  situés  dans  le 
méridien  magnétique;  de  sorte  que  chacun  voit  son  aurore 
boréale  comme  chacun  voit  son  arc-en-ciel.  Aussi  l'aspect  du 
phénomène  dépendnl  de  la  position  de  l'observateur.  Le  siège 
de  l'aurore  boréale  est  dans  les  régions  supérieures  de  l'atmo- 
sphère; quelquefois  même  il  paraît  qu'elle  se  produit  dans  les 
légions  moins  élevées  où  se  forment  les  nuages.  C'est  du  moins 
€6  qui  résulte  de  quelques  observations,  de  celles  notamment 
du  ci^itaine  Franklin,  qui  vit  une  aurore  boréale  dont  la 
hffliière  lui  parut  éclairer  la  surface  intérieure  d'une  couche  de 
nuages,  tandis  qu'à  30  ou  40  kilomètres  plus  loin,  M.  Kendal 
qni  avait  veillé  toute  la  nuit  sans  perdre  le  ciel  de  vue  un  seul 
moment,  n'aperçut  aucune  trace  de  lumière.  IjO  capitaine  Parry 
a  vu  une  aurore  boréale  se  dessiner  contre  le  flanc  d'une  mon- 
tagne, et  on  assure  qu'on  à  aperça  quelquefois  un  cercle  lumi- 
neux sur  la  sttffiaoe  même  de  la  mer,  autour  du  pèle  magné- 
tique. Le  lieutenant  Bood  et  le  docteur  Ricbardson  s'étant  placés 
k,  une  distance  d'environ  18  lieues  l'un  de  l'autre,  pour  faire 
des  observations  simultanées  d'où  l'on  pût  conclure  la  parallaxe 
du  phénomène,  et  par  conséquent  sa  hauteur,  furent  conduits 
à  reconnaître  que  l'aurore  boréale  n'était  pas  à  une  hauteur 
supérieure  h  deux  lieues.  Enfin  M.  Liais  ayant  eu  l'occasion 


*  Le  Père  Seccfai  a  remarqué  f  ue  les  perturbaUons  magnéUques  se  manifes- 
Uot  k  Rame  pendant  que  le  ciel  est  voilé  de  nuages  légèrement  phosphorescents, 
qui  de  MU  préseDleairafpareBce  4e  iUMes  aurores  horéalea. 
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d*appliquer  une  méthode,  qu^il  a  imaginée  pour  mesurer  la 
hauteur  des  aurores  boréales,  à  une  aurore  vue  à  Cher- 
bourg le  31  octobre  1853,  a  trouvé  que  Tare  de  cette  aurore 
était  à  environ  4,000  mètres  au-dessus  du  sol  pour  son  bord 
inférieur*. 

Mairan  et  Dalton  avaient  cru  que  Taurore  boréale  était  un 
phénomène  cosmique  et  non  atmosphérique.  Mais  déjà  M.  Biot, 
qui  avait  eu  Voccasion  d'observer  lui-même  les  aurores  aui 
lies  Schetland  en  1817,  avait  été  conduit  à  reconnaître  que 
c*est  un  phénomène  atmosphérique,  par  la  considération  que 
les  arcs  et  les  couronnes  de  Taurore  ne  participent  nullement 
au  mouvement  apparent  des  astres  d*orient  en  occident,  preuve 
qu'ils  sont  entraînés  par  la  rotation  de  la  terre.  Dès  lors,  pres- 
que tous  les  observateurs  sont  arrivés  à  la  même  concluâon; 
nous  citerons  en  particulier  MM.  Lottin  et  Bravais  qui  ont  ob- 
servé plus  de  cent  quarante-trois  aurores  boréales. 

Il  est  donc  bien  constant  maintenant  que  Taurore  boréale 
n*est  point  un  phénomène  extra-atmosphérique.  Aux  preuves 
tirées  de  l'apparence  même  du  phénomène,  on  peut  en  ajouter 
d'autres  tirées  de  certains  effets  qui  l'accompagnent,  tels  que 
le  bruit  de  crépitation  que  les  habitants  les  plus  rapprochés 
du  pAIe  affirment  entendre  quand  il  y  a  apparition  d'une  au- 
rore, et  que  l'odeur  sulfureuse  qui  l'accompagne.  Enfin,  si  le 
phénomène  se  passait  en  dehors  de  notre  planète  et  de  son  atmo- 
sphère, pourquoi  n'aurait-il  lieu  qu'aux  régions  polaires  ? 

M.  de  Tessan  qui,  dans  le  voyage  autour  du  monde  de  la 
Vénus^  a  eu  l'occasion  de  voir  une  belle  aurore  australe,  qu'il 
décrit  avec  beaucoup  de  soin,  estime  aussi  que  ce  phénomène 
se  passe  dans  l'atmosphère.  Le  sommet  de  l'aurore  boréde 


*  La  méUiodc  de  M.  Liais  consiste  à  mesurer  les  temps  t  et  V  qu*U  Curt  à  on 
arc  de  Taurore  pour  parcourir  le  même  angle,  suivant  son  rayon  au  sënlth  et  i 
llhorizon  ;  en  admettant  que  toutes  les  parties  d'un  même  arc  se  meufeot  arec 

la  même  yitesse,  on  a  A  (— ^ 1  j  =z2r,  h  étant  la  hauteur  cherdiée,  et  r 

le  rayon  de  la  terre.  On  peut,  en  se  servant  du  rapport  moyen  des  i 
angulaires  des  pieds  et  des  arcs  de  l'aurore,  détermiaé  an 
nombre  d'obsenraUons,  se  passer  de  l'hypothèse  de  régatHé  < 
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étant  dans  le  méridien  magnétique,  il  n  était  élevé  que  de  14"* 
au-dessus  de  Thorizon,  et  le  centre  de  Tare  était  sur  le  prolon- 
gement de  Vaiguille  d'inclinaison,  Tinclinaison  étant  d'en- 
viron 68'  au  lieu  d'observation.  M.  de  Tessan  n'a  pas  entendu 
de  bruit  provenant  de  l'aurore,  ce  qu'il  attribue  à  ce  qu'il  était 
trop  éloigné  du  lieu  du  phénomène;  mais  il  rapporte  l'obser- 
vation d'un  officier  distingué  de  la  marine  française,  M.  Yer- 
dier,  qui,  dans  la  nuit  du  13  octobre  1819,  étant  dans  les 
parages  de  Terre-Neuve,  avait  entendu  très-distinctement  une 
sorte  de  pétillement,  soit  de  crépitation,  lorsque  le  bâtiment 
qu'il  montait  s*était  trouvé  au  milieu  d'une  aurore  boréale. 

Au  reste,  elle  trouve  sa  confirmation  dans  le  fait  générale- 
ment admis  par  les  habitants  des  régions  boréales  que,  quand 
les  aurores  paraissent  basses,  on  entend  un  craquement  sem- 
blable à  celui  de  l'étincelle  électrique.  Les  Groënlandais  croient 
que  les  âmes  des  morts  se  battent  alors  dans  les  airs.  M.  Ramm, 
inspecteur  des  forêts  de  Norwége,  écrivait  à  M.  Hansteen  en 
1825,  qu'il  avait  entendu  ce  bruit  qui  coïncidait  toujours 
avec  l'apparition  des  jets  lumineux,  quand,  n'ayant  que  dix 
ans,  il  avait  traversé  une  prairie  couverte  de  neige  et  de  givre 
près  de  laquelle  il  n'existait  pas  de  forêts.  Le  docteur  Gisler, 
qui  a  longtemps  habité  le  nord  de  la  Suède,  remarque  que  la 
matière  des  aurores  boréales  descend  quelquefois  si  bas  qu'elle 
touche  le  sol;  au  sommet  des  hautes  montagnes,  elle  produit 
sur  la  figure  des  voyageurs  im  effet  analogue  à  celui  du  vent. 
Le  docteur  Gisler  ajoute  qu'il  a  souvent  entendu  le  bruit  des 
aurores  et  qull  ressemble  à  celui  d'un  fort  vent  ou  au  bruisse- 
ment que  font  quelques  matières  chimiques  dans  l'acte  de  Itîur 
décomposition.  M.  Necker,  qui  a  décrit  un  grand  nombre  d'au- 
rores qu'il  a  observées  à  la  fin  de  1839  et  au  commencement 
de  1840  à  Ttle  de  Sky  en  Écos$e,  n'a  jamais  lui-même  entendu 
le  bruit  dont  il  s'agit;  mais  il  remarque  que  ce  bruit  a  été 
entendu  très-souvent  d'une  personne  chargée  des  observations 
météorologiques  au  phare  de  Swenburghead  (à  l'extrémité 
méridionale  du  Shetland  ).  Du  reste,  M.  Necker,  comme  tous 
les  autres  observateurs,  signale  les  gelées  blanches,  les  chutes 
de  ploie  et  de  neige  comme  accompagnant  l'apparition  des 
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aurores.  M.  Necker  n'esl  pas  le  seul  qui  n*ait  pas  enlenda  le 
bruit;  MM.  Lottiu  et  Bravais,  qui  ont  observé  un  si  grand 
nombre  d*aurores,  ne  Vont  jamais  entendu  non  plus,  et  un 
grand  nombre  d'autres  observateurs  sont  dans  ce  cas.  Cette 
divergence  peut  tenir  à  ce  qu'il  faut  être  très-rapproché  de 
l'aurore  pour  entendre  la  crépitation  dont  il  s'agit,  et  à  ce  qu'il 
est  possible  aussi  qu'elle  n'ait  pas  toujours  lieu ,  du  moins 
d'une  manière  assez  forte  pour  être  entendue. 

Nous  venons  de  signaler,  comme  effets  concomitants  de  l'au- 
rore boréale,  un  bruit  de  crépitation  analogue  à  celui  de  dé- 
charges éloignées  et  une  odeur  sulfureuse  semblable  à  celle  qui 
accompagne  la  chute  de  la  foudre.  M.  Matteucci  a  encore  ob- 
servé à  Pise,  pendant  l'apparition  d'une  forte  aurore  boréale, 
des  signes  prononcés  d'électricité  positive,  dans  l'air.  Mais,  de 
tous  les  phénomènes,  ceux  qui  ont  le  plus  invariablement  lieu 
en  même  temps  que  l'apparition  d'une  aurore  boréale,  ce  sont 
les  effets  magnétiques.  Les  aiguilles  aimantées  éprouvent  dans 
leur  direction  normale  des  perturbations  qui  la  font  dévier  en 
général,  à  l'ouest  d'abord,  puis  ensuite  à  Test.  Ces  perturba- 
tions varient  d'intensité;  mais  elles  ne  manquent  jamais  d'avoir 
lieu,  et  se  manifestent  même  dans  des  lieux  où  l'aurore  boréale 
n'est  pas  visible.  Cette  coïncidence ,  constatée  par  M.  Arago 
sans  aucune  exception,  pendant  plusieurs  années  d'observation, 
est  telle  que  le  savant  français  a  pu,  sans  jamais  être  pris  en 
défaut,  accuser,  du  fond  des  caves  de  l'Observatoire  de  Paris, 
l'apparition  d'une  aurore  boréale  dans  notre  hémisphère. 
M.  Matteucci  a  eu  l'occasion  d'observer,  sous  une  forme  nou- 
velle et  remarquable,  cette  influence  magnétique  :  il  a  vu,  pen- 
dant l'apparition  de  l'aurore  boréale  du  17  novembre  1848, 
les  armures  de  fer  doux  servant  aux  télégraphes  électriques 
placés  entre  Florence  et  Pise  rester  attachées  à  leurs  électro- 
aimants, comme  si  ceux-ci  étaient  fortement  aimantés,  sans  que 
cependant  l'appareil  fût  en  action  et  sans  que  les  courants  des 
piles  fussent  mis  en  activité.  Cet  effet  singulier  cessa  avec  l'au- 
rore, et  le  télégraphe  ainsi  que  les  piles  purent  opérer  de  nou- 
veau sans  avoir  éprouvé  aucune  altération.  M.  Highton  a  aussi 
observé,  en  Angleterre,  une  action  bien  prononcée  de  l'aurore 
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boréale  tnr  un  fil  télégraphique;  le  télégraphe  fut  mis  hors  de 
seryice  pendant  trois  heures  par  Teffet  de  Faurore  boréale 
slu  17  novembre  1848;  Taiguille  aimantée  était  toujours 
rejetée  du  même  côté,  même  avec  beaucoup  de  force. 

M.  de  Tessan  cite  encore  une  observation  faite  en  1848,  dans 
les  mêmes  parages  de  Terre-Neuve  où  ont  été  faites  celles  dont 
nous  avons  déjà  parlé,  par  un  officier  de  marine,  M.  Baral,  qui 
s*aperçuty  au  bout  de  quelques  jours,  qu'on  avait  fait  fausse 
route  en  suivant  les  indications  des  compas;  et,  vérification 
bile,  on  trouva  toutes  les  boussoles  du  bord  affolées.  Il  n'y  avait 
eu  cepmidanti  depuis  les  dernières  observations  de  déclinaison 
magnétique,  aucun  orage,  aucun  tonnerre,  aucun  phénomène 
âecirique  apparent  \  on  n'avait  pas  touché  aux  compas.  Seule- 
ment, le  soir  même  du  jour  où  les  dernières  d)servations  de 
déclinaison  avaient  été  faites,  il  y  avait  eu  une  aurore  boréale 
des  plus  brillantes,  et  M.  Baral  n'avait  pas  hésité  d'attribuer  à 
l'influence  de  cette  aurore  l'affolement  des  boussoles,  conclu-* 
aioo  d'autant  moins  suspecte  d'être  dictée  par  la  théorie,  qu'à 
cette  époque  (1818)  les  rapports  entre  l'électricité  et  le  magné- 
tisme n'étaient  pas  encore  connus. 

La  liaison  intime  et  constante  qui  règne  entre  le  phénomène 
de  Taurore  boréale  et  le  magnétisme  terrestre  a  fait  désigner, 
par  If.  deHumboldt,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  sous  le 
nom  A'aragê  magnétique^  l'ensemble  des  perturbations  qui  se 
manifostent  dans  l'équilibre  des  forces  magnétiques  de  la/terre. 
La  présence  de  cet  orage  est  accusée  par  les  oscillations  de 
Taigaille  aimantée,  et  ensuite  par  l'apparition  de  l'aurore,  dont 
cet  oec^ations  sont  comme  les  avant^oureurs,  et  qui  elle- 
mtaie  met  fin  à  l'orage,  comme  dans  les  orages  électriques 
un  phénomène  de  lumière,  l'éclair,  annonce  que  l'équilibre, 
momentanémmt  troublé,  vient  de  se  rétablir  enfin  dans  la 
dîstnbation  normale  de  l'électricité. 

Si  nous  rapprochons  les  détails  que  nous  venons  de  donner 
des  lois  de  l'électricité  et  du  magnétisme  que  nous  avons  déjà 
exposées,  il  nous  semble  qu'il  ne  faut  pas  aller  chercher  ailleurs 
que  dans  l'éleotricité  elle-même,  et  dans  l'influence  mutuelle 
que  cet  agent  à  Vétat  de  mouvement  et  le  magnétisme  exercent 
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l'un  sur  Tautre,  rorigine  de  l'aurore  boréale  et  rexpUcaticm 
des  phcDomènes  qui  raccompagnent.  C'est  ce  que  nous  alloDS 
essayer  de  démontrer  avant  d'entamer  Texposition  des  nom- 
breuses observations  que  nous  avons  encore  à  rapporter  sur  le 
phénomène  lui-même,  obs'ervations  dont  les  résultats,  comme 
nous  le  verrons,  nous  fourniront  une  confirmation  remarquable 
de  la  vérité  de  notre  théorie. 

Nous  avons  vu  que  l'atmosphère  est  constamment  chargéed'é- 
lectricité  positive^  électricité  fournie  par  les  vapeurs  qui  s'élè- 
vent de  la  mer  essentiellement  dans  les  régions  tropicales,  et  que 
la  terre  est  par  contre  électrisée  négativement;  la  recomposi- 
tion ou  neutralisation  des  deux  électricités  contraires  de  l'at- 
mosphère et  du  globe  terrestre,  s'opère  au  moyen  de  l'humidité 
plus  ou  moins  grande  dont  sont  imprégnées  les  couches  d'air 
inférieures.  Mais  c'est  surtout  dans  les  régions  polaires  où  les 
glaces  éternelles  qui  y  régnent ,  condensent  constamment  les 
vapeurs  aqueuses  sous  forme  de  brume  que  cette  recomposition 
doit  s'opérer,  d'autant  plus  que  les  vapeurs  positives  y  sont 
portées  et  accumulées  par  le  courant  tropical  qui ,  à  partir  des 
régions  équaloriales  où  il  occupe  les  parties  les  plus  élevées  de 
l'atmosphère,  s'abaisse  à  mesure  qu'il  s'avance  vers  les  lati- 
tudes les  plus  élevées,  jusque  dans  le  voisinage  des  p61es  où  il 
vient  en  contact  avec  la  terre.  C*est  donc  là  que  la  décharge 
entre  l'électricité  positive  des  vapeurs  et  la  négative  de  la  terre, 
doit  e^entiellement  avoir  lieu  avec  accompagnement  de  lumière 
quand  elle  est  suffisamment  intense ,  si ,  comme  c'est  presque 
toujours  le  cas  près  des  pôles  et  quelquefois  dans  les  parties 
supérieures  de  l'atmosphère ,  elle  rencontre  sur  sa  route  des 
particules  glacées  extrêmement  ténues^  qui  forment  les  brumes 
et  les  nuages  très-élevés. 

Nous  avons  déjà  dit,  et  nous  en  verrons  de  nouvelles  preuves 
plus  loin,  que  l'apparition  de  l'aurore  boréale  est  effectivement 
liée  avec  la  présence  dans  l'atmosphère  de  ces  particules  de 
glace  formant  comme  une  espèce  de  brume  ténue  qui,  devenant 
lumineuse  parla  transmission  de  l'électricité,  doit  apparatire 
simplement  comme  une  surface  éclairée  plus  au  moins  éteodoe 
et  plus  ou  moins  découpée.  C*est  bien  ainsi  que  le 
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se  passe  dans  les  parties  de  Tatmosphère  les  plus  éloignées  delà 
terre.  On  aperçoit  ce  qu'on  nomme  des  plaques  auroralfis  d'une 
couleur  pourpre  ou  rouge  violet,  plus  ou  moins  étendues,  selon 
que  celle  espèce  de  voile  formé  par  des  particules  glacées,  s'é- 
tend plus  ou  moins  loin  à  partir  des  pôles.  La  ténuité  de  ce 
voile  est  telle  qu'elle  permet  d'apercevoir  les  étoiles  à  travers 
les  plaques  aurorales»  et ,  quant  à  son  existence,  indépendam- 
ment des  preuves  indirectes  que  nous  en  avons  données  par 
l'apparition  des  phénomènes  qui  en  sont  la  conséquence ,  nous 
en  avons  une  démonstration  directe  dans  l'observation  de 
MM.  Bixio  et  Barrai  qui,  s'étant  élevés  en  ballon  à  une  grande 
hauteur,  se  trouvèrent  tout  d'un  coup,  quoique  le  ciel  fût  par- 
feitemenl  serein  et  l'atmosphère  sans  nuage,  au  milieu  d'un 
voile  parfaitement  transparent  formé  par  une  multitude  de 
petites  aiguilles  glacées  si  ânes  qu'elles  étaient  à  peine  visibles. 
Maintenant,  si  nous  examinons  ce  qui  doit  se  passer  dans  la 
portion  de  la  brume  lumineuse,  qui  est  la  plus  rapprochée  du 
globe  terrestre  et  par  conséquent  des  régions  polaires,  nous 
trouverons  que  le  pôle  magnétique  *  doit  exercer  sur  cette  ma- 
tière éleclrisée,  qui  est  un  véritable  conducteur  mobile  traversé 
par  une  succession  de  décharges,  une  action  analogue  à  celle 
qu'exerce  dans  l'expérience  que  nous  avons  décrite  en  nous 
occupant  des  effets  lumineux  de  l'électricité,  le  pôle  d'un  élec- 
tro-aimant sur  les  jets  de  lumière  électrique  qu'on  y  fait  conver- 
ger dans  l'air  extrêmement  raréfié^.  Nous  avons  vu  que,  dès  que 
le  cylindre  de  fer  doux  qui  sert  d'éleclro-aimant  est  aimanté,  la 
lumière  électrique,  au  lieu  de  partir  indifféremment  des  divers 
points  de  la  surface  supérieure  qui  sert  de  pôle,  comme  cela 
avait  lieu  avant  l'aimantation ,  part  uniquement  de  tous  les  points 
de  la  circonférence  de  cette  surface,  de  manière  à  former  au- 
tour d'elle  comme  un  anneau  lumineux  continu.  Cet  anneau 
a  un  mouvement  de  rotation  autour  du  cylindre  aimanté, 


*  Noos  désignons  sous  ce  nom  le  point  d'application  de  la  résultante  des  forces 
magnétiques  émanées  du  globle,  sans  nous  préoccuper  de  la  natuie  et  de  l'origine 
de  cet  forces. 

•  Taawll,  page  î48,  figure  220. 
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tantôt  dans  un  sens ,  tantôt  dans  un  autre,  suivant  la  direelioo 
de  la  décharge  et  le  sens  de  Taimantation.  Enfin  quelques  jets 
plus  brillants  semblent  partir  de  cette  circonférence  lumineuse 
sans  se  confondre  avec  le  reste  de  la  gerbe.  Dès  que  l'aimanta- 
tiou  cesse,  le  phénomène  lumineux  redevient  ce  qu'il  était  au- 
paravant, et  ce  qu'il  est  généralement  dans  Texpérience  connue 
sous  le  nom  de  Yœuf  électrique. 

Or,  ce  qui  se  passe  en  petit  dans  Texpérience  dont  nous  ve- 
nons de  parler  est  exactement  ce  qui  a  lieu  en  grand  dans  le 
phénomène  de  Taurore  boréale.  En  eflfet,  M.  Hansleen  *,  et  après 
lui  MM.  Lottin  et  Bravais,  ont  été  conduits  à  admettre  comme 
conséquence  de  leurs  nombreuses  observations ,  que  Tare  de 
l'aurore  boréale  est  un  anneau  lumineux  dont  les  différents 
points  sont  sensiblement  à  égale  distance  de  la  terre,  et  qui  est 

^  Voici  exactement  comment  M.  Hansteen  s'exprime  sur  ce  peint»  sans  itoù 
aucune  Mée  préconçue  et  uniquement  d'après  les  observations  : 

«c  Souvent  les  aurores  sortent  d'une  zone  déterminée  de  la  terre,  formant  m 
anneau  placé  autour  du  pMe  magnétique,  et  située  sans  doute  dans  l'AmèlqiK 
du  Nord.  Il  se  dessine  alors  dana  le  ohol  une  lone  ou  on  cercle  de  Inriên , 
qu'on  peut  considérer  comme  tracé  sur  une  spbère  concentrique  à  la  terres  Si 
l'on  fait  passer  un  plan  horizontal  par  le  point  où  est  situé  le  lieu  d'obserratioa, 
on  ne  voit  de  ce  point  qu'un  arc  du  cercle  ;  on  en  aperçoit  plus  d'une  moiUé  de 
Gfarlstianla  à  cause  de  l'élévation,  et  il  y  paraU  elliptique  à  cause  de  TobUqBité  de 
sa  situaUon.  J'ai  vu  deux  fois  l'ellipse  presque  tout  entière.  Le  pins  conmiinié- 
ment  nous  voyons  ici  (Christiania)  le  sommet  de  Tare  ou  aoUfmlat  le  plus  ra^ 
proche  de  nous,  au  nord  de  notre  zénith;  mais  eu  ItUnde  et  au  Groèalnd  m 
est  presque  toujours  au  dedans  du  cercle.  En  Islande  on  aperçoit  le  sommet  de 
l'arc  au  sud  dans  le  méridien  magnétique.  Au  Groenland,  où  la  déclinaison  a^ 
proche  de  96^  et  où  par  conséquent  Parc  est  dirigé  du  sud  du  nord,  son  sommet 
parait  à  Teat*  Que  d'ordinaire  la  lumière  boréale  aorte  en  effluve  d^oii  cerrlp 
grand  ou  petit  tracé  autour  du  pôle  nagaétique,  c'est  ce  qui  me  j 
par  Tobservation  suivante  :  Pendant  Vaurùre  boréale  et  plusieurs  fomrs  < 
Vintensiié  horizontale  est  notablement  diminuée,  et  elle  reprend  sealemeotpee 
à  pen  sa  valeur  habitueUe.  Au  contraire,  la  moyenne  déclinaison  diurne  reste  û 
peu  près  invariable.  L'effusion  se  faisant  dans  une  zone  coupée  symétriquemeot 
par  le  méridien  magnétique,  l'intensité  est  affectée  isolément  sans  que  la  directioo 
moyenne  soit  changée.  Lorsque  certains  filets  sortent  de  terre,  des  rayoM  IsÊâ' 
nenx  semblent  J&illir  de  l'arc.  Pour  que  le  sifllemcnt  soit  entendu  au  tlM  A^ 
servation,  il  faut  que  les  ûlets  Jaillissent  de  terre  tout  autour  à»  tU 
avec  véhémence  et  par  un  air  très-calme.  » 
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centré  nulour  du  pôle  magnétique  boréal,  de  manière  à  couper 
à  angles  droits  tous  les  méridiens  magnétiques  qui  convergent 
Ters  ce  pôle  *.  Un  tel  anneau,  tu  paf  un  observateur  placé  à  U 
surface  du  sol,  lui  offre  évidemment  l'apparence  connue  de  Tare 
de  Taurore,  et  son  sommet  apparent  est  toujours  nécessaire- 
ment situé  dans  le  méridien  magnétique  du  lieu.  M.  Bravais 
obsene,  en  outre,  que  Tare  semble  éprouver  une  sorte  de 
mouvement  de  rotation  de  Touest  à  Test,  en  passant  par  le  sud. 
Toute  cette  description  du  phénomène  est  parfaitement  d'ac- 
cord avec  le  résultat  de  Texpérience  que  je  viens  de  rappeler,  et 
le  sens  du  mouvement  de  rotation  de  Tanneau  lumineux  est 
précisément  celui  qui  doit  avoir  lieu  d'après  les  lois  qui  régis- 
sent Taction  mutuelle  des  courants,  si  c'est  bien  l'électricité 
positive  qui  part  de  l'atmosphère  pour  se  diriger  vers  la  surface 
du  sol ,  y  pénétrer  autour  du  pôle  magnétique  nord,  se  réunir 
à  la  négative  et  constituer  ainsi  le  courant. 

Le  diamètre  de  l'anneau  lumineux  est  d'autant  plus  grand 
que  le  pôle  magnétique  est  plus  éloigné  de  la  surface  du  sol , 
puisque  ce  pôle  doit  se  trouver  sur  Tintersection  du  plan  de 
1  anneau  avec  l'axe  du  globe  terrestre;  si  l'on  pouvait  détermi- 
ner rigoureusement  la  position  de  l'aurore  boréale,  on  aurait 
ainsi  un  moyen  de  connaître  exactement  celle  du  pôle  lui- 
même. 

n  résulte  de  ce  qui  précède  que  chaque  observateur  voîl  ainsi 
le  sommet  de  Tare  auroral  à  son  méridien  magnétique;  il  n'y 
a  donc  que  ceux  qui  sont  sur  le  même  méridien  magnétique 
qui  voient  le  même  sommet  et  qui  puissent,  par  des  observa- 
tions simultanées,  en  prendre  la  hauteur. 

Si  le  sommet  de  l'arc  dépasse  le  îénith  de  l'observateur, 
celui-ci  est  entouré  de  toutes  parts  par  la  matière  de  l'aurore 
boréale  qui  sort  de  terre  ^  C'est  alors  qu'en  étant  plus  rappro- 


*  H.  Qaetelet,  en  compulsant  les  récits  d'anciennes  observations,  a  trouvé 
dans  la  posiUon  des  aurores  boréales  un  déplacement  qui  indiquerait  que  du 
temps  d'Aristote,  il  y  a  2200  ans,  la  région  magnétique  la  plus  forte  était  de 
24*  à  Test  de  Bruxelles,  au  lieu  de  20*  à  Touest  conmie  elle  Test  maintenant. 

*  Cette  maUère  n'est  pas  antre  chose  que  les  vapeurs  aqueuses  traversées  par 
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ché  du  lieu  où  se  passe  le  phénomène,  il  entend  le  bruissement 
que  nous  avons  signalé ,  surtout  s*i1  est  en  rase  campagne  et 
dans  un  endroit  tranquille  ;  tandis  que  si  Tare  n'atteint  pas 
son  zénith,  Tobservateur  se  trouve  en  dehors  de  la  région  où 
s'opère  l'émanation  du  courant  électrique,  il  ne  voit  qu'un  are 
un  peu  plus  élevé  au  nord  ou  au  sud,  suivant  qu'il  se  trouve 
dans  l'un  ou  l'autre  hémisphère,  et  il  n'entend  aucun  bruit,  & 
cause  de  son  trop  grand  éloignement.  Le  bruissement  dont 
nous  venons  de  parler  est  le  résultat  de  l'action  d'un  p6le 
magnétique  puissant  sur  des  jets  électriques  lumineux  très- 
rapprochés  de  ce  pôle,  ainsi  que  me  l'a  prouvé  l'expérience  di- 
recte par  laquelle  j'ai  réussi  à  produire  un  bruit  parfaitement 
semblable  en  rapprochant  d'un  morceau  de  fer  fortement 
aimanté  l'arc  lumineux  qui  se  dégage  entre  les  pôles  d'une 
batterie  voltalque'.  Quant  à  l'odeur  sulfureuse  que  quelques 
.observateurs  ont  sentie  en  étant  également  au  milieu,  pour 
ainsi  dire,  de  l'aurore  boréale,  elle  provient,  comme  celle  qui 
accompagne  la  chute  de  la  foudre,  de  la  conversion  en  ozone 
de  l'oxygène  de  l'air,  par  le  passage  des  décharges  électriques. 
La  lumière  de  l'aurore  boréale  n'est  point  polarisée ,  c'est 
ce  qu'avait  déjà  remarqué  M.  Biot  en  1817  dans  ses  observa- 
tions aux  tles  Shetland.  Ce  résultat  négatif  a  été  confirmé 
par  M.  Macquorn  Raukine,  qui  a  montré  que  cette  absence  de 
polarisation  ne  tient  point  à  la  faiblesse  de  la  lumière  de  l'au- 
rore boréale,  puisque  cette  même  lumière,  vue  par  réflexion 
sur  Veau,  se  trouve  être  polarisée  par  le  fait  de  cette  réflexion. 
Or,  l'étude  la  plus  attentive  de  la  lumière  électrique  artificielle, 
aussi  bien  celle  des  décharges  à  travers  l'air  que  celle  de  l'arc 
vol  talque  dans  le  vide,  n'a  pu  y  faire  découvrir  la  moindre 
trace  de  polarisation  :  nouvelle  preuve  de  l'identité  des  deux 
genres  de  phénomènes.  Mais  c'est  surtout  dans  la  concordance 


les  décharges,  et  qui  en  général  ne  sont  lumineoses  qu*à  une  certaine  baoteiff 
du  soi,  ioit  parce  que  Tair  y  est  plus  raréûé,  soit  parce  qu'elles-mêmes  se  troa- 
vent  congelées,  et  plus  susceptibles  par  conséquent  de  dégager  la  loeur  élec- 
trique. 
»  Tome  II,  pages  238  et  suivantes 
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de  l'apparition  des  aurores  avec  celle  de  certains  nuages  ainsi 
qu'avec  les  perturbations  de  l'aiguille  aimantée,  que  nous  trou- 
vons encore  une  importante  confirmation  de  notre  théorie. 

Les  observations  du  docteur  Richardson,  dont  nous  avons 
parlé  plus  haut,  en  montrant  que  l*aurore  se  trouve  à  des  hau- 
teurs qui  ne  sont  pas  considérables,  indique  en  même  temps 
qu'elle  est  liée  à  la  formation  et  aux  modifications  variées  des 
arro-siratus.  Le  lieutenant  Hood,  en  parlant  du  mouvement 
des  bandes  lumineuses  de  Taurore,  dit  qu'il  est  convaincu 
qu'elles  sont  emportées  par  le  vent,  parce  que  les  colonnes  con- 
servent exactement  leur  situation  relative,  ce  qui  n'a  jamais 
lieu  quand  la  matière  lumineuse  se  meut  dans  Tair  par  son 
action  directe  et  propre.  Enfin,  ce  qui  prouve  la  coexistence 
avec  l'aurore  boréale  de  petites  aiguilles  de  glace  dans  Tatmo- 
sphère  telles  qu'on  en  trouve  dans  les  nuages  élevés,  c'est  l'ob- 
servation du  docteur  Richardson  qui,  ayant  vu  par  une  tem- 
pérature de  près  de  32^  centigrades  au-dessous  de  0*  une 
aurore  dont  l'arc  supérieur  était  voisin  du  zénith,  remarqua 
que,  quoique  le  ciel  parût  parfaitement  serein  pendunt  le  phé- 
nomène, il  en  tombait  une  neige  fine ,  à  peine  apercevable  à 
l'oBil  DU,  mais  qu'on  découvrait  aisément  quand  elle  était  reçue 
sur  la  main  et  s'y  fondait.  On  avait  observé  le  même  fait  précé- 
demment, par  un  soleil  brillant  dont  les  rayons  permettaient 
de  voir  très-nettement  les  aiguilles  de  glace  flottantes  dans  l'air. 

Tous  les  observateurs  sont  d'accord  sur  l'existence  d'un  stra- 
tus, soit  segment  obscur  qui,  reposant  sur  l'horizon  septentrio- 
nal, parait  être  le  fond  de  toutes  les  aurores  boréales.  C'est  du 
moins  ce  qui  résulte  des  observations  nombreuses  de  M.  Struve 
à  Dorpat,  et  de  celles  de  M.  Argelander  à  Abo;  c'est  comme 
un  voile  qui,  quoique  laissant  passer  la  lumière  des  étoiles, 
donne  au  ciel  un  aspect  plus  sombre;  puis  ce  segment  obscur 
finit  par  être  bordé  par  un  arc  lumineux.  L'existence  de  ce  seg- 
ment obscur  est  confirmée  par  l'observation  de  Gisler  qui  dit 
qu'en  Suède,  sur  les  hautes  montagnes,  le  voyageur  est  quel- 
quefois enveloppé  subitement  d'un  brouillard  très-transparent, 
d'un  gris  blanchâtre  passant  un  peu  au  vcrt^  qui  s'élève  du  sol 
et  se  transforme  en  aurore  boréale. 
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Les  cirro- cumulus  et  les  brumes  deyiemaent  lumineuses 
quand  elles  sont  traversées  par  des  décharges  électriques  suffi- 
samment énergiques,  et  quand  la  lumière  du  jour  n*est  plus 
là  pour  effacer  leur  lueur  plus  faible,  ToulefoiS|  il  peut  arriver 
quelquefois  qu'on  les  aperçoive  même  de  jour  ;  ainsi  M.  Arago 
établit  d'une  manière  péremptoire  que  le  docteur  Henri  LV 
sher  ne  s'est  point  trompé  dans  une  notice  publiée  daus  le 
tome  II  des  Mémoires  de  l'Académie  d'Irlande,  quand  il  décrit 
une  aurore  boréale  vue  en  plein  jour,  à  midi,  le  24  mai  1778. 
Cet  observateur,  dans  le  jour  qui  suivit  une  nuit  où  il  avait 
observé  une  brillante  aurore  boréale ,  ayant  trouvé  que  les 
astres  oscillaient  beaucoup  dans  sa  lunette,  aperçut  dans  le  ciel 
des  rayons  d'une  lumière  blanche  et  vacillante,  qui  s'élevaient 
de  tous  les  points  de  Thorizon  vers  le  pôle  de  l'aiguille  d  mcli- 
naison,  ou  ils  formaient  une  coupole  légère  et  blanchâtre  sem- 
blable à  celle  que  présentent  la  nuit  les  plus  brillantes  aurores 
boréales.  M,  Arago  a  constaté,  en  consultant  les  anciens  regis- 
tres de  l'Observatoire,  les  perturbations  considérable  que- 
prouva  au  même  moment  l'aiguille  des  variations  diurnes, 
preuve  que  le  phénomène  observé  par  le  docteur  Ussher  était 
bien  une  aurore  boréale  de  jour. 

On  trouve  également  dans  la  relation  de  H.  de  Tessao,  du 
voyage  de  la  Vénusj  que  M.  Cornulier,  officier  très-instruit  de 
la  marine  royale,  a  souvent  observé  dans  les  parages  de  Terre- 
Neuve  une  direction  particulière  qu'affectent  de  jour  les  cirrus, 
qui  annonce  toujours  pour  la  nuit  une  belle  aurore  boréale  '. 
M.  Cornulier,  d'accord  avec  M.  Verdier,  est  convaincu,  en  étu- 
diant la  disposition  de  ces  cirrus,  qu'il  y  a  presque  tous  les 
jours  des  aurores  boréales  dans  ces  parages,  et  que  leur  éclat 
seul  est  variable;  il  croit  que,  si  on  ne  les  observe  pas  toutes, 
cela  tient  à  ce  que  la  brume  et  les  nuages  des  couches  infé- 
rieures en  masquent  la  vue.  Cette  remarque  est  tout  à  lait 

*  H  n'y  a  aucun  doute  que  la  direction  qu'affectent  les  clnrus,  sortoat  fers  lei 
régions  polaires,  ne  soit  due  à  l'électricité  qu'ils  transmettent;  traasmiMM* 
qui  pourrait  également  expliquer  la  pliofpboreaotiioB  quili  ■anifftnpt  ficl- 
qucfuis. 
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d'accord  avec  les  observations  d'aurores  boréales  qui  sont  faites 
maiotenaDt  depuis  quatre  ans  d'uue  manière  très-soignée»  dans 
rhémisphère  septentrional ,  au  Canada  en  particulier.  M.  ie* 
froy  a  enregistré  à  l'Observatoire  magnétique  de  Toronto  les 
observations  d'aurores  boréales  qui  sont  faites  sous  sa  direc-^ 
tion,  dans  différentes  stations  au  nombre  de  treize,  non  com- 
prises  d'autres  observations  fort  nombreuses  faites  aux  États* 
Unis,  et  qui  sont  recueillies  par  le  professeur  Henry,  secrétaire 
de  la  Smithsontan  Institution.  Il  résulte  de  tout  cet  ensemble 
d'observations  que  l'aurore  boréale  apparaît  dans  presque 
toutes  les  nuits  claires,  et  dans  lesquelles  la  pleine  lune  ne 
brille  pas  d'un  éclat  trop  grand;  mais  elle  ne  se  montre  pas  à 
la  fois  dans  toutes  les  stations.  Cela  est  vrai  surtout  pour  les 
mois  dont  les  jours  sont  les  plus  longs.  D'octobre  en  mars,  on 
peut  dire  que  dans  ces  mois  il  n'y  a  presque  pas  une  nuit  où 
l'on  n'aperçoive  une  aurore  boréale;  mais  c'est  en  février 
qu'elles  sont  les  plus  brillantes.  U  résulte  des  tableaux  qui  don* 
Dent  le  nombre  des  aurores  aperçues  dans  chaque  mois  de 
l'année,  qu'on  en  a  vu  en  tout  pendant  261  nuits  en  1830»  et 
pendant  207  en  1831.  Une  chose  assez  remarquable,  mais  assez 
naturelle  cependant,  c'est  que  la  proportion  des  nuits  dans  les- 
queUes  on  voit  l'aurore  est  d'autant  plus  grande  qu'on  est  plus 
rapproché  du  pôle  magnétique. 

Revenant  à  la  coexistence  des  particules  glacées  dans  l'air 
avec  les  aurores,  nous  en  trouvons  une  preuve  frappante  dans 
les  observations  faites  au  Canada  et  aux  États-Unis.  Des  regis- 
tres d'observations  météorologiques ,  tenus  avec  beaucoup  de 
soin ,  indiquent  l'état  de  l'atmosphère  les  jours  qui  précèdent 
et  qui  suivent  l'apparition  d'aurores  boréales.  Or,  presque  tou- 
jours, l'aurore  est  précédée  de  la  chute  de  la  pluie  et  surtout  de 
la  neige  ;  il  arrive  aussi  très-souvent ,  mais  non  toujours,  que 
cette  chute  a  lieu  après  l'aurore.  Enfin  l'apparition  des  halos 
lunaires,  qui  précède  le  plus  souvent  celle  des  aurores  boréales, 
est  une  preuve  de  la  présence  dans  l'atmosphère  de  ces  parti- 
cules glacées  qui  forment  le  réseau  illuminé  par  la  transmis- 
sion de  l'électricité. 

Mais,  de  toutes  les  preuves  en  faveur  de  l'origine  électrique 
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de  Taurore  boréale,  la  plus  concluante  est  celle  qui  est  tirée  de 
l'action  que  l'apparition  de  ce  phénomène  exerce  sur  l'aiguille 
aimantée.  Si  nous  examinons  avec  attention  toutes  les  observa- 
lions  qui  ont  été  faites  sur  les  perturbations  que  l'aurore  bo- 
réale détermine  dans  l'aiguille  des  variations  diurnes,  soit  par 
M.  Arago,  à  l'Observatoire  de  Paris,  soit  par  M.  Forster,  par 
Farquharson  et  par  tous  les  voyageurs,  nous  pouvons  en  tirer 
les  résultats  suivants  : 

1"  Dans  la  journée  qui  précède  la  nuit  où  doit  apparaître  une 
aurore  boréale,  la  déclinaison  de  l'aiguille  à  l'ouest  est  tou- 
jours sensiblement  augmentée  de  10,  20,  30  minutes,  et  même 
plus. 

2"  Au  milieu  et  à  la  fin  de  l'apparition,  l'aiguille  dévie  au 
contraire  plus  à  l'est  qu'elle  ne  devrait  le  faire  dans  sou  état 
normal. 

3"*  Enfin  l'aiguille  éprouve,  souvent  pendant  la  période  du 
phénomène  de  l'aurore  boréale,  des  oscillations  irrégulières 
dont  l'amplitude  peut  être  de  quelques  minutes  de  degrés. 

Il  arrive  ordinairement  que,  pour  les  aurores  boréales  qui 
se  montrent  dans  la  soirée,  c'est  à  midi  ou  à  une  heure  après 
midi  que  l'aiguille  de  déclinaison  présente  son  maxiaium  de 
déviation  à  l'ouest;  la  perturbation  peut  faire  dévier  l'aiguille 
de  5  à  30  minutes  et  au  delà,  de  plus  qu'elle  ne  déviait  à  la 
même  heure  les  jours  suivants  et  précédents.  Quelquefois 
c'est  à  d'autres  heures,  le  matin,  par  exemple,  que  le  maxi- 
mum de  déviation  occidentale  a  lieu;  il  est  probable  que  cela 
lient  à  l'apparition  d'une  aurore  boréale  de  jour.  M.  Arago  eo 
cite  plusieurs  cas;  ainsi,  le  17  août  1825,  la  déclinaison  fut, de 
8  heures  et  demie  du  matin  à  midi»  constamment  supérieure  de 
5'  à  la  moyenne  du  mois  pour  les  mêmes  heures;  et  le  même 
jour,  à  10  heures  du  soir,  MM.  Coldstream  et  Foggo  aperce- 
vaient de  faibles  traces  d'aurore  boréale,  qui  étaient  très-proba- 
blement la  fin  d'une  aurore  boréale  de  jour.  Le  soir,  l'aiguille 
niait  revenue  à  sa  position  ordinaife. 

Lus  observations  magnétiques  faites  dans  les  régions  voisines 
du  [i61e  confirment  l'influence  considérable  exercée  sur  Tai- 
guille  de  déclinaison  par  l'aurore  boréale.  Aiusi  à  Reykiovik 
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(6V  8'  15"  de  lat.  nord),  MM.  Lottin  et  Bravais  ayant  fait  de 
nombreuses  observations  sur  les  variations  diurnes  de  la  décli- 
naison comparativement  avec  des  observations  semblables  faites 
à  Paris  et  à  Cherbourg,  ils  avaient  été  frappés  des  perturbations 
presque  continuelles  de  Taiguille,  qu'ils  avaient  attribuées  à 
quelques  mouvements  du  sol.  Puis,  remarquant  la  concordance 
de  leurs  observations  avec  celles  faites  cinquante  ans  aupara- 
vant (en  1786),  par  M.  Lowenorn,  ils  acquirent  la  conviction 
que  cette  marche  irrégulière  de  l'aiguille  était  due  à  des  aurores 
invisibles  pour  eux  à  cause  de  la  longue  présence  du  soleil  sur 
l'horizon.  M.  Ginge,  missionnaire  danois,  avait  fait,  en  1786  et 
1787,  quelques  observations  sur  l'aiguille  aimantée,  qui  l'a- 
vaient amené  à  reconnaître  que,  dans  le  courant  de  vingt-quatre 
heures,  la  déclinaison  se  trouve  ordinairement  la  plus  forte, 
vers  l'ouest,  de  9  à  10  heures  du  soir,  et  la  plus  faible  de  9  à 
10  heures  du  matin,  ce  qu'il  n'hésite  pas  d'attribuer  aux 
aurores  boréales.  MM.  Lottin  et  Bravais  confirment  complète- 
ment cette  conclusion,  qui  résulte  de  leurs  nombreuses  et 
excellentes  observations. 

Nous  voyons  donc  que  les  observations  magnétiques  faites 
dans  les  régions  voisines  du  pôle  avaient  déjà,  depuis  long- 
temps, semblé  indiquer  que  les  aurores  boréales  doivent  être 
beaucoup  plus  fréquentes  qu'on  ne  pense;  ce  qui  vient  d'être 
confirmé  d'une  manière  directe  par  les  apparitions  d'aurores 
boréales  signalées  dans  les  stations  du  Canada  et  des  États-Unis. 

Ainsi,  la  production  des  aurores  aux  pôles  boréal  et  austral 
serait  l'état  normal  sous  lequel  se  manifesterait  la  neutralisa- 
tion de  l'électricité  positive  de  l'atmosphère  avec  la  négative 
restée  dans  le  globe  terrestre.  Cette  neutralisation  ne  se  ferait 
pas  d'une  manière  parfaitement  régulière  et  uniforme.  Il  est 
évident  que,  suivant  l'état  plus  ou  moins  brumeux,  et  par  con- 
séquent plus  ou  moins  conducteur  de  l'atmosphère  aux  régions 
polaires,  les  deux  électricités  devraient  se  neutraliser  avec  plus 
ou  moins  de  facilité.  Ces  différences  seraient  accusées  par  des 
déviations  plus  ou  moins  grandes  de  l'aiguille  de  déclinaison, 
et  par  leur  irrégularité  même,  différences  qui  ne  seraient 
sensibles  à  de  grandes  distances  des  pôles^  par  exemple  dans 
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la  zone  tempérée,  qu^autant  qu^elles  seraient  très-considérables. 
La  plus  grande  déviation  à  Touest,  qui  aux  latitudes  peu  éle- 
vées, précède  généralement  Tapparilion  d'une  aurore,  indi- 
querait une  grande  accumulation  d*électricité  due  à  une  forte 
condensation  de  vapeurs  aux  régions  polaires,  laquelle,  en  faci- 
litant la  réunion  des  deux  principes  électriques,  augmenterait 
Tintensité  du  courant  terrestre  dirigé  du  nord  à  Téqualeur  dans 
notre  hémisphère,  et  porterait  par  conséquent  Taiguille  plus  à 
l'ouest.  Une  fois  l'aurore  visible,  ce  courant  deviendrait  moins 
fort,  parce  que  la  lumière  même  de  l'aurore  serait  une  preuve 
de  la  résistance  plus  grande  que  rencontre  la  réunion  des  deux 
électricités,  à  cause  probablement  de  la  congélation  des  parti* 
cules  d'eau  suspendues  dans  l'air  qui  constituent  la  brume*; 
aussi  l'aiguille  devrait  rétrograder  à  l'est,  ce  qui  a  effective- 
ment lieu. 

Dans  les  latitudes  plus  élevées,  les  perturbations  de  l'aiguiUo 
sont  continuelles,  parce  que  les  plus  légères  différences  dans 
l'intensité  des  décharges  électriques  qui  ont  lieu  aux  régions 
polaires  doivent  y  être  sensibles.  Quant  à  la  remarque  de 
MM.  Ginge,  Lowenorn  et  Lottin,  que  le  maximum  de  déviation 
de  l'aiguille  a  lieu  de  huit  à  dix  heures  du  soir,  et  le  minimum 
de  neuf  à  dix  heures  du  matin,  comme  elle  est  le  résultat  d'ob- 
servations faites  seulement  pendant  quelques  semaines  de  Tété, 
elle  prouve  simplement  qu'à  cette  époque  de  l'année,  c'est-à- 
dire  à  l'époque  où  les  jours  sont  les  plus  longs,  la  plus  grande 
condensation  d'humidité  a  lieu,  ainsi  que  cela  doit  être,  dans 
les  moments  qui  précèdent  et  dans  ceux  qui  suivent  le  coucher 
du  soleil,  et  la  moindre  sept  à  huit  heures  après  son  lever.  Oa 
reste,  d'après  les  observations  du  lieutenant  Hood,  consignées 
dans  le  voyage  du  capitaine  Franklin,  du  1"  février  au  31  mai, 
la  plus  grande  déclinaison  avait  lieu  entre  huit  et  neuf  heures 
du  matin,  et  la  moindre  à  une  heure  après  minuit.  Ainsi, 
comme  on  le  voit,  les  époques  des  maxima  et  des  mimma  de 


^  Il  tftt  dair  que  la  brnme,  quand  ella  eommeiice  à  se  former,  doH  être  muA- 
leure  conductrice  que  lorsque,  plus  tard,  elle  unit  par  ne  se  oompoMr  p«B  à  pea 

que  de  particulcâ  glacccs. 
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déclinaison  sont  éminemment  variables  avec  les  saisons  dans 
les  latitudes  élevées,  où  les  grandes  différences  dans  la  lon- 
gueur des  jours  et  dans  la  ^température,  doivent  amener  des 
perturbations  considérables  dans  Tétat  de  ratmospbèi*e,  au 
point  de  vue  de  la  conductibilité  électrique. 

Un  fait  assez  curieux,  c'est  qu'il  arrive  quelquefois  que  lorsque 
l'observateur  se  trouve,  pour  ainsi  dire,  au  milieu  de  l'aurore 
boréale,  l'action  sur  l'aiguille  peut  devenir  presque  nulle.  C'est 
ce  que  M.  Forster  a  remarqué  au  Port-Bowen,  situé  plus  au 
nord  que  65^  qui  e«t  la  latitude  des  forts  Franklin  et  Entre- 
prise, où  le  docteur  Richardson  avait  par  contre  remarqué 
l'action  de  l'aurore  sur  l'aiguille.  En  effet,  si  l'aiguille  est  située 
dans  l'intérieur  du  cercle  que  forme  l'aurore  boréale  autour 
du  pôle  magnétique,  elle  n'est  plus  sous  l'influence  immédiate 
des  courants  électriques  qui  circulent  alors  autour  d'elle,  et 
non  au-dessous  ou  au-dessus,  et  elle  ne  doit  en  éprouver 
qu*une  action  variable  et  irréguliëre. 

L'action  magnétique  de  l'aurore  boréale  n'est  pas  limitée  à 
l'aiguille  de  déclinaison.  Il  résulte  des  nombreuses  observa* 
lions  de  M.  Kreil  que  cette  action  s'exerce  également  sur  les 
trois  éléments  magnétiques.  Elle  augmente  légèrement  l'incli"» 
naison  comme  la  déclinaison,  mais  moins  fortement  au  com- 
mencement de  l'apparition  du  phénomène,  et  elle  diminue  l'in- 
tensité, preuve  que  la  cause  quelconque  qui  produit  l'aurore 
n*est  pas  la  même  que  celle  qui  engendre  le  magnétisme  ter* 
restre,  et  en  est  indépendante. 

Nous  avons  dit  que  l'aurore  boréale  était  probablement  un 
phénomène  journalier,  mais  seulement  d'une  intensité  va- 
riable; ces  différences  dans  son  intensité  seraient  la  cause  qui 
fait  qu'elle  n'est  pas  toujours  perceptible,  et  que  le  nombre  de 
fois  qu'elle  est  apparente  dans  l'année  est  d'autant  moindre 
qu*on  est  plus  éloigné  des  régions  polaires. 

Il  y  a  aussi  de  très-grandes  différences  entre  les  mois  de 
l'année,  quant  au  nombre  des  aurores  boréales  visibles  d'un 
même  lieu.  Ces  différences  ressortent  d'une  manière  frappante 
de  deux  tableaux  qui  comprennent  le  nombre  des  aurores  bo- 
réales observées  chaque  mois  pendant  un  certain  nombre 
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d'années  ;  le  premier,  donné  par  M.  Hansleen,  pour  Christiana^ 
pendant  une  période  de  seize  années,  de  1837  à  1853;  l'autre, 
donné  par  M.  Quetelet,  d'après  des  observations  faites  à  Upsal, 
de  1739  à  1762,  successivement  par  Celsius,  Hjorler  et  le  pro- 
fesseur Bergmann  '. 

NOMBRE   DE  JOURS  PENDANT  LESQUELS  L'aURORE  BORÉALE  S'EST  MONTRÉE  A 
CHRISTIANIA,  DEPUIS  JUILLET  1837  JUSQU'eN  JUIN  1853*. 
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I  \\  existe  même  dans  l'ouvrage  de  Mairan,  de  V Aurore  boréale,  on  tableso 
des  années  antérieures  à  1739  qui,  quoique  probablement  fort  incomplet,  doone 
des  résultats  semblables  à  ceux  des  deux  tableaux  plus  complets  qoe  no»  ia- 
serons. 

'  Jusqu'en  août  1846,  les  observations  se  terminaient  ordinairement  à  ( 
heures;  néanmoins  elles  ont  été  continuées  pendant  toute  la  nuit,  4apai 
vembre  1841  Jusqu'en  Juin  1843.  Dans  la  période  du  15  août  lait.à  h] 
date  de  1847 ,  les  observations  furent  faites  par  cinq  observataoït  ft  { 
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XOMBRE  DE  JOURS  PENDANT  LESQUELS   l'aURORB    BORÉALE  s'EST  MONTRÉE  A 
UPSAL  DANS  LES  ANNÉES  4739  A  1756,  ET  1759  A  1762. 
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n  semble  résulter  de  ces  tableaux  que  le  phénomène  des  au- 
rores boréales  affecte  une  périodicité  annuelle  et  présente  deux 

de  jour  et  de  Doit  ;  les  descriptions  détaillées  ont  été  faites  par  M.  Feamley,  adjoint 
à  l*OUenratolre,  et  par  M.  Hansteen  lui-même.  Dans  les  années  suivantes,  l'état 
4a  ciel  a  été  noté  seulement  pour  les  cinq  heures  ordinaires  2,  4, 10  et  21  heures. 
*  Les  otMervttions  de  l'année  1745  ne  sont  pas  comprises  dans  les  sommes 
Ta  ^*ellet  lODt  incomplètes. 
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maxima  très-prononcés  aux  époques  des  deux  équinoxes,  et 
deux  minima  aux  époques  des  solstices.  Le  miDimum  du  solstice 
d'été  est  même  ei  prononcé  que,  pendant  les  16  années  qu*em- 
brassent  les  observations  de  M.  Hansteen  du  premier  tableau , 
on  n'a  pas  constaté  la  présence  d'une  seule  aurore  boréale  an 
tnois  de  juin,  et  que  pendant  les  vingt-trois  années  du  se« 
cond  tableau,  une  seule  aurore  a  été  observée  dans  ce  même 
mois. 

Ces  différences  dans  le  nombre  des  aurores  boréales  visibles 
dans  chaque  mois  tiennent  à  deux  causes,  d'abord  à  ce  que, 
dans  les  mois  où  les  nuits  sont  les  plus  courtes,  tels  que  mai, 
juin  et  juillet,  on  doit  en  apercevoir  beaucoup  moins»  lors 
même  qu'il  y  en  aurait  autant  que  dans  les  autres,  ensuite  à  ce 
qu*il  y  a  évidemment  des  mois  où  les  aurores  sont  plus  fortes, 
puisqu'on  en  voit  davantage  en  mars,  septembre  et  octobre  que 
dans  les  mois  mêmes  où  les  jours  sont  les  plus  courts*  Cetta 
influence  des  deux  équinoxes  est  facile  à  comprendre  d'âpre 
notre  théorie;  en  effet ,  quand  le  soleil ,  au  printemps ,  se  rap- 
proche de  notre  hémisphère ,  la  quantité  de  vapeurs  qui  s'élè- 
vent de  la  mer  pour  être  portées  par  le  courant  tropical  vers  le 
pôle  boréal,  augmente  naturellement  beaucoup;  et,  comme  en 
mars  et  avril,  l'atmosphère  des  régions  boréales  n'est  point 
encore  réchauffée  par  le  soleil,  ces  vapeurs  s'y  condensent  faci- 
lement ,  ce  qui  n'a  plus  lieu  au  même  degré  dans  les  mois  de 
mai,  de  juin  et  de  juillet.  Mais  quand  le  soleil  s'éloigne  de  ces 
régions,  et  en  particulier  à  Téquinoxe  d'automne,  toutes  les 
vapeurs  accumulées  pendant  les  mois  de  l'été  qui  ont  précédé 
éprouvent  de  nouveau  successivement  une  forte  condensation; 
et  la  condensation  près  des  pôles,  des  vapeurs  fortement  char- 
gées d'électricité  positive  dont  l'atmosphère  est  remplie,  est, 
comme  nous  l'avons  vu,  la  cause  des  aurores  boréales.  Il  est 
probable  qu'une  périodicité  analogue  doit  exister  pour  les 
aurores  australes;  mais  les  observations  ne  sont  pas  asseï 
nombreuses  pour  pouvoir  l'établir  autrement  que  par  analogie. 
Cette  double  périodicité  expliquerait  la  colncidenee  asscE  gé' 
néralement  remarquée  entre  l'apparition  des  aurores  boréal» 
et  celle  des  aurores  australes.  En  effet,  le  passage  du  soleil  à 
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chacun  des  équinoxes ,  étant  pour  le  même  hémisphère ,  les 
deux  moments  de  Tannée,  où  par  une  cause  différente,  les  dé- 
charges électriques  autour  du  pôle  doivent  être  les  plus  abon- 
dantes, il  est  évident  que  l'autre  hémisphère  en  éprouvera  le 
même  effet.  Seulement ,  tandis  qu*à  Téquinoxe  d'automne  ce 
sera  pour  Thémisphère  boréal,  comme  à  Téquinoxe  de  prin- 
temps pour  rhémisphère  austral ,  la  condensation  des  vapeurs 
accumulées  dans  les  mois  précédents  qui  facilitera  Técoulement 
de  l'électricité,  ce  sera  à  Téquinoxe  de  printemps  pour  l'hémi- 
sphère boréal,  comme  à  celui  d'automne  pour  l'austral,  l'arrivée 
ded  vapeurs  nouvelles  dans  une  atmosphère  très-refroidie,  qui 
apportera  une  grande  dose  d'électricité. 

Mairan  avance  qu'il  y  a  dans  l'apparition  des  aurores 
boréales  des  variations  séculaires,  c'est-à-dire  qu'il  y  a  des 
époques  comprenant  un  certain  nombre  d'années  pendant 
lesquelles  on  voit  plus  d'aurores  et  d'autres  pendant  lesquelles 
on  en  voit  moins.  Il  cite  en  particulier  une  longue  période 
dans  le  dix-septième  siècle,  de  1621  à  1688,  où  il  n  est  fait 
mention  d'aucune  aurore  boréale.  Ce  physicien,  qui  regarde 
l'aurore  boréale  comme  un  phénomène  cosmique  et  par  consé- 
quent extra-atmosphérique,  est  disposé  à  attribuer  ces  varia- 
tions à  la  position  variable  de  la  terre  par  rapport  à  l'atmo- 
sphère solaire  dont,  suivant  lui,  les  aurores  boréales  seraient 
une  émanation.  Remarquons  d'abord  que  pour  bien  comparer^ 
sous  le  rapport  de  la  fréquence  des  aurores  boréales,  les  épo- 
ques anciennes  à  l'époque  actuelle,  il  aurait  fallu  avoir  à  ces 
époques  des  observateurs  aussi  nombreux,  aussi  exacts,  et  sur- 
tout aussi  rapprochés  des  régions  polaires  qu'on  en  a  mainte- 
nant; ce  qui  n*est  pas.  Nous  ne  pouvons  donc  attribuer  une 
grande  portée  à  la  remarque  de  Mairan;  cependant  il  se  pour- 
rait que  l'accumulation  des  glaces  dans  le  voisinage  des  ré- 
gions polaires,  accumulation  constatée  par  les  documents  les 
plus  positifs',  ait  dû  contribuer  à  augmenter  dans  les  deux 

^  n  est  bien  reconnu  que  les  côtes  du  Groenland,  actuellement  bordées  par  le 
grand  banc  de  glace  appelé  la  banquise,  étaient  autrefois  libres  et  facilement 
abordables  ;  on  est  assez  généralement  disposé  à  attribuer,  comme  nous  Tavons 
d^à  dit,  rétablissement  permanent  de  ces  glaces  à  un  soulèvement  du  fond  de 
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derniers  siècles  le  nombre  des  aurores  boréales.  En  effet  Vau- 
rore  boréale  n'étant,  suivant  nous,  que  l'effet  lumineux  des  dé- 
charges électriques  qui  ont  lieu  autour  des  pôles  entre  le  sol  et 
les  vapeurs  qui  y  sont  portées,  il  faut  pour  que  cet  eflFel  soit 
produit,  que  les  décharges  rencontrent  sur  leur  route  des  parti- 
cules glacées,  et  que  par  conséquent  le  sol  lui-même  soit  recou- 
vert de  glaces.  A  l'époque  donc  où  les  régions  situées  autour 
du  pôle  magnétique  n'étaient  pas  constamment  recouvertes  de 
glaces,  où,  en  particulier,  elles  étaient  la  mer  elle-même,  il  de- 
vait bien  y  avoir  des  décharges  électriques,  mais  des  décharges 
peu  ou  point  lumineuses.  Nous  concevons  donc  facilement  que 
le  déplacement  des  glaces  polaires,  joint  à  celui  du  pôle  ma- 
gnétique de  la  terre,  ait  pu  déterminer  momentanément  des 
conditions  peu  favorables  à  l'apparition  de  l'aurore  boréale. 
Une  chose  assez  remarquable,  c'est  que  cette  longue  période 
sans  aurore  boréale  coïncide  avec  l'époque  où  l'aiguille  ai- 
mantée était  exactement  dirigée  dans  le  méridien  terrestre 
(année  1662). 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  certains  autres  faits  de  périodi- 
cité qu'on  a  encore  remarqués,  tels  qu'un  retour  de  l'aurore  bo- 
réale au  même  jour  de  l'année;  ainsi  on  a  observé,  le  18  octobre 
1836  et  le  18  octobre  1837,  une  aurore  boréale,  et  en  général  on 
a  remarqué  que  de  1837  à  1850,  c'est-à-dire  dans  13  années, 
le  phénomène  s'était  reproduit  14  fois  du  12  au  22  octobre. 
Mais  cette  fréquence  de  l'apparition  de  l'aurore  dans  les  jours 
dont  il  s'agit,  tient  très-probablement  à  ce  que  le  mois  d'oc- 
tobre est  un  des  mois  de  l'année  où  il  y  a  le  plus  d'aurores  bo- 
réales; par  conséquent  la  périodicité  appartient  au  mois  et  non 
pas  au  jour;  elle  s'explique,  comme  nous  avons  dit,  par  Tin- 
fluence  de  la  position  du  soleil  sur  la  production  et  la  conden- 
sation des  vapeurs. 

Nous  pouvons  terminer  ce  long  paragraphe  sur  les  aurores 
boréales  par  le  résumé  suivant  : 

!•  Toutes  les  observations  concourent  à  démontrer  que  Tau- 
la  mer  qui  les  arrête  maintenant,  au  lien  de  les  laisser  floUer  comme  elles  le 
faisaient  quand  la  mer  était  plus  profonde. 
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rore  boréale  est  un  phénomène  ayant  son  siège  dans  l'atmo- 
sphère, et  qui  consiste  dans  la  production  d'un  anneau  lumi- 
neux ayant  pour  centre  le  pôle  magnétique,  et  d'un  diamètre 
plus  ou  moins  grand. 

2r  L'expérience  démontre  qu'en  opérant  dans  de  l'air  raréfié 
la  réunion  des  deux  électricités  près  du  pôle  d'un  fort  aimant 
artificiel,  on  produit  un  petit  anneau  lumineux  semblable  à 
celui  qui  constitue  l'aurore  boréale,  et  animé  d'un  mouvement 
de  rotation  semblable. 

3*  L'aurore  boréale  serait  due  par  conséquent  à  des  dé- 
charges électriques,  s'opérant  dans  les  régions  polaires  entre 
l'électricité  positive  de  l'atmosphère  et  la  négative  du  globe 
terrestre. 

4*  Ces  décharges  électriques  ayant  lieu  constamment,  mais 
avec  des  intensités  variables  suivant  l'état  de  l'atmosphère , 
l'aurore  boréale  devrait  être  un  phénomène  journalier  plus  ou 
moins  intense,  par  conséquent  visible  à  de  plus  ou  de  moins 
grandes  distances,  et  seulement  quand  les  nuits  sont  claires  ; 
ce  qui  est  parfaitement  d'accord  avec  l'observation. 

5*  Les  phénomènes  qui  accompagnent  l'aurore  boréale,  tels 
que  la  présence  et  la  forme  des  cirro-stratus,  et  surtout  ceux 
qui  sont  relatifs  aux  perturbations  qu'éprouvent  l'aiguille  ai- 
mantée, sont  de  nature  à  démontrer  la  vérité  de  l'origine  élec- 
trique que  nous  venons  d'attribuer  à  l'aurore;  hypothèse  avec 
laquelle  ces  phénomène^  se  concilient  jusque  dans  leurs  moin- 
dres détails. 

6*  L'aurore  australe,  ainsi  que  cela  résulte  du  petit  nombre 
d'obervations  dont  elle  a  été  l'objet,  présente  exactement  les 
mêmes  phénomènes  que  la  boréale,  et  s'explique  par  consé- 
quent de  la  même  manière. 


Liste  des  principaux  travaux  relatifs  aux  sujets  traités  dans  ce  chapitre: 

Gmus  H  Weber,  —  Description  des  magnétomètres.  —  ResuUate  ans  dm 

beobachtungen  des  magnetischen  Vereins  Hn  Jahre  1836,  p.   13;  et  1837, 

p.  104.  —  Correspondance  mathématique  de  Quetelet  {troisième  série) y  t.  i 

(JasT.  1838),  p.  41. 

Gamu.  —  Mesure  absolue  de  iMntensité  du  magnéUsme  terrestre.  —  inten' 

m.  20 


306   RAPPORTS  DE  L*ÉLBCTRICITÉ  AVEC  LES  PHÉNOMÈNES  NATURELS. 
9itas  vis  mQçneiiciB,  elc,  GoUingœ,  1 883.  —  ÀnnaleM  de  cA.  et  de pkfs.  T.  irn, 
p.  & }  et  Bibl.  univ.  T.  %\x  (1839),  p.  1^1.  *- Variations  magpétiques.  —  Mi. 
univ.  T.  1(1830),  p.  345. 

^rooAe.  — EDregistreurs  magnétiques  photographiques.  —  PAi/.  Iroiu.  [i84:; 
[Première  partie),  p.  69.  —  Idem.  {Première  partie ,  1850),  p.  83. 

Leverrier.  —  idem.  —  Compte  rendu  de  VAcad,  des  te,  T.  itii  (Avril  1856), 
p.  749. 

ffumboldl,  — :  Yariationi  du  magnétisme  terrestie  à  diverses  latitude  (Mé- 
moire de  M.  Biot,  lu  à  l'Institut  le  36  frimaire  an  xm),  —  Mémoire  sarnnteo- 
8ité  et  l'inclinaison  magnétiques  en  Suisse  et  en  Italie,  avec  Gay-Lutaac.  —  S»- 
ciëté  d'Arcueil,  T.  i,  p.  1.  — Magnétisme  terrestre,  aurore  boréale.  —  Cosmcs. 
T.  I,  p.  214.  —  Lettre  aa  duc  de  Sussex  sur  les  observations  maicn^tiques.  ^ 
BibL  miv.  T.  nr  (1836),  p.  137.—  Compte  rendu  de  VAcad.  des  se.  T.  rr. 
p.  !M  et  p.  524i  t.  u,  p.  603. 

Hansteen, — Magnétisme  terrestre, aurores  boréales, etc.  —  Bibl.  univ.  (1826). 
T.  xxxii,  p.  161,  et  p.  252;  t.  xxxui,p.  283;t.xxxvu,  p.  275;  t.  xui,p.  212; 
t.  XLix,  p.  1 13  ;  et  t.  liv,  p.  407.  —  Arch.  des  se.  phys.  T.  vu,  p.  307  ;  t.  ixtdi, 
p.  136.  —  Diminution  de  rincllnalson.  —  Bulletin  de  VAcad.  de  Bruxelles. 
T.  XX  (n»  10). 

Kupffer.  —  Magnétisme  terrestre.  —  Annales  de  ck.  et  de  phps.  T.  uxf , 
p.  225.  —  InOuence  de  la  température  sur  les  forces  magnétiques. —  idem 
T.  XXX,  p.  113. 

Duperrey.  —  Observations  faites  dans  le  voyage  sur  la  Coquiiie  en  1822, 
1833,  1824,  1836.  —  Annales  decA.  et  de  phys,  t.  xxxiv,  p.  288,  et  t.  il\, 
p.  871. 

Forbes.  —  Intensité  du  magnétisme  terrestre  en  divers  points  de  TEarape.  — 
Transactions  de  la  Société  royale  d* Edimbourg,  Yol.  xiv  (1837). 

Quetelet.  —  Intensité  magnétique  en  divers  lieux.  —  Mémoire  de  VAcad.  de 
Bruxelles.  T.  vi  (1830),  et  t.  xni  (1840). —  Magnétisme  à  Bruxelles.  —  idem. 
T.  XII  (1889).  —  Correspondance  mathématique,  Bulletin  de  VAcad.  de 
Bruxelles,  et  Annuaire  de  l'Observatoire  de  Bruxelles.  Passim, 

AragO'  — Magnétisme  terrestre^  variations,  aurore  boréale,  etc.  —  Anml^s 
de  ch.  et  de  phys.,  de  1816  à  1 840,  |)0«5im.  —  iVo/ices  scientifiq%kç$.  T.  i,  p.  458, 
et  p.  544. 

Sabine.  — -  Observations  du  magnétisme  terrestre.  —  Contribulknu  to  tke 
terrestrial  magnetism» —  Phil.  trans.  1840-1855,  passim.  —  Bi^.  mms. 
T.  XXIX  (1840),  p.  162.  —  Yariations  des  éléments  magnétiques  à  différentes  sU- 
tions.  — Phil.  trans.,  et  Arch.  des  se.  phys.  (Bibl.  univ.).  T.  vu,  p.  2 10  ;  t  if, 
p.  46;  t.  XVIII,  p.  37,  38  et  119;  T.  xix,  p.  33 1  T.  xxvui,  p.  49.  —  Sur  les 
li|iies  isodynamiques.  —  Oorreipandance  mathématique  de  QuêtêlÊi  (irmsiime 
sérUt).  T.  lu,  p.  6. 

Oay.  —  Yariations  diurnes  et  perlarbationi  à  Yaldivia.  — -  JNM.  «1119.  T.i. 
(ÎR36),p.  349. ~Com;7/e  rendu  de  VAcad.  des  se.  T.  i,  p.  141;  t.  n,  p.  U«; 
t.  V,  p.  704;  t.  VI,  p.  832. 


MAGNÉTISME   TERBESTRE.  307 

Lamtmt.  — >  Mouvement  diurne  de  Vaiguille  (période  décennale).  —  Bulletin 
de  l'Acad.  de  Bruxelles.  T.  xiii  (n«  6).  —  Arch.  des  se.  phys,  {BibL  univ.). 
T.  un,  p.  306;  t.  xxi,p.  130  et  212. 

Barlow.  —  Variations  diurnes  de  l'aiguille  aimantée.  — Annales  de  ch.  et  de 
phys.l.  xxiii,p.  4l&. 

Pianiamour.  — Variations  diurnes  à  Genève. — Arch.  de  Vélect.  T.  iv,  p.  620. 
Aiw%é.  —  Variations  diurnes  à  Alger,  etc. — Annales  de  ch.  et  dephys.  [Nou- 
velle série).  T.  X,  p.  223;  et  t.  xvii,  p.  217. 

Brapoif.  —  Intensité  du  magnétisme.  —  Annales  de  ch.  et  de  phys.  (Nou- 
velle série).  T.  xvju,  p.  206.  —  Sur  les  aurores  boréales.  —  1  vol.  in-8,  184C, 
Extrait  du  Voyage  en  Scandinavie. 

Bravais  et  Lottin.  —  Variations  diurnes  de  la  déclinaison  à  Bossekop.  — 
Voyages  en  Scandinavie^  en  Laponie,  etc.  —  Aurore  boréale.  —  Afch.  des  se. 
phys.  [Bibl.  univ.).  T.  ni,  p.  394. 

Necker.  —  Rapports  entre  la  direction  de  la  stratification  et  les  lignes  d'é- 
gale Intensité  magnétique. —  Bibl.  univ.  (1830).  T.  XLiii,  p.  16G.  —  Aurores 
boréales  à  l'ile  de  Sky.  —  Annales  de  ch.  et  de  phys.  {Nouvelle  série).  T.  i, 
p.  270. 

Secchi.  —  Causes  des  varlallons  périodiques  du  magnétisme  terrestre. — Arch, 
éessc.  phys.  (Bibl.  univ.).  T.  xxvii,  p.  192;  et  t.  ixvHi,p.  139. — Perturba- 
tions magnétiques  pendant  l'aurore  boréale.  —  Idem.  T.  xxv,  p«  162. 

Krml.  —  Perturbations  magoétiquefl,  périodicité,  inOuence  de  l'aurore,  etc. 
^Bibl.umv.T.  viu^p.  114;  t.  x(l837),  p.  293  ;  t.  xii  (1837),  p.  206  et  408, 
—  Bulletin  de  l'Acad.  de  Bruxelles,  etc. 

Bichardson  et  Bood.  — Aurore  boréale.  —  Bibl.  univ.  T.  xxni(1823),  p.  f  82  ; 
t.  XL  (1829),  p.  110. 

Beêsel.  —  Aurore  boréale.  —  Bibl.  univ.  T.  vi  (1886),  p.  137. 
fr«rfiBâmi.— Périodicité  dM  aurores  boréales.  — i^M^^tmiv.  T.  xxvii  (1840) 
f.208. 

De  la  Bive.  —  Observation  de  différentes  aurores  boréales.  —  Bibl.  univ. 
T.  Il  (1837),  p.  387  et  31 1  ;  et  t.  vu  (1837),  p.  409.  —  Origine  des  aurores.- 
Arck.  dessc.  phys.  (Bibl.  imiv.).  T.  xvi,  p.  1 18;  et  t.  xxit,  p.  337. 

Morlet.  —  Aurores  boréales.  —  Annales  de  ch.  et  de  phys.  {Nouvelle  série). 
T.  UTU,  p.  66. 

Olmsted.  —  Idem.  ^Arch>  des  se. phys.  (Bibl.  univ.),  T.  xvi,  p.  Ii2. 
Liais.  —  Hauteur  des  aurores  boréales,  etc.  —  Compte  rendu  de  l'Acad.  des 
se,  T.  xxxm,  p.  302;  et  t.  xxxvii,  p.  746. 

Matteticci.  —  Influence  de  l'aurore  sur  les  télégraphes.  —  Compte  rendu  de 
VAcad.  des  se.  T.  xxvii,  p.  58S. 

Highton.  —  Idem.  —  Compte  rendu  de  VAcad.  des  se.  T.  ixviii,  p.  46  : 
et  Arck.  des  se.  pkys.  {Bibl.  univ.)  t.  x,  p.  i2l. 

Macfuom-Bankine.  —  Lumière  de  Taurore  non  polarisée.  —  Arch.  des  se. 
phys.  (Bibl.  univ.).  T.  xxi,  p.  396. 


SEPTIÈME  PARTIE 

APPLICATIONS  DE   L'ÉLECTRICITÉ. 


CHAPITRE   PREMIER. 

APPLICATIONS    PHYSIQUES. 

$  1.  Application  4e  l*éleetrlelf^  à  U  prodaeiloa  ée  la  Ismièrc 
•t  de  la  ehalear* 

Les  applications  de  Télectricité,  longtemps  réduites  à  quel- 
ques essais  thérapeutiques  et  à  des  recherches  purement  scien- 
tiliqucs  en  chimie,  ont  pris  depuis  quinze  à  vingt  ans  un 
immense  développement,  et  sont  destinées  probablement  à 
s*étendre  encore  beaucoup.  Nous  les  avons  classées  dans  trots 
grandes  divisions  fondées ,  non  sur  leur  propre  nature,  niais 
sur  la  nature  des  propriétés  de  Télectricité.  Nous  suivrons  daoâ 
leur  étude  le  même  ordre  que  nous  avons  suivi  dans  l'examen 
des  propriétés  elles-mêmes  qui  ont  fait  lobjet  de  la  4* partie 
(2"  volume).  Ainsi,  nous  nous  occuperons  d*abord  des  applica- 
tions fondées  sur  les  propriétés  physiques  de  l'électricité,  savoir 
sur  la  faculté  que  possède  Télectricité  en  mouvement  de  pro- 
duire de  la^lumière  et  de  la  chaleur,  et  d*exercer  une  action 
électro-magnétique.  Puis  viendront  les  applications  chimîqaes 
dans  lesquelles  c'est  la  propriété  du  courant  d*agir  chimique- 
ment sur  le  corps  qu'il  traverse,  qui  est  mise  à  contribution. 
Enfin  nous  terminerons  par  les  applications  physiologiques  qui 
consistent  à  utiliser  pour  Tart  de  guérir  les  effets  physiolo- 
giques si  remarquables  que  peut  produire  l'électricité. 

Nous  commencerons,  dans  ce  premier  chapitre,  consacré  aux 
applications  physiques,  par  celle  qui  a  pour  objet  la  productioQ 
de  la  lumière  et  de  la  chaleur. 
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Nous  avons  tu  que  rélectricilé  en  mouvement  peut  produire 
heaucoup  de  chaleur  et  beaucoup  de  lumière;  nous  avons  ana- 
lysé les  lois  de  cette  production  en  même  temps  que  nous  avons 
étudié  les  propriétés  particulières  de  cette  lumière  et  de  cette 
chaleur.  Nous  avons  décrit  un  appareil  destiné  à  donner  plus 
de  fiiité  qu*elle  n'en  a  naturellement  à  la  lumière  qui  jaillit 
entre  deux  pointes  de  charbon  communiquant  respectivement 
avec  les  deux  pôles  d'une  pile  '.  Cet  appareil  est  celui  de 
M.  Jules  Duboscq;  mais  il  est  juste  de  reconnaître  que  la  pre- 
mière idée  de  ces  appareils  appartient  à  MM.  Staite  et  Pétrie, 
qui  eo  ont  construit,  en  1848,  à  peu  près  en  même  temps  que 
M.  Foucault  en  construisait  de  son  côté  en  France.  Ce  n*est 
qa*après  ces  premiers  essais  que  MM.  Breton  frères,  M.  Duboscq, 
M.  Martin  de  Brette  et  M.  Liais  ont  successivement  imaginé 
aussi  des  appareils  fondés  sur  le  même  principe,  mais  avec 
quelques  modifications  dans  les  détails. 

Le  plus  simple  de  ces  appareils  est  celui  de  M.  Staite,  surtout 
depuis  les  modifications  que  lui  a  apportées  M.  Archereau. 
Deux  colonnes  ou  tiges  métalliques,  auxquelles  on  peut  donner 
les  formes  que  Ton  veut,  sont  unies  entre  elles  par  trois  tra- 
verses, de  manière  à  former  un  ensemble  solide;  Tune  de  ces 
traverses  est  métallique,  c'est  celle  qui  occupe  la  partie  supé- 
rieure de  l'appareil;  les  autres  doivent  être  en  bois.  Ces  der- 
nières servent  de  supports  et  de  points  d'attache  à  une  longue 
bobine  placée  parallèlement  entre  les  deux  colonnes,  et  qui  doit 
être  faite  d'un  fil  assez  gros  pour  que  le  courant,  en  la  traver- 
sant sans  la  fondre,  puisse  agir  sur  une  tige  de  fer  doux  placée 
àTintérieur  de  la  bobine.  Cette  tige  de  fer  est  soudée  à  une  tige 
de  cuivre  de  même  calibre  et  de  même  longueur,  portant  à  son 
extrémité  libre  une  petite  poulie.  Du  côté  opposé  le  fer  porte  un 
petit  tube  de  cuivre,  avec  vis  de  pression,  dans  lequel  on  intro- 
duit l'un  des  charbons,  lorsque  la  tige  entière  a  été  placée 
dans  l'intérieur  de  la  bobine.  Alors,  une  corde,  fixée  à  la  tra- 
verse inférieure,  et  s'enroulant  sur  une  poulie  d'un  grand  dia- 
mètre, peut  servir  de  support  à  la  tige  mobile  de  fer,  en  s'enga- 

*  Vo3fex  tome  II,  page  267,  figure  220. 


310  APPLICATIOÎIS  DE   l'ÉLECTRICITÉ. 

géant  daog  la  gorge  de  la  petite  poulie.  11  suffit  pour  cela  qu  un 
contre-poidSy  placé  au  bout  de  la  corde^  soit  susceptible  de  lui 
faire  équilibre. 

La  traverse  métallique,  qui  occupe  la  partie  supérieure  de 
Tappareil,  porte  uo  petit  tube  de  cuivre  qui  descend  perpendi- 
culairement en  face  du  charbon  que  porte  la  tige  électro-aimant, 
et  dans  laquelle  on  introduit  également  un  crayon  de  charbon. 
Au  moyen  d*un  ajustement  très-simple,  ce  tube  peut  d^ailleurs 
être  réglé  facilement,  tant  pour  sa  hauteur  que  pour  sa  direo 
tion,  et,  par  conséquent,  les  deux  charbons  peuvent  être  placés 
très-exactement  l'un  au-dessus  de  l'autre. 

Ainsi  disposé,  l'appareil  peut  fonctionner,  mais  il  est  impor- 
tant de  le  régler,  et,  surtout,  de  bien  équilibrer  la  tige  mobile. 
Cela  étant  fait,  il  suffit  de  mettre  en  rapport  une  des  deux 
colonnes  métalliques  de  l'appareil  avec  l'un  des  pAles  de  la 
pile,  et  de  faire  aboutir  l'autre  pôle  au  fil  de  cuivre  de  la  bobine 
(dont  un  bout  est  soudé  sur  son  canon).  Le  courant  passe  alors 
de  la  bobine  au  charbon  inférieur  par  la  tige  elle-même  qui  la 
supporte,  et,  franchissant  l'intervalle  séparant  les  deux  char- 
bons, il  arrive  à  l'autre  pôle  de  la  pile  par  la  traverse  supé- 
rieure de  l'appareil  et  la  colonne  métallique  à  laquelle  eit 
attaché  l'un  des  fils  conducteurs. 

Tant  que  le  courant  passe  et  produit  la  lumière,  la  bobine 
réagit  sur  le  fer  de  la  tige  électro-aimant,  qui  porte  le  charbon 
inférieur,  et  l'attire  en  raison  de  la  réaction  magnétique 
qu'exercent  les  solénoldes  sur  un  fer  mobile  à  leur  intérieur. 
C'est  ce  qui  donne  aux  charbons  Vécarl  svffisant  pour  Teffel 
lumineux.  Mais,  aussitôt  que  le  courant  cesse  de  passer,  ou 
s'affaiblit  par  suite  de  l'usure  des  charbons,  cette  attraction 
cesse,  et  le  charbon  mobile,  sollicité  par  le  contre-poids,  se 
trouve  entraîné  et  soulevé  jusqu'à  ce  que  le  courant  paase  àê 
nouveau,  alors  l'équilibre  se  trouve  établi  entre  les  deux  forces, 
et  les  charbons  peuvent  s'user  de  nouveau.  Ainsi,  à  mesurt 
que  la  lumière  tend  à  décroître,  le  conire-poids  réagit,  et  c%A 
ce  qui  maintient  toujours  égale  l'intensité  de  la  lumière. 

Plusieurs  précautions  néanmoins  doivent  être  prises  quand 
on  veut  que  l'appareil  marche  très-régulièrement*  11  faut  dV 
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bord  placer  les  oharbons  à  une  hauteur  qui  dépend  de  Tinten- 
site  de  la  pile  dont  on  doit  se  servir.  Si  la  pile  est  très-forte,  les 
charboDS  doivent  être  placés  un  peu  haut,  car  l'attraction  des 
solénoldes  augmente,  du  moins  jusqu'à  moitié  de  leur  Ion- 
gueur,  à  mesure  que  le  fer  s'y  enfonce.  Au  contraire,  et  par  la 
même  raison,  les  charbons  doivent  être  placés  plus  bas  si  la 
pile  est  faible.  D'un  autre  côté,  comme  la  pile  elle-même  s'af- 
faiblil,  on  doit  avoir  soin  d*alléger  de  temps  en  temps  le  contre- 
poids, afin  de  maintenir  l'équilibre;  c  est  pourquoi  on  emploie 
dans  ce  cas,  comme  contre-poids,  de  la  grenaille  de  plomb. 

L'inconvénient  de  l'appareil  précédent,  qiii  a  du  reste  l'avan- 
tage d'être  très-simple,  et,  par  conséquent,  moins  susceptible 
de  86  déranger^  est  que  le  point  lumineux  se  déplace  à  mesure 
que  les  charbons  s'usent.  Or,  il  importe,  dans  beaucoup  de  cir- 
constances, et  particulièrement  dans  l'application  de  la  lumière 
électrique  aux  expériences  d*optique,  que  ce  point  lumineux 
reste  fixe  ;  condition  d'autant  plus  difticile  à  remplir  que  les 
charbons  s'usent  inégalement.  C'est  à  des  moyens  mécaniques 
qu*il  faut  avoir  recours  pour  obtenir  le  résultat  désiré.  Ces 
moyens  sont  tous  fondés  sur  l'emploi  d'un  rouage  d'horlogerie 
mu  par  des  ressorts  ou  par  des  poids,  qui  donne  aux  charbons 
le  mouvement  nécessaire  pour  les  rapprocher  l'un  de  l'autre) 
dès  qu'à  cause  de  leur  trop  grand  écartement,  le  courant,  ne 
passant  plus,  la  lumière  cesse  d'être  produite.  Or,  Tappareil 
est  combiné  de  façon  que  ce  même  courant  traverse  le  fil  qui 
entoure  un  électro-aimant,  dont  l'énergie  varie  avec  l'idlensité 
du  courant;  cet  électro-aimant  agit  sur  un  fer  doux,  sollicité 
d'autre  part  à  s'en  éloigner  par  un  ressort  antagoniste.  Sur  ce 
fer  doux  mobile  est  montée  la  détente  qui  enraye  le  rouage  ou 
le  laisse  défiler  à  propos;  et  le  sens  du  mouvement  !fe  la  détente 
est  tel  qu'elle  presse  sur  le  rouage  quand  le  courant  se  renforce, 
et  qu'elle  le  délivre  quand  le  courant  s'afiiaiblit.  Or,  comme 
précisément  le  courant  se  renforce  ou  s'affaiblit  quand  la  dis- 
tance entre  les  eharbons  diminue  ou  augmente,' on  comprend 
que  les  charbons  acquièrent  la  propriété  de  se  rapprocher  au 
moment  même  où  leur  distance  vient  à  s'accroître,  et  que  ce 
rapprochement  ne  peut  aller  jusqu'au  contact,  parce  que  l'ai- 
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mantatioû  croissante  qui  en  résulte  leur  oppose  bientôt  un 
obstacle  insurmontable,  lequel  disparaît  de  lui-même  aussitôt 
que  la  distance  interpolaire  s*est  accrue  de  nouveau.  Le  rap- 
prochement des  charbons  est  donc  intermittent;  mais  quand 
Tappareil  est  bien  réglé,  les  périodes  de  repos  et  d'avancement 
se  succèdent  assez  rapidement  pour  qu'elles  équivalent  à  un 
mouvement  de  progression  continu. 

L'appareil  que  nous  venons  de  décrire  est  celui  de  M.  Fou- 
cault; celui  de  MM.  Breton  n'en  diffère  qu'en  ce  qu'au  lieu  de 
ressorts  pour  rapprocher  les  charbons  on  s'est  servi  des  poids 
et  contre-poids  des  bras  métalliques  qui  les  portent;  et,  qu'au 
lieu  d'une  détente  à  pression  pour  maintenir  l'écartement»  on  a 
fait  intervenir  un  encliquetage  de  roue  à  rochet  dentée  très-fin. 
Ce  sont  des  leviers  qui  agissent  sur  les  porte-charbons;  et,  par 
conséquent,  c'est  par  la  dififérence  de  leur  longueur  que  s'opère 
l'inégalité  dans  la  marche  des  deux  charbons. 

Dans  l'appareil  de  M.  Duboscq,  que  nous  avons  déjà  décrit 
dans  la  quatrième  partie  de  ce  Traité,  le  mécanisme,  comme 
nous  l'avons  vu,  est  combiné  de  façon  que  le  charbon  positif  soit 
animé  d'un  mouvement  plus  rapide  que  le  négatif,  pour  satis- 
faire à  l'usure  plus  grande  qu'il  éprouve  de  la  part  du  courant. 
Ce  mécanisme  est  assez  compliqué;  mais,  cependant,  en  ayant 
soin  de  le  régler  convenablement  dans  chaque  expérience,  c'est- 
à-dire  de  donner  aux  ressorts  antagonistes  de  la  détente  le 
degré  de  tension  convenable,  et  à  la  poulie  de  diamètre  varia- 
ble, le  diamètre  voulu  pour  que  le  rapprochement  des  char- 
bons soit  le  plus  régulier  possible,  on  réussit  à  obtenir  une 
lumière  d'une  régularité  et  d'une  fixité  remarquables. 

M.  Martin  de  Bretle  a  imaginé  d'ajouter  au  régulateur  de  la 
lumière  électrique  un  appareil  amplificateur  à  rotation,  qui 
])ermet  de  projeter  d'une  manière  continue,  et  dans  toutes  les 
directions,  à  plusieurs  kilomètres  de  distance,  une  lumière 
excessivement  brillante.  Cet  appareil  renferme  six  lentilles  de 
phare  montées  sur  une  roue  en  fonte,  laquelle  est  ajustée  sur 
un  cadre  aussi  en  fonte,  mobile  comme  la  roue  elle-même.  Au 
moyen  d'un  mécanisme  particulier,  un  mouvement  est  imprtnw 
d'abord  au  cadre,  ensuite  au  système  des  lentilles,  et  ce  double 
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mouvement,  convenablement  calculé,  suffit  pour  diriger  un 
faisceau  lumineux  successivement  dans  différents  points  de 
l'espace,  et  les  éclairer  d'une  manière  continue.  Il  suffit,  pour 
cela,  que  les  lentilles  passent  dix  fois  par  seconde  dans  une 
même  direction  ;  pour  obtenir  ce  résultat,  il  faut  que  la  roue 
qui  porte  les  lentilles  fasse  environ  deux  tours  par  seconde, 
landis  que  le  cadre  qui  la  porte  en  accomplit  cinq.  Quant  au 
régulateur  lui-même,  qu'emploie  M.  Martin  de  Brette,  il  diffère 
des  autres  en  quelques  points  peu  importants  sur  lesquels  il  est 
inutile  de  nous  arrêter. 

Nous  nous  bornerons  encore  à  signaler  le  système  d'éclairage 
électrique  proposé  par  M.  Liais,  dans  lequel,  pour  obtenir  une 
lumière  plus  régulière  et  surtout  moins  saccadée,  le  régulateur 
agirait  d'une  manière  constante  et  indépendante  des  charbons. 
Un  commutateur  mu,  soit  par  un  moteur  électrique,  soit  par 
un  mouvement  d'horlogerie,  serait  appliqué  à  l'appareil  afin 
de  rendre,  en  renversant  à  des  intervalles  très-rapprochés  le 
sens  du  courant,  l'usure  des  charbons  aussi  égale  que  possible; 
puis  ce  même  commutateur  conduirait  le  courant  alternative- 
ment dans  un  double  système  de  charbons,  qui  composerait  le 
foyer  lumineux.  Il  en  résulterait  que  pendant  le  temps  du 
changement  du  courant ,  les  charbons  pourraient  être  sans 
cesse  rapprochés  au  contact,  puis  écartés  d'une  quantité  con- 
stante par  le  mécanisme  moteur,  et  cette  quantité  pourrait 
être  réglée  suivant  l'intensité  de  la  pile  que  l'on  voudrait  em- 
ployer. Enfin  l'ensemble  de  l'appareil  serait  animé  d'un  mou- 
vement de  rotation  rapide  pour  dissimuler  le  passage  du  cou- 
rant de  l'un  à  l'autre  système  de  charbons.  M.  Liais  propose 
encore  de  placer  les  charbons  eux-mêmes  dans  un  globe  de 
verre  rempli  d'un  gaz  impropre  à  la  combustion,  afin  d'en 
rendre  T usure  moins  prompte  ;  procédé  que  j'avais  déjà  indi- 
qué en  1846  à  l'occasion  de  l'annonce  que  j'avais  faite  d'un 
appareil  propre  à  l'éclairage  des  mines. 

La  lumière  électrique,  quoique  supérieure  à  toutes  les  au- 
tres lumières  artificielles  par  son  éclat  et  son  rayonnement,  qui 
lui  donnent  l'apparence  de  la  lumière  solaire,  a  un  effet  bleu&tre 
assez  désagréable  à  l'œU  qu'on  peut  rendre  rosé,  il  est  vrai,  en 
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employant  pour  construire  les  pointes  entre  lesquelles  Tare 
électrique  doit  jaillir  des  charbons  de  bois  de  bourden.  Toute- 
fois cette  lumière  serait  trop  éblouissante  et  trop  peu  favorable 
aux  objets  éclairés  pour  être  employée  avec  avantage  pour  Té- 
clairage  ordinaire^  lors  même  que  son  prix  de  revient  ne  la  fe- 
rait pas  repousser.  Elle  n*est  donc  utile  que  dans  des  cas  excep- 
tionnels. Ainsi  on  peut  s*en  servir  avec  avantage  pour  Téclai- 
rage  des  phares,  pour  se  procurer  une  lumière  artificielle 
destinée,  à  défaut  de  la  lumière  solaire,  à  reproduire  de  mt* 
nière  qu'elles  soient  visibles  pour  plusieurs  perëonnes  à  la  fois, 
les  principales  expériences  d'optique,  comme  le  fait  avec  le 
plus  grand  succès  M.  Duboscq.  M.  Foucault  avait  déjà,  eoo- 
jointement  avec  M.  Donné,  employé  cette  lumière  à  éclairer 
plusieurs  microscopes  destinés  à  des  démonstrations  dans  un 
cours  public.  On  s'en  sert  encore  avec  succès  pour  Véclairage 
des  travaux  de  nuit  dans  les  grandes  entreprises  de  terrasse- 
ments ou  de  maçonnerie,  et  pour  les  effets  de  décor  dans  les 
représentations  théâtrales.  Au  moyen  de  fils  de  cuivre  recou- 
verts de  gutta-percha,  on  peut  conduire  le  courant  dans  Teaa 
jusqu'à  de  grandes  profondeurs,  et  produire  un  éclairage  ap- 
plicable à  des  travaux  sous-marins,  principalement  quand  il 
s'agit  d'explorations  au  fond  de  la  mer  ou  de  sauvetage  d'ob- 
jets submergés.  Les  pointes  de  charbon  peuvent  être  renfer- 
mées dans  un  ballon  de  verre  à  Tabri  du  contact  de  l'eau,  ou 
être  plongées  dans  l'eau  elle-même,  car,  comme  nous  l'avoas 
vu,  la  lumière  électrique  jaillit  même  dans  ce  cas,  entre  les 
deux  pointes;  seulement  l'arc  est  moins  long.  On  a  proposé 
dernièrement  de  se  servir  de  ce  mode  d'éclairage  pour  porter 
dans  l'eau  une  lumière  destinée  à  la  pêche  des  poiasons. 

Mais  de  toutes  les  applications  de  la  lumière  électrique,  celle 
qui  présente  le  plus  d'intérêt  est  l'éclairage  des  mines.  Tout  le 
monde  sait  le  danger  que  courent  les  mineurs  par  l'eSet  du  feu 
grisou,  c'est-à-dire  de  l'explosion  qui  a  lieu  quand  un  jet  de 
gaz  hydrogène  carboné  venant  à  se  faire  jour  à  travers  les  dif- 
férentes couches,  rencontre  la  flamme  des  lampes  qui  édaireot 
les  galeries  de  la  raitie.  Or,  comme  la  lumière  électrique  n  a 
point  besoin  d'oxygène  ni  d'aoeun  gaa  pour  se  produire,  piû- 
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qu'elle  a  lieu  sans  combuslion,  on  peut  renfermer  les  pointes 
de  charbon  dans  un  globe  hermétiquement  clos,  et  alors  il  n*y 
a  plus  à  craindre  le  moindre  danger,  le  foyer  lumineux  étant 
complètement  isolé  de  Tair  extérieur.  La  première  idée  de  cette 
application  appartient  à|M.  Louyet  et  à  M.  Boussingault;  ce 
dernier  physicien  Ta  fait  connaître  à  la  suite  de  quelques  recher- 
ches sur  la  lampe  de  Davy,  où  il  montre  que  la  sécurité  que 
présente  cette  lampe,  quoique  très-grande,  n'est  pas  absolue, 
puisqu  un  courant  de  gaz  hydrogène  animé  d*une  certaine  vi* 
tesse,  et  probablement  d'autres  causes  encore  indéterminées, 
peuvent  anéantir  momentanément  Tefficacité  de  Ten^eloppe 
protectrice,  et  faire  naître  des  accidents  que  Ton  est  peut-être 
trop  disposé  à  attribuer,  dans  toutes  les  circonstances,  à  Tim- 
prudence  des  ouvriers   ou  à  Timperfection    des  appareils. 
M.  Boussingault  propose  une  pile  fixe,  munie  de  longs  conduc- 
teurs qui  permettent  de  porter  le  courant,  et  par  conséquent  la 
lumière  qu'il  dégage,  partout  où  Ton  en  a  besoin.  J'avais,  en 
même  temps  que  M.  Boussingault,  songé  à  la  même  appUca- 
tion,  et  j'avais  proposé  d'adapter  à  un  ballon  herméliquemenl 
fermé,  dans  lequel  se  trouvent  les  deux  pointes  de  charbon  dis- 
posées et  préparées  convenablement,  une  petite  pile  portative, 
mais  très-forte  (amalgame  de  potassium,  et  platine  avec  acide 
sulfurique  étendu,  et  chlorure  de  platine),  dont  les  deux  pôles 
sont  respectivement  mis  en  communication,  au  moyen  de  fortes 
tiges  de  cuivre  scellées  au  ballon,  avec  les  charbons  intérieurs. 
M.  Grove  a  objecté  à  cette  disposition  la  difficulté  de  sceller  le 
récipient  dans  lequel  la  lumière  électrique  est  dégagée,  assez 
hermétiquement,  pour  que,  sous  l'influence  de  la  haute  tem- 
pérature qui  s'y  développe,  il  ne  s'établisse  aucune  communi- 
cation avec  l'air  extérieur.  Aussi  propose-t-il  de  substituer  à  la 
lumière  des  pointes  de  charbon,  celle  qui  provient  d'un  fil  de 
platine  tourné  en  hélice  et  rendu  incandescent  par  le  passage 
d'un  courant  voltalque.  Le  hl  est  placé  au-dessus  de  l'eau, 
dans  l'intérieur  d'un  tube  de  verre.  La  forme  en  hélice  présente 
l'avantage  qu'en  diminuant  les  causes  de  refroidissement,  elle 
permet  à  la  même  batterie  voltalque  de  tenir  en  ignition  un 
lil  beaucoup  plus  long  j  il  eu  résulte  non-seulemeiit  an  aocrois- 
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sèment  de  lumière,  mais  une  diminution  dans  la  dépense  de  la 
batterie  à  cause  de  Taugmentation  de  la  résistance.  L'accrois- 
sement dans  rintensité  de  la  chaleur,  en  augmentant  la  résis- 
tance, diminue  également  la  consommation  des  matériaux  de 
la  pile,  de  sorte  que,  contrairement  à  ce  qui  se  passe  ordinai- 
rement, Vaugmentation  de  dépense  diminue  avec  Taccroisse- 
ment  de  Teffet  qui  est  produit,  du  moins  dans  une  certaine  limite. 

M,  Grove  a  voulu  se  faire  une  idée  exacte  de  cette  dépense; 
dans  ce  but,  il  a  introduit  un  voltamètre  dans  le  circuit,  sachant 
qu'à  un  équivalent  d'hydrogène  recueilli  dans  le  voltamètre  cor- 
respond la  consommation  d'un  équivalent  de  zinc,  d'un  équiva- 
lent d'acide  sulfurique,  et  de  {  d'équivalent  d'acide  nitrique.  En 
tenant  compte  de  l'état  d'hydratation  des  acides,  on  trouve  que 
les  frais  d'une  batterie  de  cinquante  couples,  à  acide  nitrique 
et  platine,  de  huit  pouces  carrés  de  surface,  se  monteraient  à 
4  schellings,  soit  5  francs  par  heure,  pour  produire  une  lumière 
dont  l'intensité  serait  à  celle  d'une  bougie,  comme  1444  : 1. 
Les  frais  de  la  lumière  électrique  seraient  donc  peu  considé- 
rables, eu  égard  à  son  intensité;  toutefois,  M.  Grove  estime 
que  c'est  surtout  pour  l'éclairage  des  phares  qu'elle  peut  être 
employée  avec  avantage. 

La  chaleur  qui  se  dégage  dans  un  conducteur  qui,  tout  en 
transmettant  un  courant,  présente  quelque  résistance  à  son 
passage,  a  trouvé  également  des  applications  importantes.  Ce 
mode  de  production  de  la  chaleur  présente,  en  efTet,  un  carac- 
tère particulier  qui  permet  son  emploi  dans  beaucoup  de  cas  où 
les  autres  modes  ne  seraient  pas  applicables.  Ce  caractère,  c'est 
que  la  chaleur  peut  être  transportée  à  une  distance  aussi 
grande  que  Ton  veut  de  la  source  qui  la  produit,  pour  n'agir 
que  sur  un  point  déterminé  sans  se  manifester  le  moins  du 
monde  entre  ce  point  et  le  lieu  de  son  origine.  C'est  particuliè- 
rement à  l'art  de  faire  sauter  les  mines  qu'on  a  appliqué  avec 
succès  la  propriété  que  possède  le  courant  électrique  de  rendre 
incandescent  un  fil  de  métal  qu'il  traverse.  M.  Hare  est  le  pre- 
mier qui  ait  eu  cette  idée,  mais  c'est  M.  Roberts  qui  a  imaginé 
le  procédé  le  plus  simple  pour  la  réaliser. 

Afin  de  ne  pas  être  appelé  à  refaire  un  nouvel  appareil  pour 
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chaque  explosion,  M.  Roberis  a  inventé  des  car- 
touches qu'on  peut  construire  d'avance.  On  se 
procure  dans  ce  but  deux  fils  de  cuivre  de  2  à 
3  milHuiètres  de  dianièlre ,  et  de  3  mètres  de 
longueur  environ,  bien  recouverts  de  soie  ou  de 
coioD  goudronné ,  afin  que  leur  isolement  soit 
très-bon.  On  les  tord  ensemble  (fig.  363)  sur  une 
longueur  de  16  centimètre^  en  ayant  soin  de 
laisser  libres,  en  les  écartant  de  1  à  2  centimè- 
tres y  leurs  extrémités  inférieures  sur  une  lon- 
gueur de  1  centimètre  *-  environ,  dont  on  enlève 
Venveloppe  isolante  pour  tendre  entre  elles  un 
fil  de  fer  fin,  après  avoir  eu  soin  de  les  bien  dé- 
caper. Les  extrémités  supérieures  des  deux  fils 
de  cuivre  sont  également  écartées  pour  pouvoir 
être  mises  respectivement  en    communication 
avec  les  conducteurs  qui  aboutissent  aux  pôles 
d*uDe  pile.  Le  corps  de  la  cartouche  est  un  tube 
d*étain  de  8  centimètres  de  longueur  et  de  2  de 
diamètre,  dont  les  soudures  sont  très-bien  faites 
afin  qu'il  soit  parfaitement  imperméable  à  Teau  '. 
On  introduit  le  système  des  fils  de  cuivre  dans 
le  tube,  en  les  fixant  au  moyen  d'une  tige  qu'il 
traverse  à  une  hauteur  telle  que  le  fil  fin  de  fer 
se  trouve  au  milieu  du  tube  d'étain,  disposé  de 
façon  que  les  bouts  du  fil  de  cuivre  ne  touchent 
nulle  part  les  parois  du  tube  (fig.  364).  On  con- 
solide le  liège  à  Textrémité  supérieure  du  tube 
avec  un  bon  ciment^,  puis  on  remplit  le  tube 
de  poudre  par  son  autre  extrémité,  qu'on  bouche 
également  par  un  liège  qu'on  cimente  de  la  même 
manière.  La  figure  365  indique  comment  l'on 
place  la  cartouche  dans  le  trou  de  cuivre  après 
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Fig.  363. 


Fîg.  364. 


*  On  pourrait  également  employer  un  tnbe  de  verre,  n'était  sa  fragilité  qui  a 
fait  préférer  un  tube  d'étain. 

*  M.  Roberts  recommande  pour  cette  opération  un  ciment  composé  de   une 
partie  de  cire  d'abeilles  et  de  deux  parties  de  résine. 


318  ARPLÎCATIONS  DE  l'ÉLECTRICïTÉ. 

en  avoir  chassé  avec  soin  toute  la  poussière  et  rhumidilé;  il 
faut  avoir  soin  que  la  cartouche  se  trouve  au  milieu  de  la 

charge  de  poudre  qu'on  a  introduite 
dans  le  trou.  Au-dessus  de  la  pou- 
dre, on  place  un  bouchon  de  paille 
ou  de  filasse,  de  manière  à  laisser 
entre  la  poudre  et  lui  un  petit  es- 
pace rempli  d'air,  et  par  dessus  le 
bouchon  on  verse  du  sable  sec  jus- 
qu'à ce  que  le  trou  en  soit  rempli. 
Puis  on  fait  communiquer  les  deux 
extrémités  des  fils  de  cuivre  qui  sor- 
tent de  la  cartouche  avec  les  pôles 
de  la  pile,  au  moyen  de  conduc- 
teurs assez  longs  pour  qu'on  soit  à 
Tabri  de  tout  danger  provenant  de 
l'explosion  de  la  mine. 
La  méthode  que  nous  venons  de 
décrire  présente  l'avantage  de  pouvoir  être  employée  à  faire 
sauter  des  rochers  ou  autres  objets  sous  l'eau,  aussi  bien  que 
sous  terre  ;  seulement  il  faut  dans  ce  cas  pour  construire  des 
cartouches  des  boites  de  tôle  imperméable  à  l'eau,  et  pour  con- 
ducteurs des  fils  de  cuivre  recouverts  de  gutla-percha. 

M.  Ruhmkorff,  et  après  lui  M.  Verdu,  ont  essayé  avec  succès 
de  substituer  à  l'incandescence  d'un  fil  métallique  l'étincelle 
d'induction  pour  déterminer  l'inflammation  de  la  poudre.  Ce 
procédé,  outre  l'économie  considérable  qu'il  présente,  puisqu*au 
lieu  de  15  à  20  couples  de  Bunzen,  nécessaires  pour  faire  rou- 
gir un  fil,  il  n'en  exige  qu'un  seul  pour  produire  l'étincelle 
d'induction,  a  l'avantage  d'être  moins  susceptible  de  dérange- 
ment. Seulement  il  a  fallu  imaginer  un  artifice  pour  déterminer 
l'inflammation  de  la  poudre;  il  arrive  en  effet  que,  lorsque,  par 
l'eôet  de  la  longueur  des  conducteurs  qui  aboutissent  à  la  mine, 
le  circuit  présente  une  résistance  trop  forte,  l'étincelle  d'induc- 
tion peut  passer  à  travers  la  poudre  sans  Tenflammer.  M.  Huhm- 
korfl*  a  eu  l'heureuse  idée  de  chercher  un  intermédiaire  qui, 
plus  facilement  inflammable  par  l'étincelle,  pût  provoquer 


Fîg.    365. 
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rinflammation  de  la  poudre  dans  toutes  les  conditions  possi- 
bles. Il  Ta  ti'ouTé  dans  les  fusées  de  Stateham,  qu'on  prépare  en 
prenant  deux  bouts  de  fil  de  cuivre  rouge  recouverts  de  gutta- 
percba  ordinaire;  on  dégarnit  de  gutta-percha  leurs  extré- 
mités; on  les  entortille  (flg.  366),  et  on  re- 
courbe les  bouts  de  manière  à  les  faire  entrer 
dans  une  enveloppe  de  gutta-percha  vulca- 
nisée (soufrée),  que  Ton  a  coupée  et  enlevée 
de  dessus  un  fil  de  cuivre ,  qui  en  avait  été 
recouvert  depuis  longtemps.  On  pratique  sur 
cette  enveloppe  une  échancrure  a  b^  et,  après 
avoir  maintenu  à  deux  ou  trois  millimètres 
Tune  de  l'autre  les  extrémités  des  fils  de  cui- 
vre, on  en  recouvre  les  pointes  de  fulminate 
de  mercure,  afin  de  rendre  Tinflammation  de 
la  poudre  plus  aisée.  Ou  remplit  Téchancrure 
de  poudre,  et  on  enveloppe  le  tout  avec  un 
bout  de  tuyau  de  caoutchouc  cd,  ou  bien 
CD  le  place  dans  une  cartouche  remplie  de  pig  36^. 
poudre. 

Dans  les  fusées  de  Stateham,  c'est  le  sulfure  de  cuivre  adhé- 
rent à  la  couche  de  gutta-percha  vulcanisée  qu'on  enlève  au  fil 
de  cuivre  qu'elle  recouvrait,  qui,  en  s'enflammant  sous  l'action 
de  Vétincelle  d'induction,  détermine  l'explosion  \  Mais  il  faut 


>  La  découverte  de  ce«  fusée»  est  due  à  une  circonstance  accidentelle,  qui 
i*eft  présentée  dans  les  expériences  faites  à  Londres,  lors  de  l'essai  du  télé- 
Sfipbe  toas-roarin  de  Douvres  à  Calais.  Pour  cet  expériences  le  câble  sous-marin 
avait  été  mit  à  une  profondeur  considérable  dans  l'eau.  Quand  on  fit  l'essai  des 
Ils,  le  constnicteur,  M.  Suiehain,  amené  à  un  examen  minutieux  de  tout  le 
cible  par  une  splMlion  de  continuité  qu'il  avait  constatée  dans  Tun  des  fils,  aper- 
çut, i  son  grand  étonnement,  des  étincelles  passer  au  travers  de  l'enveloppe  de 
gutU-percha,  et  se  succéder  avec  une  grande  rapidité.  Après  avoir  examiné  avec 
nlB  les  diverses  circonstances  dans  lesquelles  le  phénomène  s'était  produit, 
Il  cnit  reconnaître  que  c'était  la  légère  empreinte  du  fil  de  cuivre  sur  la  gutta- 
fiTclia  vulcanisée  (soufrée),  cmpreinta  due  à  une  eoucbe  de  sulfure  de  cuivre, 
<)Qi  déterminait  les  étincellea  qui  accompagnaient  la  propagation  du  courant  élec- 
trique, car  les  étincelles  suivaient  toujours  cette  empreinte.  \\  conçut  dès  lors 
riilée  de  construire  sur  ce  principe  des  fusées  pour  les  mines. 


320  APPLICATIONS  DE  L* ÉLECTRICITÉ. 

avoir  soin,  quand  on  a  préparé  la  fusée  comme  nous  Tavcms 
indiqué,  de  l'essayer,  afin  de  régler  en  conséquence  retendue 
de  la  solution  de  continuité.  Il  peut  se  faire  en  effet  que,  tout 
en  appartenant  à  la  même  enveloppe  d'un  fil  de  cuivre,  U 
gaine  de  gutta-percha  vulcanisée,  dont  on  munit  la  fusée,  soit 
plus  ou  moins  imprégnée  de  sulfure  de  cuivre  ;  or,  si  le  sulfure 
de  cuivre  est  en  trop  grande  quantité,  il  devient  trop  bon  con- 
ducteur, et  empêche  Tétincelle  de  se  produire;  si,  au  contraire, 
il  n*e$t  pas  en  assez  grande  quantité,  il  ne  facilite  pas  suffisam- 
ment la  décharge. 

Les  premiers  essais  en  grand  de  Tapplication  du  procédé  que 
nous  venons  de  décrire  ont  été  faits  avec  l'appareil  d'ioductioD 
de  Ruhmkorfi  par  le  colonel  espagnol  Yerdu,  dans  les  ateliers 
de  M.  Herkman,  fabricant  de  fils  recouverts  de  gutta-percba  à 
la  Villetle,  près  Paris.  On  a  expérimenté  successivement  sur 
une  longueur  de  fil  de  400  mètres,  de  600,  de  1000,  de  5000, 
et  jusqu'à  26000,  et  le  succès  a  toujours  été  complet,  soit  avec 
un  circuit  composé  de  deux  fils,  soit  en  remplaçant  l'un  des 
fils  par  la  terre  ;  deux  couples  de  Bunzen  ordinaires  étaient 
suffisants  pour  produire  avec  l'appareil  de  Ruhmkorff  Tétin- 
celled'induction.  Depuis  ses  premières  recherches  avec  M.  Rubm- 
korff,  M.  Yerdu  s'est  livré  à  de  nouvelles  expériences  en 
Espagne ,  et  il  s'est  assuré ,  après  beaucoup  d'essais ,  que  de 
toutes  les  substances  explosibles,  aucune  n'était  à  beaucoup 
près  aussi  sensible  que  le  fulminate  de  mercure;  seulement 
pour  éviter  le  danger  qui  résulte  de  la  facilité  d'explosion  de 
ce  composé,  il  a  soin  d'introduire  l'extrémité  des  fusées  dans 
un  petit  tube  de  gutta-percha  fermé  par  le  bout.  Après  avoir 
rempli  de  poudre  cette  espèce  de  petite  botte  et  l'avoir  fermée 
hermétiquement,  on  peut  transporter  les  fusées,  les  manier, 
les  laisser  tomber,  les  choquer  même  assez  fortement  sans 
danger.  La  nature  élastique  et  corroyée  de  la  gutta-percha 
qu'on  a  eu  soin  de  ramollir  un  peu  au  feu,  préserve  le  fulmi- 
nate de  toute  chance  d'accident.  Ajoutons  qu'avec  un  simple 
couple  de  Bunzen,  et  au  moyen  de  l'appareil  d'induction  de 
Ruhmkorff,  M.  Yerdu  est  parvenu  à  produire  Texplosion  si- 
multanée de  six  fourneaux  de  mine  interposés  dans  le  même 
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circuit  à  300  mètres  de  l'appareil;  il  n*a  pas  été  au  delà  de 
cette  limite;  mais  il  a  cherché  le  moyen  d'agir  indirectement 
sur  un  grand  nombre  de  mines  en  les  distribuant  par  groupes 
de  cinq,  et  en  interposant  chacun  de  ces  groupes  dans  un  cir- 
cuit particulier.  On  fait  communiquer  les  fusées  de  chaque 
groupe  par  un  seul  fil  dont  Tune  des  extrémités  s'enfonce  dans 
le  sol  et  dont  l'autre  est  près  de  l'appareil.  En  touchant  suc- 
cessivement l'appareil  d'induction  avec  chacun  des  bouts  li- 
bres que  l'on  tient  à  la  main,  ce  qui  exige  à  peine  une  seconde 
de  temps  s'il  y  a  quatre  âls,  c'est-à-dire  quatre  groupes  et  par 
conséquent  vingt  mines,  on  obtient  vingt  explosions  simulta- 
nées à  des  distances  considérables.  Il  n'y  a  pas  de  limites  ni  à 
la  distance  à  laquelle  l'explosion  peut  avoir  lieu,  m  au  nombre 
des  mines  qu'on  peut  faire  sauter  ainsi. 

M.  Dumoncely  afin  d'obtenir  plus  de  sécurité  et  un  système^ 
immanquable  dans  ses  effets ,  préfère  diviser  les  mines  par 
groupes  de  deux,  supprime  la  communication  par  le  sol  et 
emploie  ainsi  pour  chaque  groupe  deux  conducteurs  au  lieu 
d'un  (ce  qui  n'augmente  pas  beaucoup  la  dépense  puisque 
l'un  des  fils  peut  être  commun  à  tous  les  circuits),  et  les  met  en 
rapport  avec  les  trois  ou  quatre  grandes  mines  qui  doivent 
partir  en  même  temps.  Pour  obtenir  avec  cette  disposition  la 
simultanéité  d'explosion  à  travers  ces  différents  circuits^  M.  Du- 
moncel  emploie  un   commutateur  à  rotation   construit  au 
moyen  d'une  roue  épaisse  de  gutta-percha  dont  la  circonfé- 
rence porte  cinq  plaques  métalliques,  séparées  les  unes  des 
autres  par  un  intervalle  de  2  centimètres  environ;  sur  cette 
circonférence  appuie  un  frotteur  qui,  par  l'intermédiaire  d'un 
bouton  d'attache  et  d'un  fil,  communique  avec  celui  des  pôles 
de  Tappareil  de  Ruhmkorff,  qui  fournit  l'étincelle  à  distance. 
Les  plaques  elles-mêmes  communiquent,  par  l'intermédiaire 
de  lames  métalliques  placées  sur  les  surfaces  planes  de  la  roue, 
à  cinq  ressorts  frotteurs  mis  en  relation  par  des  boutons  d'at- 
tache avec  les  cinq  fils  des  circuits.  M.  Dumoncel  a  appliqué 
son  procédé  avec  succès  à  l'explosion  de  mines  monstres  dans 
le  port  militaire  de  Cherbourg. 

m.  21 
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$  f .  ApylUaiion  4m  proprîétém  tmm$^éu^mém  4«  e^mrmmt  à  b 
pr^dttciiMi  4'att  m^toii^  fliée*BMne. 

Nous  aTonSy  dans  noire  premier  volume ',  étudié  arec  soin 
la  propriété  que  possède  le  courant  électrique  de  développer 
dans  le  fer  doux  une  aimantation  dont  la  puissance  n*a  pres- 
que pas  de  limites.  Nous  avons  également  vu  que  la  fmâlité 
avec  laquelle  le  fer  doui  acquiert  et  perd  son  magnétisme 
avec  la  cause  qui  le  produit ,  et  la  rapidité  avec  laquelle  le 
sens  de  ce  magnétisme  peut  changer  avec  celui  du  couraot 
qui  le  développe,  peuvent  donner  naissance,  au  moyen  d*ap- 
pareils  construits  dans  ce  but,  à  un  mouvement  continu,  soil 
de  rotation,  soit  de  va  et  vient.  Plusieurs  physiciens  ont  cher- 
ché à  utiliser  ce  mouvement  et  se  sont  occupés  de  la  construc- 
tion de  machines  dont  le  principe  moteur  serait  TaimantatioB 
produite  dans  des  barreaux  de  fer  doux  par  le  passage  de  cou- 
rants électriques  à  travers  des  fils  tournés  en  hélice  autour  de 
ces  barreaux.  Avant  de  décrire  ces  appareils  et  4*^xfl^nÛD^ 
jusqu'à  quel  point  leur  emploi  dans  la  mécanique  appliquée 
serait  avantageux  sous  le  double  rapport  de  la  puissance  et  de 
réconomie,  il  est  bon  de  rappeler  brièvement,  en  les  eomplé* 
tant,  les  notions  que  nous  avons  déjà  donnéee  sur  les  électro- 
aimants  et  les  lois  qui  les  régissent.  Ce  sujet  a  occupé  un  très- 
grand  nombre  de  physiciens,  et  si  leurs  résultats  n*ont  pss 
été  concordants,  cela  tient  à  ce  que  les  phénomènes  Aont  il  s'a- 
git dépendent  de  trop  de  circonstances  particulières  pour  pré- 
senter des  lois  bien  générales.  Nous  en  donnerons  comme 
exemple  la  longueur  des  barreaux  de  fer  doux  qui,  à  condi- 
tions parfaitement  semblables  du  reste,  influe,  suivant  les  nos, 
sur  la  quantité  de  poids  qu*un  électro-aimant  peut  porter,  tan- 
dis qu'elle  est  sans  influence  suivant  les  autres.  Or  M.  Nickiès 
a  montré,  comme  nous  Tavons  vu  ^  que  c'est  la  première  pro- 
position qui  est  vraie  si  le  barreau  est  reetiligne,  et  que  c'est  la 

>  Tome  I,  pages  3S5  et  saiTantes. 
•  Tome  1,  page  296. 
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seconde  si  le  barreau  est  en  forme  de  fer  à  cheval.  Rappelons 
Déamnoins  briëreineni  les  résultats  relatif^  au  pouvoir  des 
électro-aimants,  auxquels  on  s'accorde  généralement  a  ajouter 
le  plus  de  confiance. 

Dans  un  grand  travail  sur  les  lois  de  Taimantation  par  lés 
courants  électriqbes»  MM.  Lenz  et  Jacobi  avaient  établi,  à  la 
suite  d*UQ  grand  nombre  d'expériences,  la  loi  de  la  propor- 
tionnalité de  la  force  d'aimantation  à  l'intensité  des  courants. 
L*aimantatioti  était  mesurée  par  le  courant  induit  développé 
dans  un  &1  conducteur  qui  environnait  le  barreau  de  fer  doux 
soumis  à  Taimantation  ;  on  tenait  compte  dans  cette  mesure 
de  Feffet  d'induction  direc  tement  produit  par  le  eourant  vol- 
talque.  L'ensemble  des  résultats  s'accorde  avec  la  loi  d'une 
manière  très-satisfeisante,  malgré  les  difficultés  qu'à  entraînées 
Tusage  d'une  pile  à  courant  non  constant',  et  l'on  peut  re- 
garder comme  déinontré  qu'entre  des  limites  très-étendues  et 
langue  le  diamètrt  du  barreau  de  fer  doux  n'est  pas  très^peiit 
par  rapport  à  sa  longueur ^  l'aimantation  développée  par  un 
courant  est  proportionnelle  à  l'intensité  du  courant. 

Considérée  comme  formule  empirique,  la  loi  de  MM.  Lenz  et 
Jacobi  est  d'une  grande  utilité,  mais  l'exactitude  rigoureuse 
en  a  été  fréquemment  révoquée  en  doute,  et  dans  ces  dernières 
années  les  expériences  de  M.  MûUer  ont  fait  voir  qu'il  n'y  avait 
pas  à  y  compter.  Pour  mesurer  le  magnétisme  développé  dans 
le  fer  doux,  M.  MûUer  s'est  servi  d'une  méthode  tout  à  fait  di- 
recte et  très-précise.  Il  a  disposé  son  barreau  de  fer  doux  perpen- 
diculairement au  méridien  magnétique,  et  à  quelque  distance, 
sur  le  prolongement  de  l'axe  du  barreau  de  fer  doux,  il  a  placé 
une  boussole  de  déclinaison.  Il  a  observé  la  déviation  qu'a  pro- 
duite sur  cette  boussole  l'action  de  l'hélice  magnétique  lors- 
qu'on y  a  fait  passer  le  courant  voltalque  sans  y  introduire  de 
fer  doux,  et  la  déviation  qui  a  eu  lieu  lorsque  le  barreau  de  fer 
doux  a  été  placé  dans  l'hélice.  La  différence  des  tangentes  de 


*  A  répoque  où  MM.  Lenz  et  Jacobi  ont  exécuté  leurs  expériences,  les  piles  à 
eoarant  constant,  dMnTention  encore  récente,  n'étaient  pas  d'un  usage  général 
parmi  les  pbysidens. 
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ces  deux  déviatioDS  a  donné  la  mesure  du  moment  magnétique 
du  barreau  de  fer  doux  '.  L* intensité  du  courant  était  d*aiUeurs 
mesurée  par  une  boussole  des  tangentes. 

L*bélice  magnétisante  dont  M.  MûUer  s*est  servi  était  formée 
de  deux  hélices  distinctes  engagées  l'une  dans  Tautre.  L'hélice 
intérieure  avait  532  millimètres  de  longueur,  un  diamètre  inté- 
rieur de  plus  de  15  millimètres^  et  était  formée  de  408  spires 
d'un  fil  de  cuivre  de  3"*°*,1  de  diamètre.  L'hélice  extérieure 
avait  432  millimètres  de  longueur,  un  diamètre  intérieur  d'an 
moins  45  millimètres,  et  était  formée  de  372  spires  d'un  fil  de 
cuivre  de  2°"",?  de  diamètre.  On  pouvait  à  volonté  faire  pass^ 
le  courant  dans  Tune  ou  l'autre  des  hélices  ou  dans  les  deux  à 
la  fois.  Les  barreaux  de  fer  doux  étaient  au  nombre  de  quatre  ; 
ils  avaient  tous  560  millimètres  de  longueur  et  respectivement 
9, 12, 15  et  44  millimètres  de  diamètre. 

Pour  le  barreau  de  44  millimètres  de  diamètre,  la  propor- 
tionnalité de  l'aimantation  et  de  l'intensité  s'est  assez  exacte- 
ment vérifiée;  mais  les  autres  barreaux  se  sont  complètement 
écartés  de  cette  loi.  L'accroissement  du  moment  magnétique  a 
toujours  eu  lieu  dans  un  rapport  beaucoup  moindre  que  Tac- 
croissement  de  l'intensité  du  courant.  C'est  ce  dont  on  peut 
s'assurer  graphiquement  en  traçant  des  courbes  dans  lesquelles 
on  prend  pour  abcisses  les  intensités  du  courant  et  pour  ordon- 
nées les  moments  magnétiques. 


i  M.  Causa  a,  en  effet,  démontré  que  si  on  appelle  R  la  distance  des  oiilienT 
de  deux  barrtaux,  situés  comme  dans  Inexpérience  de  M.  Mûller,  M  le  mocnciK 
magnétique  du  barreau  fixe,  T  la  composante  horixontalc  de  l'action  terrestre,  R 
un  coeilicient  constant,  et  ti  la  déviation,  on  a  avec  une  grande  approximatiM: 

M    .     B 


Tang.ti  =  ^(-+^) 


Il  suit  de  là  que  si  R  est  très-grand^  le  terme—  devenant  négligeable,  li 

tangente  de  la  déviation  est  proportionnelle  au  moment  magnétique  du  baneaii 
fixe.  (Voyez  le  Mémoire  de  M.  Gauss  sur  la  mesure  de  Tintenslté  de  U  forc«  ■** 
gnétiqne  terrestre,  traduit  dans  les  Annales  de  chimie  et  de  ph§si^e,  2*  aéne, 
tome  LVII,  page  5.) 
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les  résuUats  des  expériences  de  M.  Maller  avaient  élé  con- 
testés par  MM.  Buff  et  Zamminer  qui,  en  suivant  une  méthode 
entièrement  semblable  à  celle  de  ce  physicien,  avaient  observé 
une  proportionnalité  assez  eiacte  entre  Tintensité  d'un  courant 
voltalque  et  Taimantation  qu'il  produit.  Ils  avaient  en  consé- 
quence attribué  les  résultats  obtenus  par  M.  Mûller  à  Tinfluence 
de  la  force  coercilive.  Afin  d'écarter  complètement  cette  objec- 
tion, M.  Mûller  s'est  spécialement  attaché  à  démontrer  d'une 
manière  péremptoire  un  principe  qu'il  avait  déjà  entrevu  à  la 
suite  de  ses  premières  recherches,  savoir  l'existence  pour  chaque 
barreau  de  fer  doux  d'un  maximum  d'aimantation  qui  ne  peut 
être  dépassé,  condition  qui  est  évidemment  incompatible  avec 
la  loi  de  proportionnalité. 

M.  Mnller  n'a  rien  changé  au  principe  de  sa  méthode.  Il  en  a 
seulement  perfectionné  l'exécution  en  substituant  dos  magné- 
tomètres  aux  boussoles  de  ses  premières  expériences.  En  outre, 
comme  M.  BufF  et  Zamminer  s'étaient  servis  d'hélices  magné- 
tisantes beaucoup  plus  courtes  que  les  siennes  (86  millimètres 
seulement  de  longueur),  il  a  étudié  l'influence  que  peut  exercer 
la  longueur  des  hélices  en  prenant  trois  hélices  différentes,  de 
155  millimètres,  300  millimètres  et  532  millimètres  de  lon- 
gueur. Il  a  également  employé  des  barreaux  de  fer  doux  de 
diverses  dimensions,  et  il  a  apporté  le  plus  grand  soin  à  s'as- 
surer qu'ils  étaient  entièrement  dépourvus  de  force  coercitive. 

Les  résultats  numériques  des  expériences  fort  nombreuses 
et  très-eiactes  qu'a  faites  M.  Mûller  font  bientôt  reconnaître 
que  la  proportionnalité  n'existe  entre  des  limites  un  peu  éten- 
dues que  lorsque  le  diamètre  des  barreaux  dépasse  une  cer- 
taine valeur,  qui  est  d'autant  plus  grande  que  le  barreau  est 
plus  long.  Ainsi  un  barreau  de  167  millimètres  de  longueur  et 
12  millimètres  de  diamètre  suit  assez  exactement  la  loi  de  pro- 
portionnalité ;  un  barreau  de  588  millimètres  de  longueur  et 
12  millimetres.de  diamètre  s'en  écarte  tout  de  suite  d'une 
manière  très-marquée.  Dans  les  barreaux  d'un  petit  diamètre, 
on  voit  que  la  proportionnalité  n'existe  que  pour  des  courants 
extrêmement  faibles.  L'existence  d'un  maximum  d'aimantation 
est  accusée  par  les  expériences,  de  la  manière  la  plus  évidente, 
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pour  la  plupart  des  barreaux  ;  pour  quelques-uns  mèsoê  ou  ptul 
dire  que  les  expériences  ont  atteint  ce  maximum  ^  L'existence 
d'un  maximum  vers  lequel  tend  l'aimantation  a,  comme  nous 
le  verrons,  une  grande  importance  dans  la  construction  des 
machines  électro^motrices,  puisqu'elle  assigne  è  leur  puiasawe 
une  limite  qu'on  ne  peut  franchir,  lors  môme  qu'on  augmen- 
terait indéfiniment  la  force  des  courants  électriques. 
Comme  nous  l'avons  vu,  l'intensitô  du  courant,  quoique  la 

*  L*«xifttaDQ«d'im  maxlnma  d'aliBKntatk»  peut  ôti«  xe^àée  omm»  ««f«- 
roble  à  la  Uiéorie  d'Ampère»  que  noiw  avon»  adoptée  et  développée  Ctome  I, 
page  226),  et  dans  laquelle  l'aimauUtioD  consiste  à  donner  une  direction  per- 
pendiculaire à  Taxe  du  barreau  aux  courants  moléculaires  du  fer.  n  eat  éridcDt 
que  lorsque  la  force  aimantante  a  été  assez  considérable  pour  donner  coite  âiftcli« 
kimsies courants  moléculaires,  Il  n'y  a  pas  possikUité  à  M  q«*anf  ««s^eiilitiaQ 
dans  l'iatenatté  de  1*  forée  augnMnte  to  magi^Usm*  C*  po^t  do  tu«  a  «t&icé 
sur  celle  question  l'allentlon  de  M.  W,  Webçr,  qui,  dans  la  troisième  pwite  de 
ses  Électrodtfmmiiçhe  Maasbestimmungen  (Uipiig,  18&21,  a  publié  quelques 
expériences  conûrmatives  de  celles  de  M.  Mùller.  La  méthode  d'obsenratioii  a  été 
exactement  la  même;  le  barreau  de  1er  étudié  avait  !••■•, î  à%  ItasuMTi 
J»».  S  de  diamètra  et  pesait  tf'  i9a;  rbélice  magnélUMitt  étolt  n»  b««  1*» 
Umgue  que  U  bmwi.  U  UbWau  solvant  coaUest  le»  résultats  àm  «péri«nM. 
On  y  a  leprésenté  par  /  mi  nombre  pc<vortioonel  i^  Viatensiié  du  coniant,  par 
m  le  moment  magnétique. 


/ 

m 

65S,S 
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1424.0 
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1^1,» 

2tl»l,Û 

1627,4 
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1654,0 
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1133,1 

1827,» 
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9S3,e 

Il  suffit  de  Jeter  les  yeux  sur  ces  chiffres  pour  reconnaître  qu'il  n*y  a  attcmie  pit- 
pocliûBiialiU  entre  llnleDallé  du  courant  et  l'aimaiitatftoa,  el  qi»«,  WivfM  11»- 
temilé  croit  iadéftnime«i,  raimantatHHi  tfftA  v«m  aa  i 
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plus  importante  y  D*eët  pas  la  saule  cirooDitance  qui  influe 
sur  la  puissance  des  électro-aimants.  Le  diamètre  des  barreaux , 
suivant  M.  Dub,  augmente  leur  puissance  dans  un  rapport  qui, 
dans  certaines  limites  du  moins,  est  celui  de  ces  diamètres 
eux-oiémes.  Nous  avons  d^à  rappelé  ce  qui  concerne  les  lon<- 
gueurs.  Quant  à  la  masse,  il  paraîtrait  qu  elle  n*exerce  pas 
d*înfluence  bien  sensible;  car,  suivant  M.  de  Haldat  un  cy<^ 
lindre  de  fer  creui  prend,  sous  Tinfluence  de  la  même  hélice 
traversée  par  le  même  courant ,  autant  de  magnétisme  qu*nn 
cylindre  plein  de  môme  diamètre  et  de  même  longueur.  Ce 
résultat,  qui  a  été  vérifié  dans  un  très-grand  nombre  de  cas, 
Q6i  généra^ment  admis,  et  a  permis  dans  bien  des  oas  de  dimi* 
aaer  la  masse  des  appareils  dans  lesquels  on  fait  usage  d*élec* 
tro-aimants  sans  atténuer  en  rien  leur  puissance. 

Mais  l'on  des  pcânta  qui ,  à  circonstances  semblables,  influe 
le  plus  sur  la  perfection  des  appareils  électro-moteurs,  c'est  la 
nature  du  fer  doux  dont  on  fait  usage  et  son  aptitude  à  ac- 
quérir ei  à  perdre  promptement  son  magnétisme  ou  à  prendre 
successivement  des  pôles  magnétiques  inverses.  Il  n'y  a,  en  ce 
qui  concerne  ce  point ,  aucune  règle  à  donner,  sinon  qu'il  est 
pr^érable  de  se  servir  de  fer  ancien  préparé  avec  du  bois  et  de 
le  faire  recuire  un  très^grand  nombre  de  fois. 

Les  électro-moteurs  sont  des  machines  dans  lesquelles  la 
puissance  motrice  est  une  force  électro-magnétique,  c'est-à- 
dire  qu'ils  sont  tous  fradés  sur  l'existence  d'une  force  suscep- 
tible d*étre  détruite  instantanément  par  une  cause  physique 
et  non  mécanique.  Car,  de  la  même  manière  qu'un  jet  d*eau 
firoîde  détermiM  la  oandensation  de  la  vapeur,  dont  la  force 
Mastique  soulève  le  piston  dans  le  cylindre  d'une  machine  à 
vapeur,  tout  appareil  électro-magnétique  perd  ses  propriétés 
dès  l'instant  que  le  courant  électrique  n  y  circule  plus  ;  on 
conçoit  donc  la  possibilité  de  faire  naître  soit  un  mouvement 
oscillatoire ,  soit  un  mouvement  continu  de  rotation,  par  des 
impulsions  j^oveaant  d'actions  qui  cessent  lorsque  la  masse 
somaîse  à  Timpul^n  a  paitouru  le  eàamp  de  la  forée ,  et 
on  voit  en  aiteie  temps  la  diffirence  essefttielle  qui  sépare, 
au  peint  <ie  vue  mécanique,  les  phéneoièDea  électro-SMigiié- 
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tiques  des  propriétés  magnétiques  des  aimants  permanents. 
Nous  allons  étudier  d*abord  les  électro-moteurs  dans  les- 
quels on  a  utilisé  Faction  des  électro-aimants  »  et  nous  décri- 
rons ensuite  quelques  appareils  qui  reposent  sur  l'attraction 
qu'exerce  une  hélice  sur  un  fer  doux.  Dans  l'ordre  cbronolo- 
giquCy  la  première  machine  à  citer  est  celle  de  dal  Negro,  qui 
eut  ridée  de  faire  osciller  un  aimant  ordipaire  entre  les  deux 
pâles  d'un  électro-aimant  qui  changeaient  de  polarité  à  chaque 
oscillation  ;  ce  mouvement  oscillatoire  se  transformait  facile- 
ment en  un  mouvement  de  rotation  continu.  Depuis  dal  Negro, 
on  a  imaginé  un  grand  nombre  d'appareils  fonctionnant  soit 
de  la  même  manière ,  soit  par  le  mouvement  de  ta  et  vient 
d'armatures  en  fer  doux  attirées  par  des  électro-aimants ,  puis 
retombant  par  leur  propre  poids  ;  mais  M.  Jacobi  est  le  pre- 
mier qui  ait  construit  un  électro-moteur  'dans  lequel  le  mou- 
vement primitif  ait  été  un  mouvement  de  rotation  continu,  et 
par  des  considérations  mécaniques  fort  simples,  il  a  montré 
que  toute  disposition  dans  laquelle  le  pouvoir  attractif  ou  ré- 
pulsif des  masses  électro-magnétiques  produit  un  mouvement 
oscillatoire,  est  contraire  au  mode  d'action  de  Télectro-magné- 
tisme.  On  sait,  en  efiTet,  que  dans  une  machine  l'accroissement 
de  la  force  motrice  ou  de  la  puissance  donne  lieu  à  une  aug- 
mentation de  vitesse,  si  la  résistance  reste  constante,  et  que 
cette  augmentation  de  vitesse  produit  ce  qu'on  nomme  de  la 
force  vive,  et  peut  ensuite  se  transformer  en  travail  utile.  Or, 
l'attraction  qu'exerce  un  électro-aimant  est  un^  fonction  de  la 
distance  dont  on  ne  connaît  pas  exactement  la  forme,  mais  qui 
est  telle  que  la  force  attractive  augmente  rapidement,  quand 
la  distance  diminue  et  qu'elle  est  maximum  au  contact.  D  en 
résulte  que  dans  un  appareil  oscillant,  la  vitesse  et  par  consé- 
quent la  force  vive  de  la  masse  attirée  sont  les  plus  grandes, 
au  moment  même  où  elles  sont  nécessairement  détruites,  puis- 
que le  mouvement  change  de  sens,  en  sorte  qu'une  portion 
considérable  de  la  force  vive  développée  par  Faction  électro- 
magnétique est  détruite  en  pure  perte  par  un  choc.  M.  Jacobi 
ajoute  qu'il  en  a  été  longtemps  ainsi  pour  la  vapeur  qui  n'est 
devenue  un  moteur  réellement  utile  que  du  jour  où  Watt  a 
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imaginé  la  détente ,  c'est-à-dire  a  permis  au  piston  d'arriver  à 
rextrémité  de  sa  course  avec  une  vitesse  à  peu  près  nulle.  Il 
résulte  clairement  de  ces  considérations  que  dans  tout  électro- 
moteur où  la  force  utilisée  provient  d'un  électro-aimant,  un 
mouvement  circulaire  continu  primitif  est  le  seul  à  employer^ 
ce  qui  fait  que  nous  ne  nous  attachons  pas  à  décrire  les  divers 
appareils  oscillants  qu'on  a  imaginés. 

Nous  donnons  ici  (flg.  367)  la  figure  de  l'électro-moteur  de 
M.  Jacobi.  Quatre  électro-aimants  en  fer  à  cheval  sont  disposés 


Fig.  367. 

horizontalement  contre  un  disque  vertical  mobile  autour  d'un 
axe  A,  vis-à-vis  de  quatre  autres  placés  sur  un  bâti  fixe,  de  telle 


I 
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sorte  que  les  pôles  des  preniiers  poissent  venir  exactement  ea 
face  et  à  la  moindre  distance  possible  des  pôles  des  électro-ai- 
mants fixes.  Le  même  courant  passe  simultanément  dans  toutes 
les  hélices;  il  garde  toujours  le  même  sens  dans  le  système  des 
électro-aimants  fixes,  mais  il  peut  en  changer  dans  le  système 
des  électro-aimants  mobiles.  Supposons,  en  effet ,  un  pôle  mo- 
bile placé  près  d'un  pôle  fixe  de  nom  contraire,  il  y  a  attraction, 
mais  du  moment  qu'ils  sont  en  regard  Ton  de  Tautre ,  si  Fat- 
traction  subsiste  Timpulsion  sera  détruite  ;  si ,  au  contraire, 
par  rinversion  du  courant  dans  le  pôle  mobile ,  ils  devienneat 
pôles  de  même  nom,  au  moment  où  ils  sont  vis-à-vis  Tun  de 
Tautre,  ils  se  repoussent  et  une  nouvelle  impulsion  est  donnée 
dans  le  même  sens  que  la  précédente  ;  ce  qne  nous  veocDs  d'a- 
nalyser pour  un  pôle  mobile  devra  se  passer  pour  tous,  et 
toutes  les  fois  que  chacun  d*eux  passera  devant  un  pôle  fixe. 
Le  changement  de  polarité  est  donc  un  objet  de  la  plus  haute 
importance  ;  il  faut  pouvoir  Topérer  instantanément,  et  c*est  i 
quoi  sert  la  partie  de  la  machiné  nommée  commutateur,  que 
nous  retrouverons  dans  tous  les  électro-moteurs,  sous  des  formes 
plus  ou  moins  ingénieuses.  Il  se  compose  ici  de  quatre  disqaes 
en  cuivre  fixés  sur  Taxe  de  la  machine  et  dont  les  circonfé- 
rences portent  quatre  secteurs  d'ébène  également  espacés.  Les 
deux  disques  du  milieu  sont  isolés  Fun  de  l'autre  et  chacon 
est  réuni  au  disque  voisin  par  un  tube  en  cuivre  séparé  de  Taxe 
par  un  corps  isolant.  Quatre  barres  de  cuivre ,  en  forme  de  le- 
vier, reposent  d'une  part  sur  les  disques  et  se  terminent  de 
l'autre  par  des  tiges  recourbées  à  angle  droit,  qui  plongent 
dans  des  godets  k  contenant  du  mercure  dont  les  deux  extrêmes 
ainsi  que  les  deux  du  milieu,  sont  joints  entre  eux  par  des  con- 
ducteurs. Le  fil  qui  entoure  les  électro-aimants  fixes  a  ses  deux 
extrémités,  l'une  au  pôlep  de  la  pile,  l'autre  dans  le  godet  le  plos 
rapproché  du  corps  de  la  machine  ;  celui  qui  entoure  les  élecUth 
aiman ts  mobiles  eomm  unique  par  les  fils  /  et  m  avec  les  deux  cou- 
ples de  disques  qui  se  meuvent  avec  lui|;  enfin  le  second  pôle  j  de 
la  pile  est  relié  à  l'un  des  godetsdu  nûlieu.  11  est  facile  maintenant 
de  comprendre  comment  le  courant  passe  tantôt  dans  un  sens, 
tantôt  dans  ri^alrç,è  travers  le  conducteur  qui  cottslilueleséle^ 
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tro-aimants  mobileSi  suivanlqu'unsecteur  de  bois  ou  d*ébëne  ar- 
me en  contact  avec  un  levier  sur  Fun  ou  Tautre  des  disques,  par 
le  fait  de  la  rotation  de  Taxe,  et  conunent  on  peut  disposer  les 
disques  de  façon  à  effectuer  Tinversion  du  courant  pour  des 
positions  données  des  pôles  mobiles.  Nous  avons  décrit  la  dis- 
position adoptée  par  M.  Jacobi ,  dans  le  premier  appareil  qu^il 
a  construit,  mais  Tarrangement  des  électro-aimants  admet  la 
plus  grande  variété,  pourvu  quil  soit  exactement  symétrique 
par  rapport  à  Taxe  et  qu*il  permette  aux  pôles  de  se  rencontrer 
le  plus  près  possible.  Pour  que  Faction  ne  soit  pas  trop  oblique, 
par  rapport  à  la  direction  du  mouvement,  vu  que  le  centre 
d'attraction  magnétique  se  trouve  à  une  certaine  distance  de 
l'extréaûté  des  barreaux,  il  serait  plus  convenable  de  disposer 
les  axes  des  cylindres  de  fer  doux  mobiles  perpendiculaire- 
ment à  ceux  des  fers  doux  fixes.  Un  certain  nombre  d'appareils 
fondés  sur  le  même  principe  ont  été  construits  depuis  celui  de 
M.  Jacobi,  entre  autres  celui  de  M.  Loiseau,  dans  lequel  le  cou- 
rant ne  passe  à  travers  les  électro-aimants  qui  doivent  agir 
Ton  sur  l'autre  que  lorsque  ceux-ci  sont  à  une  faible  distance, 
disposition  qui  utilise  mieux  la  force  développée  par  le  courant. 

On  a  construit  aussi  des  appareils  dans  lesquels  on  se  sert  de 
laction  d'électro-aimants  sur  des  aimants  permanents,  et  nous 
citerons  un  électro-moteur  inventé  par  M.  Davenport,  mis  en 
usage  à  New-York.  Deux  petits  électro-aimants  horizontaux  pla- 
cés en  croix  et  mobiles  autour  d*un  axe  vertical  tournent  à  l'in- 
térieur d'un  cercle  également  horizontal  formé  par  deux  aimants 
courbés  en  demi-cercles  et  dont  les  pôles  de  noms  contraires 
sont  en  regard.  Le  jeu  de  l'appareil  est  aisé  à  comprendre;  les 
extféaûtés  des  électro-aimapts  qui  changent  de  polarité  par  le 
moyen  d*un  conunutateur,  sont  attirées,  puis  repoussées  parles 
pôles  des  aimants.    . 

Nous  arrivons  maintenant  aux  électro-moteurs  fondés  sur 
l'attraction  qu'exerce  un  électro-aimant  sur  une  armure  de 
ter  doux,  et  qui  paraissent  être  plus  avantageux  que  ceux 
que  nous  avons  décrits  précédemment;  sans  qu  il  soit  pos- 
sible d* établir  d'une  manière  précise  les  causes  de  leur  su- 
périorité; 00  peu(  cependant  en  doimer  quelques  r^âsons.  Eu 
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effet,  dans  ce  système,  il  D*y  a  plus  changement  de  polarité, 
mais  seulement  aimantation  discontinue  toujours  dans  le  même 
sens,  ce  qui  exige  un  commutateur  bien  moins  compliqué  et 
pouvant  fonctionner  avec  plus  de  régularité;  en  second  lieu,  il 
semble  probable  que  cette  simple  alternative  d*aimantalion  et 
de  désaimantation  permet  un  développement  de  magnétisme 
plus  énergique  qu*un  changement  continuel  de  polarité  ;  enfin  il 
peut  arriver  que  le  pouvoir  répulsif  dé  deux  électro-aimants,  de 
dimensions  différentes  se  change  en  un  pouvoir  attractif,  le  plus 
faible  des  deux  n*étant  plus  qu*un  fer  doux  par  rapport  au  plus 
puissant,  et  on  conçoit,  sans  que  la  répulsion  soit  complètement 
détruite,  qu*elle  puisse  être  diminuée  par  la  même  cause. 

La  figure  368  représente  un  électro-moteur  construit  par 
M.  Froment  dans  de  fort  bonnes  conditions.  Il  se  compose  de 


Fig.  368. 

quatre  électro-aimants  fixes  soutenus  par  un  bâti  en  fonte  M  N, 
dans  lesquels  un  même  courant  circule  tour  à  tour.  Huit  arma- 
tures en  fer  doux  sont  disposées  sur  une  roue  mobile;  quand 
une  armature  arrive  près  du  pôle  d*un  électro-aimant,  celui-ci 
s*aimante,  puis  cette  aimantation  cesse  au  moment  où  la  pièce 
de  fer  doux  attirée  se  trouve  vis-à-vis  de  lui;  la  roue  reçoit 
ainsi  une  série  d'impulsions  qui  déterminent  un  mouvement 
rapide;  voici  comment  s  effectue  la  distribution  du  courant. 
Sur  un  demi-cercle  en  cuivre  fixé  au  bâti  de  fonte  autour  de 
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Taxe  de  Tappareil,  on  a  disposé  trois  communicateurs  à  roulette 
dont  l'un  est  figuré  à  part  (fig.  369).  Il  se  compose  de  deux 


lames  métalliques  gd  et  cb  entre  lesquelles  il  n*y  a  de  commu- 
nication électrique  que,  lorsque  la  roulette  a  étant  soulevée,  les 
deux  petits  cylindres  deib  viennent  en  contact.  Si  donc,  de  ces 
deux  lames,  la  première  communique  toujours  avec  Tun  des 
pôles  de  la  pile  par  l'intermédiaire  du  demi-cercle  en  cuivre  et 
le  second  avec  le  fil  d'un  électro-aimant,  qui,  par  son  autre 
extrémité,  soit  relié  à  l'autre  pôle  de  la  pile,  on  voit  que  le  cou- 
rant passera  au  travers  de  l'hélice  dès  que  la  roulette  sera  sou- 
levée et  cessera  de  passer  dès  qu'elle  retombera;  or,  ce  sont  les 
dents  d'une  petite  roue  fixée  sur  l'axe  de  la  machine  qui  sou- 
lèvent tour  à  tour  les  roulettes  des  communicateurs,  dont  deux 
correspondent  aux  deux  électro-aimants  extrêmes,  tandis  que 
la  troisième  est  en  rapport  avec  les  deux  électro-aimants  infé- 
rieurs qui  se  trouvent  toujours  dans  les  mêmes  conditions. 
L^aimantation  n'a  lieu  que  lorsque  Tarmature  est  très-voisine 
des  pôles^et  on  conçoit  qu'elle  ne  dure  pas  longtemps,  puisque 
les  quatre  électro-aimants  s'aimantent  successivement  dans  Tin- 
tcrvalle  de  temps  qui  s'écoule  entre  les  passages  de  deux  arma- 
tures successives  devant  un  même  pôle.  Lorsqu'un  électro-mo- 
teur fonctionne,  chaque  fois  que  le  courant  cesse  de  passer  dans 
une  hélice,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  y  change  de  sens,  puis- 
que pour  changer  de  sens  il  faut  nécessairement  qu'il  cesse  un 
instant,  il  se  produit  un  extra-courant  et  par  conséquent  une 
étincelle  à  l'endroit  de  l'interruption;  cette  étincelle  a  l'incon- 
vénient très-grave  d'oxyder  les  contacts  du  commutateur  et  de 
déterminer  promptement  des  irrégularités  dans  la  marche  de 
l'appareil.  M.  Froment  est  parvenu  à  diminuer  considérable- 
ment l'intensité  de  l'étincelle  due  à  l'extra-courant»  en  dispo- 
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sant  les  cotntnunicateurs  de  façon  à  ce  que  le  courant  coin- 
mence  à  passer  dans  le  conducteur  voisin  avant  qu'il  cesse  dans 
le  circuit  où  il  chemine.  De  cette  façon,  le  courant  est  diminué 
de  moitié  au  moment  où  il  est  interrompu,  ce  qui  diminue 
d'autant  l'étincelle  d'induction  qui  finit  par  disparaître  en  ap- 
pliquant cette  méthode  à  des  appareils  munis  d'un  nombre 
considérable  d'électro-aimants. 

M.  Froment  et  d'autres  physiciens  ont  construit  un  assex 
grand  nombre  d' électro-moteurs  ne  différant  de  celui  que  nous 
avons  décrit  que  par  leurs  dimensions  ou  par  des  modifications 
de  peu  d'importance.  Dans  tous  ces  appareUs,  les  armatures 
passent  devant  les  électro-aimants  suivant  une  ligne  perpen- 
diculaire à  leur  axe,  et  restent  par  conséquent  toujours  à  une 
distance  plus  ou  moins  grande  de  leurs  pôles.  Or  comme  le  pou- 
voir attractif  dû  à  l'électro-magnétisme  croît  rapidement  quand 
la  distance  diminue,  on  n'utilise  pas  ainsi  toute  la  force  que 
seraient  capables  de  développer  les  électro-aimants  qui  fonc- 
tionnent. Il  était  donc  intéressant  de  trouver  une  disposition 
telle  que  l'électro-aimanl  et  l'armature  pussent  venir  en  contact, 
tout  en  évitant  le  choc  et  les  inconvénients  des  appareils  oscil- 
lants; c'est  dans  ce  but  que  MM.  Wheatstone,  Froment  et  Marié 
ont  imaginé  des  électro-moteurs  dans  lesquels  une  roue  munie 
à  sa  circonférence  d'armatures  ou  d'électro*aimants  roule  contre 
la  surface  intérieure  d'un  cercle  tangent  aux  pôles  d'électro- 
aimants  fixes  et  disposés  symétriquement  tout  autour.  La  roue 
mobile  imprime  un  mouvement  de  rotation  à  l'axe  de  la  machine 
qui  passe  par  le  centre  du  cercle  fixe,  et  on  profite  ainsi  de  l'ac- 
tion magnétique  jusqu'au  point  de  contact  des  masses  aimantées. 
M.  Larmanjeat  est  parvenu  à  un  résultat  plus  avantageux 
par  une  disposition  différente,  et  son  appareil,  dont  M.  Becquerel 
donne  la  description,  est  disposé  de  la  manière  suivante  :  les 
armatures  sont  des  cylindres  de  fer  doux  M,  pouvant  tourner  au- 
tour de  leur  axe  qui  est  fixe,  et  placés  parallèlement  les  uns  aux 
autres  de  manière  à  former  un  cylindre  long  de  l"*  environ, 
dont  la  partie  gauche  de  la  figure  370  représente  la  coupe 
transversale;  trois  électro-aimants  disposés  à  la  suite  les  uns 
des  autres  sont  mobiles  autour  de  leur  axe  commun  A  qui  est 
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anssi  Taie  de  flgare  du  cylindre  formé  par  les  artnatUres.  La 
partie  droite  de  la  même  figure  représente  un  de  ces  électro- 
aimanls  qui  se  compose  d*un  barreau  de  fer  doux  muni  de  trois 
disques  E  perpendiculaires  à  son  axe  et  séparés  par  deux  hélices 


Fig.  370. 

qui  constituent  ainsi  un  double  électro-aimant  circulaire;  ces 
disques  de  fer  sont  tangents  aux  cylindres  de  fer  doux  qui,  par 
leur  mobilité  autour  de  leurs  axes  respectifs,  n*opposent  aucun 
obstacle  à  leur  mouvement  de  rotation,  bien  qu*en  contact  avec 
eux,  et  leurs  circonférences  présentent  six  secteurs  en  cuivre 
également  espacés;  lorsqu'un  secteur  de  fer  arrive  près  d'une 
arnaature,  le  courant  passe  dans  les  hélices,  il  se  produit  une 
attraction  qui  dure  jusqu*au  moment  où  la  partie  en  fer  de  la 
circonférence  du  disque  se  trouve  placée  symétriquement  de 
part  et  d'autre  du  point  de  contact;  à  cet  instant^  Taimantation 
cesse,  puis  recommence  pour  un  autre  secteur  de  fer,  et  ainsi 
de  suite.  Les  lignes  de  séparation  des  secteurs  de  cuivre  et  de 
fer  sur  les  trois  électro-aimants  forment  une  hélice,  ce  qui  fait 
que  chaque  armalure  est  continuellement  en  action  sur  l'un  de 
ses  points.  Nous  n'avons  rien  à  dire  de  spécial  sur  le  commuta- 
teur représenté  dans  la  figure  dont  le  mécanisme  n'offre  ici  au- 
cune particularité. 

Nous  avons  ainsi  passé  en  revue  les  principaux  électromo- 
teurs fondés  sur  le  pouvoir  attractif  ou  répulsif  des  électro- 
aimants, et  il  nous  reste,  pour  compléter  cette  description  suc- 
cincte, à  dire  quelques  mots  des  appareils  fondés  sur  l'action 
qu'exerce  une  hélice  sur  un  fer  doux;  on  se  rappelle  en  effet 


336  APPLICATIONS  DE  L*ÉLECTR1CITÉ. 

que  si  Ton  présente  un  cylindre  de  fer  doux  devant  Touvertore 
d*une  hélice  dans  laquelle  circule  un  courant,  il  est  immédia- 
tement attiré,  et  ne  s'arrête  que  lorsqu'il  est  placé  symétrique- 
ment par  rapport  au  milieu  de  l'hélice.  On  conçoit  que  cette 
action  électro-magnétique  puisse  être  utilisée 
comme  force  motrice,  car,  d'après  ce  que  nous 
Tenons  de  voir,  elle  peut  fournir  à  la  masse 
de  fer  doux  une  course  considérable,  mais  on 
voit  qu'il  est  impossible  qu  elle  fasse  naître 
un  mouvement  circulaire  primitif,  tandis 
qu'elle  donne  lieu  tout  naturellement  à  un 
mouvement  de  va-et-vient;  du  reste,  il  est 
fl  ^^H  [1  probable  que  les  objections  qu'a  faites  M.  Ja- 
^  ^^^*  ™  cobi  aux  appareils  oscillants  ne  s'appliqueul 
pas  dans  ce  cas,  du  moins  avec  autant  de 
rigueur,  car  il  semble  naturel  de  croire  que 
la  force  avec  laquelle  le  fer  doux  est  entraioé 
dans  l'hélice  diminue  à  mesure  qu'il  s'y  eu- 
fonce,  puisqu'elle  finit  par  devenir  nulle. 

La  figure  371  représente  l'électro-moleur  de 
M.  Page  ;  il  se  compose  de  deux  bobines  fixées 
horizontalement  de  telle  sorte  que  leurs  axes 
soient  dans  le  prolongement  l'un  de  lautre; 
deux  cylindres  de  fer  doux  joints  par  uoe 
tige  de  cuivre  sont  liés  à  un  système  de  glis- 
sières qui  leur  permet  d'osciller  parallèlemenl 
à  l'axe  des  bobines  et  qui  s'articule  à  une  bielle 
au  moyen  de  laquelle  le  mouvement  de  va-el- 
vient  est  transformé  en  un  mouvement  circu- 
Fig.  374.  laire.  Le  courant  passe  dans  la  première  hé- 
lice, le  fer  doux  correspondant  s'y  enfonce,  ce  qui  fait  sortir  le 
second  fer  doux  de  la  seconde  hélice  ;  par  l'intermédiaire  d'un 
commutateur,  le  courant  passe  alors  de  la  première  à  la  se- 
conde bobine,  qui  à  son  tour  agit  sur  le  cylindre  de  fer  doux 
qui  lui  correspond,  et  l'on  voit  comment  se  produit  ainsi  le 
mouvement  de  va-et-vient  du  système  mobile.  On  doit  à  M.  Du- 
nioncel  un  appareil  analogue  dans  lequel  les  bobines  elle»- 


APPLICATIONS  PHYSIQUES.  337 

mêmes  peuvent  osciller  comme  le  fonl  les  cylindres  des  ma- 
chiDes  à  vapeur  oscillantes ,  ce  qui  permet  d*articuler  di- 
rectement la  tige  liée  au  fer  doux  avec  la  manivelle  d*une 
roue. 

Après  avoir  étudié  les  principaux  électromoteurs  à  un  point 
de  y  ne  exclusivement  mécanique,  c*est-4-dire  en  nous  rendant 
compte  seulement  de  la  disposition  de  ces  appareils  et  des 
avantages  ou  des  inconvénients  qu'ils  présentent  pour  utiliser 
les  forces  que  Télectricité  dynamique  y  développe,  il  est  inté- 
ressant d'entrer  plus  avant  dans  la  question,  d*analyser  ce  qui 
se  passe  quand  une  de  ces  machines  est  en  mouvement,  et  enfin 
de  comparer,  quant  à  l'effet  utile,  les  forces  électro-magnéti- 
ques aux  autres  forces  motrices.  C'est  à  M.  Jacobi  qu'on  doit  la 
plupart  des  notions  précises  et  réellement  scientifiques  qu'on  a 
acquises  sur  la  théorie  des  électromoteurs.  Il  fallait  en  effet 
connaître  d'abord  les  lois  des  électroaimants,  c'est-à-dire  la 
manière  dont  leur  magnétisme  varie  soit  avec  la  nature  de 
Vhélice,  c'est-à-dire  le  nombre  de  ses  tours  et  la  grosseur  de 
son  fil ,  soit  avec  la  forme  même ,  la  longueur  et  la  gros* 
seur  des  fers  doux;  or  c'est  là,  comme  nous  l'avons  vu,  Tobjet 
des  recherches  de  MM.  Leoz  et  Jacobi,  qui  sont  arrivés  à  des 
lois  sinon  très-générales,  du  moins  approchées  dans  des  limites 
étendues.  Mais  il  restait  un  autre  élément  de  la  question  à 
éclaircir.  Considérons  un  électromoteur  eu  mouvement,  celui 
de  M.  Jacobi,  par  exemple,  n'exécutant  aucun  travail  utile  et 
n'ayant  à  vaincre  par  conséquent  que  la  résistance  de  l'air  et 
celle  qui  est  d'ue  aux  divers  frottements  dé  la  machine  ;  le  com- 
mutateur rend  instantanés  les  changements  de  polarité,  quelle 
que  soit  la  rapidité  du  mouvement;  nous  admettons   que 
Texcilation  électro-magnétique  du  fer  doux  se  produit  aussi 
d'une  manière  instantanée,  et  enfin  que  l'attraction  ou  la  ré- 
pulsion des  masses  magnétiques  est  indépendante  de  leurs 
vitesses  relatives.  Nous  sommes  donc  en  présence  d'une  force 
constante  qui  doit  produire  un  mouvement  accéléré  que  le 
frottement  ne  pourra  rendre  uniforme  puisqu'il  est  indépen- 
dant de  la  vitesse,  mais  seulement  la  résistance  de  l'air  qui 
croit  avec  elle.   Or  il  est  facile,  en  partant  de  cette  hypo- 
lu.  22 
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thèse  ^  de  ddlctiler  apprcHiftiâtitetuent  la  titessé  dont  em 
animé  l'ap^iâreil  lot*6(|tie  le  motiTelfieiit  sera  detetitt  unifoiliie» 
6t  OD  iroute  qa'elk  6dt  bettucoap  plus  grande  qtie  la  titem 
limite  qu*on  ne  peut  dépasser.  C*était  donc  dans  la  force  me- 
trice  elle-métiie  qii*il  ftillail  eherehër  la  cause  de  otflte  limte, 
et>  en  partant  de  des  eonsidéraiions  mécaniques^  M.  Jacobi  â 
établi  neuemeni  ritifluenéé  de  l'induetidn.  fin  efiel,  tout  éU»- 
trotjbottîur  eti  mbutement  fonctionne  en  tnéme  temps  cotnniè 
madiine  ItiagttétCHélecti'iqtie  |  indêj^eûdamment  des  etttu-eou* 
huits  qui  ^ë  dételoppënt  ^M  Tinfluende  des  hélit^es  suf  êltes^ 
mêmes  et  qui  tie  naissent  du  mouvement  que  pàree  que  le 
mduvemisnt  de  Tappatëil  fait  marcbet*  le  commëtËleUf^  des 
Courants  dinduction  pt'énnént  nàiôsati(?e^  bu^  ri  Tod  aime 
faiieui^  tendent  ft  ptéUdfe  Uftids^nce  daUs  les  hélices  qui  t^ap- 
]prochent  6U  qui  s'éloignent  Tune  de  Vautre^  ei  ces  eoUfanU 
tnatHiheiltj  d*âprès  la  Ibi  de  LenÉ^  eU  deUs  euntittit^es  de  êétti 
Qui  produisent  raim&ntàtioU.  Il  y  a  donc  nécessairement  dlffli* 
iiuiiôn  ddhS  Tintensité  des  courants  hiaguétisants,  dimiUutioB 
d'eutadt  p1u9  grande  qUe  le  mouteUient  est  (ilUs  lapide.  Ws 
lorS)  on  Vbit  cbitiment  TaugmentatioU  de  la  titesse  produit  une 
diminution  dé  la  force  motrice,  et  éoUlment,  quand  arrite 
l'instant  où  cette  fbrce  est  précisément  égale  aut  résistances 
passives  de  la  machine^  le  moutement  devient  uniforme.  Ainsi» 
lorst|u'on  interpose  un  galvanomètre  dcms  le  circuit,  tant  qu'on 
empêché  l'électrothoteur  de  fonctionner^  l'aiguille  est  déviée 
d'un  angle  constant)  mais^  dès  que  le  mouvement  commence, 
la  déviation  de  l'aiguillé  diminue,  et  elle  ne  cesse  de  diminuer 
que  lordt}Ue  le  mouvement  est  détenu  uniforme.  On  peut  donc 
dire  que  le  mouvetnent  introduit  dans  le  circuit  une  résistance 
tlUi  Va  en  broisSant  quand  il  s'iiccélère;  toutefois  il  faut  bien 
retaaiâr(}Uer  qu'il  n'y  a  pas  là  une  perte  réelle  de  force,  puisque 
le  zinc  consommé  reste  toujours  proportionnel  à  Tintensité  dt 
eoUraUt,  mais  Seulement  réductions  simultanées  de  la  dépense 
et  de  la  force  mise  en  jeu. 

En  partant  des  lois  déjà  eitéeâ  des  ëlectrd^*àimanL«,  de  celles 
l|U'on  admet  pour  les  courailts  d'induction,  et  eniin  des  lois 
^nét^ales  de  Ohm,  M.  Jacobi  a  pu  soumettre  au  calcul  là  théorie 
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des  machines  électromotrices  '.  Parmi  les  résultats  auxquels  il 
es!  arrivé,  il  en  est  ud  qui  résume  à  peu  près  tous  les  autres  et 
dost  nous  parlerons  ici;  c*est  Texpression  qu*il  a  trouvée  pour 
le  travail  maximum  qu*e&t  susceptible  de  donner  un  électro- 
moteur. On  sait  que  dans  une  machine  en  mouvement,  le  tra- 
vail moteur  est  le  produit  de  la  force  motrice  par  la  vitesse  de 
son  point  d^application,  et  que  de  plus,  si  le  mouvemeat  est 
uniforme,  le  travail  moteur  est  égal  au  travail  résistant  qui  se 
compose  lui-même  du  travail  utile  et  des  résistances  passives 
de  la  machine.  Les  électromoteurs  jouissent  toujours  de  la  pro- 
priété d*étre  susceptibles  d*un  maximum  d*effet  utile,  propriété 
à  laquelle  participent  la  plupart  des  autres  machines,  vu  qu'il 
n'en  est  presque  pas  où,  parmi  les  forc^  agissantes,  soit  résis- 
tantes, soit  motrices,  il  n*y  en  ait  au  moins  une  qui  varie  avec 
la  vitesse.  Or,  dans  un  électromoteur  c'est,  d'après  ce  que  nous 
avons  TU,  la  force  motrice  qui  diminue  lorsque  la  vitesse  aug- 
mente ;  on  comprend  donc  comment  l'expression  du  travail  mo- 
teur composée  de  deux  facteurs  qui  varient  en  sens  contraires  doit 
passer  par  un  maximum,  et  M.  Jacobi  a  trouvé  qu'elle  Tatteint, 
lorsque  la  vitesse  est  telle  que  l'intensité  du  courant  est  devenfue 
la  moitié  de  ce  qu'elle  est^  lorsqu'on  maintient  l'appareil  au  re- 
pos. Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable,  c'est  que  les  hélices 
des  électroaimants  n'entrent  dans  l'expression  de  ce  travail  maxi- 
mum que  par  leur  résistance  totale,  en  sorte  que,  cette  résistance 
restant  la  même,  on  peut  augmenter  ou  diminuer  le  nombre  de 
leurs  spires,  sans  apporter  le  moindre  changement  au  maxi- 
mum de  travail,  mais  en  faisant  varier  seulement  ses  éléments, 
c*e8l^^ire  la  force  et  la  vitesse.  La  disposition  du  conducteur 
sur  les  bobines  joue  donc  ici  un  rdle  analogue  à  celui  d'un 
organe  de  transmission  dans  les  machines  ordinaires,  c'est-à- 
dire,  qu'en  la  faisant  convenablement  varier,  on  peut  tout  en 
produisant  le  maximum  de  travail  moteur,  faire  marcher  l'ap- 
pareil dans  les  conditions  de  vitesse  les  plus  favorables  au  tra- 
vail utile  qu'on  veut  effectuer.  En  outre,  ce  résultat  a  ceci 
d'important  qu'il  montre  l'inutilité  des  tentatives  qu'on  a  faites, 

*  V«yes  la  aoto  inate  G. 
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et  qu*oo  pourrait  faire  pour  arriver  à  des  résultats  plus  avan- 
tageui  en  donnant  aux  électroaimants  de  grandes  dimensions. 
En  résumé,  d*après  la  théorie  de  M.  Jacobi,  le  travail  maximom 
qu*on  peut  obtenir  avec  une  pile  donnée,  varie  suivant  Télectro- 
moteur  avec  un  coefficient  qui  dépend  de  la  disposition  géné- 
rale de  Tappareil  et  de  la  force  coercitive  du  fer  doux  qui  y  est 
employé;  c'est  la  valeur  de  ce  coefficient  qui  caractérise  une 
machine  électromotrice ,  et  nous  nous  sommes  occupés ,  cd 
décrivant  ces  machines,  des  circonstances  qui  le  font  yari^. 
De  plus,  la  force  électromotrice  de  la  combinaison  voltalqae 
dont  on  se  sert,  entre  comme  facteur  dans  Texpr^sion  de  ce 
même  travail  maximum,  en  sorte  qu'à  égalité  de  zinc  dissous, 
une  pile  de  Grove  donne  1  ^  plus  de  travail  qu*une  pUe  de 
Daniell,  mais  le  rapport  du  travail  obtenu  au  zinc  dépensé 
est  indépendant  de  la  disposition  de  la  batterie.  Ces  résultats 
obtenus  par  M.  Jacobi  ont  Tavantage  d*éclaircir  les  notions 
vagues  qu  on  avait  avant  lui  sur  toute  cette  théorie^  et  d'établir 
nettement  quels  sont  les  organes  des  électromoteurs  qui  sont 
susceptibles  de  perfectionnement.  C'est  d'une  part  la  disposition 
générale  de  l'appareil ,  sans  comprendre  dans  cet  ensemble  de 
conditions  diverses,  celles  qui  sont  relatives  à  la  construction 
des  électroaimants,  et  de  l'autre  la  force  électromotrice  de  la 
pile  et  non  pas  la  manière  dont  elle  est  disposée. 

La  théorie  qu'ont  donnée  des  électromoteurs  MM.  Joule  et 
Scoresby  repose  sur  l'hypothèse  de  la  transformation  de  la 
chaleur  en  travail  mécanique.  M.  Joule  a  démontré  que,  si 
toute  la  chaleur  développée  par  la  solution  d'un  grain  de  zinc 
dans  la  pile  de  Daniell  était  utilisée ,  son  pouvoir  mécanique, 
qu'on  déduit  de  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur,  serait 
représenté  par  un  poids  de  150  livres  élevé  à  la  hauteur  d'un 
pied.  D'un  autre  côté,  on  admet  que  cette  chaleur  chimique  se 
transforme,  soit  en  effets  calorifiques,  soit  en  effets  mécani- 
ques dans  le  circuit.  Considérons  maintenant  un  électromoteor 
dans  lequel  le  courant  circule,  mais  qui  est  maintenu  au  repot 
et  soit  a  l'intensité  du  courant.  Si  on  laisse  marcher  l'appareil, 
l'intensité  du  courant  diminue  et  devient  b.  Les  quantités  de 
chaleur  développées  dans  les  deux  cas  sont  entre  elles  conune 
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a':  6^;  mais  le  iraTaU  total,  tant  calorifique  que  mécanique, 
doit  toujours  être  dans  un  rapport  constant  avec  Tintensité  du 
courant  ou ,  ce  qui  revient  au  même ,  avec  la  quantité  de  zinc 
consommée.  Il  faut  donc  que  dans  le  second  cas  la  quantité  x 
de  travail  mécanique  soit  telle  que  Ton  ait  : 

6»  +  a?  :  6  =  a*  :  a; 

puisque  dans  le  premier  cas  le  travail  calorifique  était  le  travail 
total;  le  rapport  du  travail  mécanique  au  travail  total  est 
eiprimé  par 


œ 


et  on  trouve  : 


a— 6 


*  6'-f-^  ^ 


Or  nous  savons  que  1  grain  de  zinc  consommé  donnerait,  s*il 
était  utilisé  tout  entier,  un  travail  représenté  par  158;  il  don- 
nera donc  ici  : 


i58 


(^') 


MM.  Joule  et  Scoresby  ont  appliqué  CQtte  formule  à  un  assez 
grand  nombre  d'expériences.  Ils  ont  trouvé  en  moyenne  avec 
leurs  appareils  un  travail  théorique  déduit  de  leur  formule  de 
78  liv.  5  onces  par  grain  de  zinc,  et  celui  qulls  ont  réellement 
obtenu  ne  va  qu'à  65  liv.  6  onces  par  grain,  en  sorte  que  le  tra- 
vail effectif  doit  être  considéré,  suivant  eux,  comme  égal  aux  J  du 
travail  théorique,  dans  les  conditions  où  ils  se  trouvaient. 

Cetle  théorie  des  électromoteurs,  qui  ne  peut  évidemment 
rien  éclaircir  sur  les  perfectionnements  à  apporter  à  ces  ma- 
chines, et  qui  exprime  seulement  la  transformation  de  la  cha- 
leur développée  par  une  action  chimique  en  travail  mécanique, 
permet  de  comparer  immédiatement,  sous  le  rapport  de  leur 
utilité,  les  machines  électromotrices  avec  les  machines  à  vapeur, 
car,  dans  celles-ci,  c'est  aussi  la  chaleur  dégagée  par  une  action 
chimique  qui  se  transforme  en  un  travail  mécanique.  Les  cal- 
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culs  de  MM.  Scoresby  et  Joule  et  les  résultats  obtenus  déjà  par 
CErsted  et  depuis  par  M.  Hunt  s'accordeot  à  très-peu  de  chase 
près;  1  grain  de  charbon  consommé  dans  le  fourneau  d*uBe 
machine  de  Cornouailles,  a  soule?é  143  livres  à  1  pi^,  tandis 
que  1  grain  de  zinc  consommé  dans  une  batterie  t oltaique  ne 
peut  soulever  Ihéoriquement  que  80  livres.  Le  prix  d'un  quintal 
de  charbon  est  inférieur  à  9  pences,  tandis  que  celui  d'un  quin- 
tal de  zinc  est  au-dessus  de  216  pences,  d'où  il  résulterait  que 
dans  les  meilleures  conditions,  la  force  magnétique  est  2$  fois 
plus  chère  que  celle  de  la  vapeur. 

Des  recherches  ont  été  faites  à  ce  sujet  par  M.  E.  Becquerel, 
dans  le  but  de  constater  devant  le  Jury  de  l'Exposition  univer- 
selle, la  puissance  mécanique  et  la  dépense  de  quelques  élec- 
tromoteurs ;  en  voici  les  résultats  tels  qu'ils  ont  été  exposés  par 
M.  Becquerel  lui-même. 
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PM  i'âtm  pr^e^D^f^  dfi  faire  marcher  les  divers  appareils,  de 
laçop  è  leiir  faire  draner  il  cimuu  leur  maximum  de  tra* 
yail,  ce  qui  e^  éb^  un  étéo^eut  important  dans  la  détermir 
na(ioii  de  leuva  ¥A|eiira  iilaii?e^.  Ou  a  choisi  lee  quatre  ap* 
pftjreiU  qui,  d*après  leurs  dimeusious,  ont  permis  d'y  adopUir 
uo  frein  dynanomélrique.  Ces  appareils  étaient  :  l""  une  ma* 
chine  construite  par  H.  Larmenjeat  et  déjà  citée  plus  haut; 
2»  une  machine  construite  par  1^.  Loiçeau  et  analogue  à  la 
machine  rotative  de  M.  Jacobi,  avec  cette  différence,  que  les 
pouraff^,  I  l'aide  4*un  répartiteur,  np  passent  daQS  les  élec^ro- 
^aqts  ep  préseq^ce  (JM/s  lprsqu*i}$  sop^  à  peu  de  distapce  Tun 
die  )*9Utfp;  3"*  une  ipacbine  i03PiUan(jS  imaginée  p^r  M.  Roux, 
pt  daos  laqupllp  des  plaques  jde  f^r  ^*approcbeqt  et  $*étoigneqt 
sttcpes^ivpwnt  d'^lec^rpajmspts  S^s  et  ver]ticaux,  mais  disr 
posés  de  m^Dière  à  uUliser  ration  magnétique  du  ûl  des  élec- 
Iroaio^a^ts  sur  vue  armature  en  &r  dpux  extérieure  ;  ces  élec- 
(roaimants  sont  de  la  forme  de  peux  que  M.  Njcklè;  a  nommés 
Jrifwrqués;  les  pjaques  de  fer  doux  PB^  pn  mPHivemep^  de  v^  et 
viept  g)ji  ^  transmpt  à  pn  Arbre  e^  4onpe  un  mpuvempnt  de 
fpt^tipQ  contins;  4*"  epfi^  pne  macj^ine  oscillantie  coostruite 
P»r  MM.  F(4>re  St  Çj^peip^BOf  M  quantité  de  travail  a  été  dop- 
jlé0  à  V/^d^  4a  fr^ift  4yPftmométri(j[p,e.  Afin  de  cppnaltre  la 
d^pse  ep  électricité^  pp  e  fait  passer  le  copri^q}  électrique 
circulant  dans  la  machine  d^ps  un  vpitamètre  à  sulfete  de 
cpiFre;  le  sel  a  é(.é  dj^composé^  et  du  cuivre  m.étallit|pe  s*est 
prâeipité  au  p/5le  néjg^tif  pepdapt  que  ^électrode  positive  se 
ropgeaiJt.  Il  y  a  une  petite  différepce  entre  le  poids  du  dé- 
p6t  ap  p61#  —  et  )a  perte  de  ppids  au  pôle  -}-;  mais  pour  les 
expériences  de  cette  pagure  elle  est  insignifiante,  et  on  prend  la 
mpyjBBfie  des  depx  déterminations.  Or,  comme  dans  chaque 
jèlép^.enf  ^e  pile,  le  travail  chimique  est  le  même  que  dans  le 
jq/iififf^ire,  ii  /es^  donc  (acile  d'évaluer  1#  quantité  de  jsinc  dis- 
ses daps  chaque  ^Qouple,  d*aprè$  la  qganltité  de  cpiyre  déposée 
4#ns  le  ypltaipètre;  ep  mtiltipliant  ce  p.ombre  par  le  nombre 
4£$  ^Miments  de  |a  pile  op  ep  4.éduit  Je  copsommatiop  totale  du 
%i^«  Op  ^^  49Aç^  <^  u^  \emf^  doppé,  avoir  par  pet^e  mé* 
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thode,  et  la  quantité  de  travail  donné  par  lefirein  (oolonne  5  du 
tableau  ci-dessus  )  et  la  dépense  indiquée  par  la  consommatîoQ 
du  zinc  (colonne  6  du  tableau).  Les  éléments  de  pile  employés, 
sauf  dans  les  deux  dernières  faites  avec  Tappareil  Roux,  étaioit 
des  éléments  de  Bunzen  de  petit  modèle  ayant  des  vases  po* 
reux  de  125  millimètres  de  hauteur  sur  50  millimètres  de  dit* 
mètre. 

$  3.  ApplIeailoB  à  Im  ié\é§prmphîe. 

Nous  avons  vu  dans  le  paragraphe  précédent  les  tentatives 
qu*on  a  faites  pour  appliquer  les  propriétés  magnCtiques  da 
courant  électrique  à  la  construction  d*un  moteur  mécanique. 
Au  point  de  vue  de  l'économie  et  de  la  puissance,  ce  moteur  est 
très-inférieur  à  ceux  qui  sont  usuellement  employés  et  en  par- 
ticulier à  la  vapeur;  mais  il  possède  un  caractère  spécial  qui  le 
rend  propre  à  des  usages  auxquels  il  peut  seul  être  adapté.  Ce 
caractère,  c'est  la  distance  illimitée  à  laquelle  il  peut  agir.  Il  est 
comme  un  bras  qui  a  le  pouvoir  de  s'allonger  indéfiniment  pour 
porter  sa  main  là  où  il  y  a  une  action  à  exercer.  Partout  donc 
où  une  grande  force  ne  sera  pas  indispensable,  et  où  il  y  aura 
nécessité  d'agir  iostantanément  à  une  distance  plus  ou  moins 
grande  du  lieu  d'où  l'action  doit  partir,  la  puissance  magnéti- 
que du  courant  électrique  deviendra  l'une  des  forces  les  plus 
précieuses  que  la  nature  puisse  nous  offrir. 

Avant  de  connaître  le  pouvoir  magnétique  du  courant  élec- 
trique, un  grand  nombre  de  savants  avaient  déjà  émis  l'idée 
d'appliquer  à  la  télégraphie  la  faculté  que  possède  l'électricité 
de  se  propager  instantanément  d'une  extrémité  à  l'autre  d'un 
conducteur  isolé.  Un  savant  écossais,  dont  le  nom  n'est  coona 
que  par  les  initiales  G.  M.,  George-Louis  Lesage,  à  Genève, 
avaient  chacun  de  leur  côté  imaginé  des  systèmes  télégraphiques 
qui  devaient  fonctionner  au  moyen  d*une  machine  électrique. 
Mais  les  inconvénients  qui  résultent  de  ce  mode  de  production 
d'électricité  toujours  plus  ou  moins  incertain,  la  complication 
des  moyens  proposés,  rendirent  infructueux  les  essais  nom- 
breux qui  furent  tentés  de  1787  à  1813.  Cependant  Soemme- 
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riogy  en  1811,  avait  imaginé  la  construction  d*un  télégraphe 
fondé  sur  la  propriété  du  courant  voltalque  de  décomposer 
Teau,  mais  le  nombre  considérable  de  circuits  électriques 
qa*exigeait  un  pareil  système,  puisqu'il  en  fallait  autant  que 
de  signes»  le  rendait  peu  praticable;  de  plus,  les  indications 
exigeaient  un  certain  temps  pour  se  manifester.  Ce  dernier  in- 
convénient était  évité  dans  le  système  proposé  par  Ampère,  en 
1820,  après  la  découverte  d'Œrsled,  qui  consistait  à  faire  usage 
de  Faction  instantanée  que  le  courant  exerce  sur  Taiguille  ai- 
mantée; mais  le  premier  inconvénient,  celui  du  nombre  consi- 
dérable de  circuits  nécessaires,  subsistait  toujours.  Toutefois 
MM.  Ritchie  et  Alexander  construisirent  à  Edimbourg,  en  1837, 
un  télégraphe  qui  était  la  réalisation  du  système  d* Ampère; 
seulement  en  supposant  qu*il  leur  fallait  24  signes,  au  lieu  de 
48  conducteurs  ils  n*en  établissaient  que  25,  un  seul  étant  suf- 
fisant pour  le  retour  des  courants  transmis  par  les  24  autres. 
Fechner  avait  proposé  pour  rendre  Teffet  plus  sensible  sans 
ayoir  besoin  d'augmenter  outre  mesure  la  force  de  la  pile,  de 
se  servir  du  galvanomètre  multiplicateur  et  d*en  avoir  autant 
que  de  signes  à  transmettre;  du  reste  il  avait  bien  entrevu  toute 
la  portée  de  ce  mode  de  communication. 

Shelling  eut  le  premier  Theureuse  idée  qu'il  n'était  pas  in- 
dispensable d'avoir  autant  de  conducteurs  que  de  signes  et  il 
montra  qu'avec  un  seul  multiplicateur  on  pouvait  transmettre 
un  grand  nombre  de  signaux,  en  combinant  convenablement 
les  déviations  de  l'aiguille  aimantée  qui  pouvaient  avoir  lieu 
tantôt  à  droite,  tantôt  à  gauche,  de  manière  qu'une  déviation  à 
gauche,  une  déviation  à  droite,  2  déviations  de  suite  à  gauche, 
2  à  droite,  2  déviations  de  suite  mais  la  première  à  gauche,  la 
seconde  à  droite,  2  encore  de  suite,  mais  la  première  à  droite, 
la  seconde  à  gauche,  etc.,  etc.,  représentaient  des  signes  con- 
ventionnels. Pour  éviter  que  Taiguille  fût  par  trop  fortement 
ébranlée  par  ces  brusques  déviations,  Shelling  y  fixa  un  petit 
appendice  qui  en  plongeant  dans  un  godet  de  mercure  amortis* 
sait  les  ébranlements  qu'aurait  éprouvés  l'aiguille.  11  joignit 
également  une  espèce  de  réveil  à  son  appareil  afin  que  l'oreille 
fût  avertie  du  commencement  de  l'observation;  à  cet  effet,  les 
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cbos^  ^Miept  #90)1^  Ai  fAÇo»  quo  U  premier  mouTeraept  4« 
raiguill#  faisait  tomber  une  })alle  de  plomb  sur  ua  le?ier  daot 
]q  p)ouvemeR|  |(}éiachait  rarrôl  d*up  ré?eil  ordinairef  ScheUlug, 
qui  avei^  f^it  soo  pirenûer  e^sai  en  Russie,  eo  prépen^o  de  Y^m^ 
pareur  Alexandre  et  plus  tard  de  Tempereur  Nicolas,  ne  po( 
malb^uren^AQieut  réuissir  à  régUs^r  »oa  système  «ur  uffa  grandi; 
^Jielle* 

Uu  pa«  important  fut  fait  en  1933  à  {GrO^ttingue,  par  Gains  ^ 
Weber,  pi)r  ï'iustaUatiou  de  deui^  fil^  de  cuiyre  iso]^  Tua  di 
Tautre,  Undus  p^r  de/s^us  les  maisons  eptre  le  oal^iwt  d»  fkj* 
j^que  ^t  l*Observatoire;  eirpuit,  qui  en  étimt  employé  itY0e  sm 
ces  à  des  communications  ainsi  qu*à  régler  les  bôrii^ps,  fit 
ept^eyoir  h  possibilité  de  timpsmettre  j^  de  grandes  dist#nceg 
des  lettres,  des  mots  et  des  phrases.  Le  courant  électrique  des- 
tim  h  élMiv  la  communication  d'une  station  à  Tautre  était  u^ 
courent  d'induction  ;  V^ppareil  indicateur  était  un  simple  gai- 
irauom^^re  multiplicateur  dont  le  fil  était  mis  en  gomoiunica- 
(iou  pftr  9es  deux  eiitrémit^is  avec  celles  du  fil  de  Ia  )M>bUie  d*ia- 
4uction^  Au  moyen  d*un  eou^mutateur  on  pouvait  diriger  le 
eourant  d*induetiop  danp  un  s#n9  qu  dans  Vautre  d^B  WMÎère  à 
obtenir  des  déviations  opposées  de  Taiguille  du  muUipUeateur. 
^  conû)inant  d*une  njianière  ingénieuse  plusieurs  mouvements 
de  Taiguille,  Gau#s  et  Weher  parvinrent  k  produire  au  naoyeo 
de  sa  déviation  tantôt  h  gauche,  tant^  h  droite,  tous  les  signes 
possibles,  tant  lettres  que  chiffres.  ^  supposant  que  fN^ur  ft- 
présenter  un  signe  on  aille  jusqu'à  cinq  déviations  4e  TaigulUe, 
^n  a  déjà  un  moyen  d*obtenir  6%  signes  différents.  Pour  aflaorlir 
]^  oscillations  de  raiguille,  Gfiuss  eut  l'idée  de  placer  Taiguilk 
Aimantée  daos  une  cage  de  cuivre  qu'il  nomm^  l'éfPHfiuir,  pré- 
cédé fondé  sur  riûduaion  M  employé  plus  tard»  comme  nous 
rayons  déjà  vu,  par  Weber  dans  la  construction  du  galvane- 
mètre. 

Les  appareils  de  G^tingue  avaient  été  établis  eixhisivemeat 
dans  un  but  scientifique.  H.  Stoinbeil  de  Munich,  sur  l'invita- 
tion de  MM.  Gauss  et  Weber,  chercha  à  les  sûn^iHer  afin  de 
les  rendre  plus  propres  à  U  transmission  des  signes.  Les  ehaor 
geqMSls  qu'il  iMroàmsU  daAs  le  lélégrapbe  qu'il  éuUit  en 
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1837  à  Umiebf  wm  Vmiiaim  dn  roi  do  ^Avi^r^|  far^Pt  les 
saîTaote: 

1'  Il  gubstitua  à  la  bobina  dUoducUon  dd  TappareU  de  G(»^ 
tîogue  une  ^implâ  jpaoi^iiQ  de  Clarke  pour  dévaîoppi^r  los  pou^ 
nmts  induite; 

9^  U  forma  eoQ  appareil  indicateur  da  deu(  aimapU  placés 
ebacuD  dans  un  multiplicateur  au  li#n  d*nn  seul,  d^  mAuji^^rs 
i  ayoir  un  double  mouvement  ^Tec  un  eenl  courant; 

3*  Il  mnpit  las  extrémités  des  aiguilles  aimantées  de  Ligers 
appeodiees  à$  laiton  portant  de  petits  godets  remplis  d*enerfl 
d'imprimaria,  et  terminés  par  des  pointes  capillair^s  qui  tru* 
caient  à  chaque  mouvement  des  aiguilles  sur  una  banda  de  pa- 
pîar  qui  sa  déroulait  riigulièremant  au  moyen  d*un  rou^gn 
d*borlogeriai  des  pointa  diisposés  h  h  snite  las  uns  des  autfas 
4'iifie  inanièra  aonyanua,  pour  rapréjganter  les  diverses  lettres 
00  Talpbabet. 

Povr  obtenir  dea  signes  sensibles  à  Toraille ,  M.  Sleinbeil 
avait  fixé  aux  extr^^tés  das  aimants^  au  liei^  de  godets^  da 
fêtits  marteavx  qui  venaient  frapper  sur  Tun  ou  Tautra  de  deux 
timbre»  ayant  un  m^  différent  ^t  qui  remplaçaient  la  banda  de 
ptfiarr 

Gauas  ^vait  eu  la  penaée  qu'on  pourrait  sa  servir  das  deux 
ipila  il*un  cbeoûn  de  fer  comme  de  conducteurs  du  courant  pour 
la  ULégrapbe  électrique.  Steipbail  ayant  fait  quelques  expé^ 
riences  en  vue  de  réaliser  Tidée  de  Ga^ss  sur  le  chemin  da 
H weniberg  i  Fûrtbi  ne  put  obtenir  un  isolement  asae^  parfait 
dfia  raila  pour  q^e  le  couraot  ^U  parvenir  d*una  station  k  Tau* 
tm  ;  la  graiide  conductibilité  dont  il  remarqua  à  cette  occasion 
qo«  ia  soi  était  doué,  lui  ^  pré^nmer  qu'il  serait  possible  de 
rMUipiorer  comme  condiacteur,  ce  qui  permettrait  de  supprimer 
enU^a  deux  stations  Tun  des  fils  eooducieurs.  Les  essais  qu*il  fit 
po^r  consiai^  Texactitada  de  sa  conclusion  furent  suivie  d'un 
plaio  ajueoèSy  ^  il  fit  faire  ainsi  à  la  télégraphie  électrique  l'un 
de  ses  plus  grands  progrès,  soit  à  cause  de  l'économie  que  pro- 
duisait la  suppression  de  l'un  des  fils  conducteurs,  soit  par  la 
ffiu^Jité  qaii  eo  réwUailt  ppur  VétabUssemepi  de  grande?  lignes 
télégraphiques. 
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La  transmission  de  rélectricité  par  la  terre  a^ait  déjà  été  ob- 
tenue par  un  grand  nombre  de  physiciens,  ainsi  que  nous  en 
avons  donné  des  exemples  dans  le  premier  volume  de  ce  traité; 
mais  M.  Steinheil  est  le  premier  qui  ait  constaté  ce  fait  pour 
rélectricité  voltalque  et  en  vue  de  son  application  à  la  télégra- 
phie. Le  conducteur  du  télégraphe  construit  à  Munich  en  1837 
était  formé  d*un  fil  de  cuivre  terminé  à  ses  deux  extrémités  par 
deux  plaques  de  cuivre  enfoncées  dans  la  terre  ;  le  courant  tra- 
versait cette  distance  avec  d'autant  plus  de  facilité  qu'on  aug- 
mentait davantage  .la  surface  des  plaques  enterrées.  M.  Bain, 
en  1842,  fit  un  grand  nombre  d'expériences  sur  la  conductibi- 
lité du  sol  en  vue  surtout  d'employer  la  terre  comme  conduc- 
teur humide  interposé  entre  les  plaques  zinc  et  cuivre  d'un 
couple  '  ;  il  s'assura  qu'on  obtenait  ainsi  un  courant  passable- 
ment fort  et  très-constant.  Nous  verrons  plus  tard  qu'il  réussit 
à  employer  ce  courant  pour  faire  marcher  les  horloges  électri- 
ques. M.  Wheatstone  fit  aussi  à  |peu  près  à  la  même  époque 
un  grand  nombre  d'expériences  sur  le  même  sujet  en  ^u- 
diant  la  propagation  du  courant  à  travers  l'eau  de  la  Tamise. 

Nous  reviendrons  sur  les  recherches  relatives  à  la  condacti- 
bilité  de  la  terre  quand  nous  nous  occuperons  d'une  manijm 
plus  spéciale  des  conducteurs  destinés  à  transmettre  une  dépêche 
d'une  station  à  l'autre;  nous  nous  bornons  pour  le  moment  i 
la  signaler,  vu  que  nous  serons  appelés  bien  vite  à  montrer 
tout  le  parti  qu'on  en  a  tiré. 

Le  savant  qui  le  premier  a  contribué  par  ses  travaux  aussi 
ingénieux  que  persévérants  à  donner  à  la  télégraphie  électrique 
le  caractère  pratique  qu'elle  possède  maintenant,  est,  sans  au- 
cun doule,M.  Wheatstone.  Cet  illustre  physicien  fut  conduit  iee 
beau  résultat  par  les  recherches  qu'il  avait  faites  en  1834  sur 
la  vitesse  de  l'électricité,  recherches  dans  lesquelles  il  avait 
employé  des  fils  isolés  de  plusieurs  milles  de  longueur,  et  qui 
lui  avaient  démontré  la  possibilité  de  faire  passer  par  des  cir- 


*  M.  GauM  avait  déjà  obsenrë  Tapparition  d'un  courant  étectriqne  dâna  «a 
fil  mit  en  communication  arec  le  soi  par  de  larges  surfaces  métallUiaes  fixées 
à  ses  extrémités. 


APPLICATIONS  PHYSIQUES.  349 

eoits  aussi  longs»  des  courants  voUalques  elmagnéto-électriques. 
C'est  en  1837,  aumois  de  juin,queM.Wheatsionepritsapremière 
patente.  Il  employait  d*abord  cinq  fils  conducteurs  entre  deux 
stations  éloignées  agissant  sur  cinq  aiguilles  aimantées  dont 
les  mouyements  se  combinant  deux  à  deux»  ou  trois  à  trois, 
pouvaient  produire  plusieurs  signes  différents.  M.  Wbeatstone 
s*associa  à  cette  époque  avec  M.  Cooke»  qui  avait  également  ima- 
giné un  appareil  télégraphique  ingénieux  fondé  sur  les  mêmes 
principes.  Les  physiciens  anglais  avaient  joint  dès  Torigine  au 
télégraphe  proprement  dit  un  appareil  destiné  à  appeler  Tatten- 
tion  de  Tobservateur  et  désigné  sous  le  nom  à^alarme.  C*est  une 
doche  qui  sonne  sous  un  marteau  de  détenle  qui  est  subitement 
rel&ché  par  Faction  d'un  aimant  temporaire  de  fer  doux  sur 
lequel  on  fEÛt  agir  le  courant  électrique.  Ici  le  courant  n'agit 
plus  d'une  manière  immédiate  pour  produire  le  mouvement; 
mais  il  se  borne  à  aimanter  par  son  passage  un  morceau  de  fer 
doux;  cet  aimant  passager  attire  une  autre  petite  pièce  égale- 
ment de  fer  doux  qui  empêchait  l'action  d'un  ressort  permanent; 
l'échappement  ainsi  devient  libre,  et  un  mouvement  d'horlo- 
gerie fait  mouvoir  le  marteau  qui  frappe  le  timbre.  —  On  a  éga- 
lement tiré  un  grand  parti  de  ce  procédé  très-ingénieux  pour 
la  télégraphie  elle-même.  Le  principe  sur  lequel  il  est  fondé 
renferme  un  nombre  immense  d'applications,  car  il  permet  à 
l'homme  de  mettre  en  action  à  quelque  distance  que  ce  soit 
toutes  les  forces  de  la  mécanique,  d'une  manière  instantanée. 
En  effet,  plus  tard  M.  Wheatstone  l'appliqua  à  la  construction 
de  son  télégraphe  à  cadran,  et  c'est  ce  même  principe  qui  sert 
de  base  au  télégraphe  de  Morse  inventé  à  peu  près  à  la  même 
époque. 

Avant  de  passer  à  l'étude  détaillée  de  ceux  des  télégraphes 
dont  la  pratique  a  sanctionné  le  mérite  et  qui  sont  universelle- 
ment adoptés,  nous  citerons  encore  le  télégraphe  électro-physio- 
logique de  M.  Worsellemann  de  Heer,  fondé  sur  l'emploi  des 
commotions  que  le  passage  du  courant  détermine  dans  l'un  ou 
l'autre  des  dix  doigts  d'un  observateur;  celui-ci  à  un  signal 
donné  doit  placer  les  doigts  de  ses  deux  mains  sur  les  dix  tou- 
ches d'un  davier,  qui/  au  moyen  de  dix  fils,  communiquent 
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avec  les  louches  d'un  autre  clavier,  sur  lesquelles  un  aecond 
(dbsertateur  fait  agir  ses  doigts.  L'obserrateur  qui  transmet  les 
signaux  a  soin  démunir  ses  doigts  de  gants,  afin  de  ne  pas  rece* 
voit  la  commotion  qui  ne  dcât  être  perçue  que  par  l'autre  obserra- 
teur .  L'atantage  de  ce  système  est  de  n'eiiger  l'emploi  que  de  fils 
fins;  seulement  il  en  faut  dii,  ce  qui  est  un  grand  inconvénient, 
mais  il  en  a  aussi  un  autre^  c'est  que  la  force  du  courant  des* 
tiné  à  transmettre  les  signant  doit  nécessairement  varier  avee 
la  sensibilité  de  l'observateur  qui  les  reçoit. 

Nous  allons  passer  à  l'examen  des  principaux  télégraphes 
électriques,  en  ne  nous  arrêtant  qu'à  ceux  qui  sont  maintenant 
en  usage  sur  les  principales  lignes  télégraphiques.  Remarquons 
d'abord  que  dans  tout  système  télégraphique  il  y  a  trois  parties 
distinctes  i  les  appareils  destinés  à  transmettre  et  à  enregistrer 
les  dépèches,  soit  les  appareils  télégraphiques  proprement  dits, 
les  conducteurs  destinés  à  établir  les  communications  voulues 
entre  les  appareils  ttAhèmêîieurs  et  les  appareils  réeepteurtf  et 
enfin  les  instruments  producteurs  de  l'électricité  qui  sont  le 
plus  souvent  des  piles  vollalques  et,  dans  quelques  cas,  des  ma^ 
chines  maguéto^lectriques  d'induction  dans  le  genre  de  celles 
de  Glârke.  Nous  ne  nous  occuperons  pas  d'une  manière  spéciale 
de  ce  dernier  point  que  nous  avons  suf&samment  traité  dans 
nos  deux  premiers  volumes;  nous  nous  bornerons  à  mentionner 
à  l'occasion  de  chaque  système  télégraphique  que  nous  serons 
appelés  à  décrire,  quel  est  l'appareil  producteor  de  l'électricité 
qu'on  emploie  pour  le  mettre  en  activité. 

On  peut  classer  sous  trois  chefe  les  divers  systèmes  tflégra* 
phiques  les  plus  usuels;  le  premier  comprend  les  télégraphes 
fondés  sur  l'action  déviatrice  qu'exerce  le  courant  sur  Taiguille 
aimantée;  ce  sont  les  télégraphes  à  aiguilles;  le  second  ren- 
ferme les  télégraphes  dans  lesquels  l'action  du  courant  ea 
aimantant  un  fer  doux,  fait  marcher  un  index  tel  qu'une  aîguilte 
destinée  à  indiquer  le  signe  qu'on  veut  transmettre*,  ce  aont 
essentiellement  les  télégraphes  à  cadran  ;  on  peut  placer  dus 
le  troisième  chef  les  télégraphes  dans  lesquels  l'action  a  égale^ 
ment  lieu  au  moyen  de  l'aimantation  du  fer  doux  par  le  ooq« 
ranl,  mais  dans  lesquels  cette  action  s^exerce  sur  des  appareils 
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au  moyen  desquels  les  dépôches  sont  enregisiréee  de  manière 
qu'il  en  reste  une  trace  permanente.  De  ces  trois  systètnes  le 
premier,  et  surtout  le  troisième,  sont  ceux  qui  maintenant  sont 
le  plus  généralement  répâtidUi)  aussi,  obligé  de  nous  res* 
treindre,  c'est  de  ceui-là  que  noUi  dMtnerons  surtout  une  des- 
cription détaillée. 

a>  Télégraphes  à  aiguHke. 

La  partie  essentielle  du  télégt'âlihe  à  ftifuille  est  un  multi- 
plicateur (fig.  372)  ddtit  raigiiillé  â&éë  tèrlicalement  sur  un 
axe  horizontal  le  ttieut  détint  Un 
cadran.  Parmi  ceë  lélégi^aphes  les 
uns  sont  à  une  seule  âi^Uiilei  les  au- 
tres, et  ce  sont  les  plus  Uonlbreux, 
sont  à  deux  aiguilles.  Le  télégraphe 
à  une  aiguille  (figi  373)  prëiente  un 
alphabet  tracé  à  droite  cl  à  gaUdic 
de  Taiguille;  quelques  lettres  exi- 
gent jusqu'à  quatre  mouvements, 
mouvements  qui  peuvent  être  ou  tous  Fig.  372, 

du  même  côté  ou  les  uns  d'un  côté  et  les  autres  de  l'autre  ;  mais, 
il  faut  que  le  dertiier  mouvement  qui  indique  une  lettre  placée  à 
droite  soit  toujours  à  droite,  et  celui  d^une  lettre  placée  à  gau- 
che,  loujoui's  à  §imche.  Ainsi  West  indiqué  par quatte  mouve- 
ments, th)i8  à  gauche  et  le  quatrième  à  droite;  L  par  quatre 
mouvements)  à  droite,  à  gauche,  à  droite,  à  gauche.  Au-des- 
soud  de  chaque  lettt^e  il  y  a  un  signe  formé  d'une  ôU  plusieurs 
lignes  droites  penchées  vei's  là  droite  ou  Vers  la  gauche;  quel- 
ques-unes de  ces  lignes  diagonales  sont  entières,  les  autres  n'ont 
que  moitié  longueur;  le  sens  de  la  diagonale  est  celui  de  la 
déviation,  et  il  faut  une  déviation  pour  chaque  diagonale;  la 
déviation  Indiquée  par  la  demi-diagonale  se  fait  la  première. 
Pour  simplifier,  on  est  convenu  de  procéder  de  la  manière  sui- 
vante t  on  emploie  d'abord  une,  deux,  trois,  quatre  déviatioUs 
à  gauche  pour  les  quatre  premiers  signant,  puis  une  à  droite 
avec  une,  dent,  trois  déviations  à  gauche  pour  les  quatre 
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signaux  saivants;  puis  deux  à  droite  ayec  uue  et  deux  à  gaudie, 
puis  trois  à  droite  avec  une  à  gauche,  et  enfin  à  driHte  et  i 


Fig.  373. 

gauche,  à  droite  et  à  gauche,  ce  qui  conduit  jusqu*à  la  lettre  L 
et  complète  ainsi  la  première  moitié  de  la  série.  La  seconde 
moitié  est  la  contre-partie  de  la  première  ;  les  aviations  à  gauche 
sont  simplement  remplacées  par  les  déviations  à  droite  et  réci- 
proquement. Les  chiffres  sont  inscrits  sous  Taiguille ,  et  iU 
sont  indiqués  par  les  mouvements  de  la  partie  inférieure.  Ainsi 
pour  montrer  4,  on  porte  Textrémité  inférieure  de  Vaiguilie 
une  fois  à  droite  et  une  fois  à  gauche. 

Le  télégraphe  à  deux  aiguilles  ne  diffère  du  précédent  qu  eo 
ce  qu'il  se  compose  de  deux  multiplicateurs  au  lieu  de  n  en 
avoir  qu  un  seul.  Les  deux  aiguilles  sont  également  disposées 
verticalement  chacune  sur  un  axe  horizontal  (6g.  364).  La  caisse 
supérieure  est  occupée  par  la  sonnerie  ou  alarme.  Les  lettres 
de  Talphabet  sont  rangées  sur  plusieurs  lignes  commençant  à 
gauche  et  finissant  à  droite  ainsi  que  dans  1  écriture  ordinaire. 
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La  première  série  depuis  A  jasqu  à  P  figure  au-dessus  des 
poinies  des  aiguilles;  la  deuxième  série,  depuis  R  jusqu'à  V, 


Fig.  374. 


figure  au-dessous  des  pointes  des  aiguilles.  Chaque  lettre  est 
indiquée  par  nn,  deux  ou  trois  mouvemenls.  Les  lettres  de  la 
série  supérieure  sont  formées  par  Taiguille  la  plus  rapprochée 
qu*on  fait  tourner  une,  deux  ou  trois  fois  du  c6té  de  la  lettre 
de  manière  à  pointer  vers  elle.  Pour  les  lettres  de  la  série  infé- 
rieure on  remue  les  deux  aiguilles  à  la  fois,  en  dirigeant  leurs 
extrémités  basses  vers  la  lettre.  Six  lettres  C,  D,  L,  M,  U,  V, 
exigent  deux  mouvements  contraires  de  Taiguille  ou  des  deux 
aiguilles;  d'abord  à  droite,  puis  à  gauche  pour  C,  L  et  U;  et 
d'abord  à  gauche  puis  à  droite  pour  D,  M  et  Y.  Ces  lettres  sont 
gravées  en  petites  capitales  et  séparées  par  de  doubles  flèches, 
tu.  23 
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Il  Dous  reste  à  faire  connatlre  maiotenant  la  âispesiiion  iolé- 
Fleure  du  télégraphe  a  aiguilles;  nous  nous  coBtenterons,  pour 
simplifier,  de  décrire  celle  du  télégraphe  à  une  seule  aiguille, 
la  (ÛspositioD  du  télégraphe  à  deux  aiguilles  étant,  à  une  légère 
modification  près,  parfaitement  semblable.  Le  multiplicateur 
dans  ces  télégraphes  (fig,  375]  por^e,  comme  dans  les  multipli- 
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Fig.  375. 

cateurs  ordinaires,  deux  aiguilles;  Tune  a  intérieure  appela 
aiguille  diamant^  en  forme  de  losange,  très-courte  et  très-large, 


II 


# 


FIg.  376 


l'autre  A  extérieure,  plus  longue  et  semblable 
aux  aiguilles  ordinaires.  M.  Walker  a  trouvé  de 
Tavantage  à  substituer  à  Taiguille  diamant  une 
aiguille  formée  dé  plusieurs  aiguilles  très-courtes, 
en  acier  mince  et  fortement  aimantées  appliquées 
contre  un  disque  en  ivoire  de  trois  centimèiRS 
de  diamètre  (fig,  376);  Taiguille  extérieure  a 


7  cent.  \  de  longueur. 


ÀFPLIGÀTiœfS  PHYSIQUES.  355 

L6  ohàsm  de  la  bobine  B  (fig.  375)  est  en  cuivre,  ou  mieux 
en  beis  ou  en  ivoire;  il  est  fixé  par  des  écrous  à  une  plaque  de 
cui?re  Tersie  du  e^té  de  la  boite  et  appuyée  contre  sa  paroi. 
Le  fil  de  la  bobine  a  moins  d'un  quart  de  millimètre  de  dia- 
mètre; ses  deux  extrémités  e,  e*  aboutissent  aux  vis  de  pres- 
sion Y,  Y';  une  lame  métallique  {j  unit  Textrémité  e  avec  une 
autre  vis  de  pression  V,  *,  ef  communique  de  môme  par  une  lame 
métallique  I^'  aîec  uqe  vis  de  pression  Z,  et  par  Z  avec  le  pôle 
line  de  la  pile  P.  {jCS  deu^  lames  L,  L'  sont  entièrement  sem- 
blables à  deux  autres,  Li  j  Lt  que  Ton  voit  à  gauche  de  la  figure. 
Les  trois  lames  L\  L,,  L,  communiquent  métalliquement  par 
des  ressorts  droits,  R',  Ri,  Rt,  avec  un  commutateur  C  dont 
nous  décrirons  bientôt  le  mode  d*action.  Les  ressorts  R',  R,, 
en  acier,  pvessenl  fortement  contre  deux  pointes  implantées 
sar  une  tige  de  cuivre  T,  vissée  dans  la  caisse  en  bois  de  Tins- 
tniment.  Un  fil  conducteur  Fi  unit  la  vis  de  pression  Yi  avec 
V,,  et  le  circuit  se  complète  de  la  manière  suivante,  entre  Yi  et 
V,;  le  courant  arrivé  en  Y^  passe  dans  la  bobine  par  la  droite, 
revient  par  la  gauche  en  Z,  passe  par  le  ressort  R',  arrive  au 
cylindre  C,  vient  en  Y,  par  le  ressort  R,  et  retourne  à  Yj  par  le 
fil  Fi.  Coneevons  maintenant  que  le  fil  conducteur  d'une  pre- 
mière station  communique  avec  Y| ,  et  le  fil  de  la  seconde  station 
a?ee  Y„  l'appareil  sera  dans  le  circuit  de  la  ligne  télégraphique 
et  tout  prêt  à  recevoir  les  signaux  manifestés  par  les  déviations 
de  l'aiguille  ou  des  aiguilles,  puisque  deux  appareils  sembla- 
bles sont  accolés  l'un  à  l'autre,  et  que  leurs  bobines  sont  tra- 
versées à  la  fois  par  le  courant  qui  va  de  Yi  en  Y,.  On  est  con- 
venu, pour  obtenir  une  régularité  plus  grande,  de  mettre 
toujours  en  communication  avec  Yi  le  fil  conducteur  supérieur, 
et  avec  Y,  le  fil  conducteur  inférieur. 

Voilà  comment  les  signaux  sont  reçus;  disons  maintenant 
comment  ils  sont  transmis.  Le  commutateur  est  un  cylindre  en 
bois  de  buis,  porté  comme  l'indique  la  figure,  et  qui  peut  tour- 
ner sur  lui-même  au  moyen  d'une  manivelle;  ses  extrémités 
'i,  ^3  sont  revêtues  d'anneaux  de  cuivre  avec  appendices  sail- 
lants, et  isolés  l'un  de  l'autre  par  le  bois  qui  les  sépare.  Deux 
forts  ressorts  d'acier  r,,  rj,  vissés  à  droite  et  à  gauche  sur  les 


356  APPLICATIONS  DE  L'ÉLECTRICITÉ. 

lames  L\  L^,  appuient  avec  frottement,  l'un  sur  la  virole  de 
cuivre  e^^  l'autre  sur  la  virole  e^^  et  font  communiquer  les  ex- 
trémités du  commutateur  avec  les  vis  de  pression  Z  et  C,  et  par 
elles  avec  les  pôles  de  la  pile.  Un  autre  ressort  plus  court  r,  qui 
appuie  aussi  sur  la  virole  e^  la  met  en  communication  directe- 
ment avec  la  vis  de  pression  Y^,  et  par  cette  vis  et  le  fil  F,  avec 
la  vis  de  pression  Y|.  Si  Ton  fait  tourner  le  commutateur,  la 
sail]ie>g  fera  soulever  l'un  des  ressorts  R\  R^,  qui  par  là  même 
ne  communiqueront  plus  entre  eux  par  le  cylindre  G.  Dans  la 
figure  c'est  le  ressort  de  droite  R'  qui  est  soulevé;  mais  un  petit 
mouvement  de  plus  imprimé  au  commutateur  fait  toucher  le 
ressort  r'  par  la  seconde  saillie  $2  qui  le  met  en  communication 
avec  la  virole  e^;  alors  le  courant  de  la  pile  circule  à  travers 
l'appareil  et  dans  tout  le  circuit  télégraphique.  Arrivé  en  effet 
en  Zy  il  passera  par  r'  à  la  virole  e|,  entrera  dans  le  multiplica- 
teur V,  sortira  par  Y',  viendra  en  Y,,  passera  par  F  dans  le  fil 
conducteur  de  la  ligne  télégraphique,  viendra  en  Y,,  passera 
par  r'  à  la  virole  e^ ,  et  de  cetle  virole  par  le  ressort  r,  au  pôle 
cuivre  C.  Si  Ton  tourne  le  manipulateur  en  sens  contraire,  le 
courant  transmis  de  Z  à  la  virole  e^  viendra  en  Y^  par  le  res- 
sort R  et  la  lame  L,,  ira  par  F^  dans  le  conducteur  de  la  ligne 
télégraphique,  viendra  en  Y,,  entrera  dans  le  multiplicateur 
par  Y',  sortira  par  Y,  et  viendra  par  le  ressort  r  correspondant 
à  r',  à  la  virole  e^  et  par  le  ressort  r,  au  pôle  cuivre  C.  La  dis- 
position intérieure  des  ressorts  des  multiplicateurs  est  repré- 
sentée (fig.  377)  d'une  manière  indépendante  du  reste  de  Tap- 


Fig.  377. 

pareil,  ce  qui  permet  de  la  mieux  comprendre.  Les  liaisons  sont 
établies  de  telle  sorte,  que  lorsqu'on  tourne  la  manivelle  à 
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droite  Taiguille  a  est  déviée  vers  la  droite.  L^aiguille  A,  placée 
à  Textérieur  de  TappareiU  a  toujours  son  pôle  nord  en  haut; 
raiguille  intérieure  a  à  toujours  son  pôle  nord  en  bas;  de  telle 
sorte  que,  en  vertu  de  la  loi  de  Taclion  des  courants  sur  les 
aimants,  si,  regardant  Tinstrument  de  face,  on  voit  la  pointe 
supérieure  de  Faiguille  se  mouvoir  vers  la  droite,  on  peut  être 
sûr  que  dans  la  moitié  du  fil  la  plus  près  du  spectateur  le  cou- 
rant est  ascendant.  Il  suffira  donc  de  tourner  la  manivelle 
tantôt  à  droite,  tantôt  à  gauche,  pour  faire  dévier  à  droite  et  à 
gauche  toutes  les  aiguilles  des  télégraphes  et  transmettre  les 
signaux. 

L*a1arme  ou  carillon  destiné  à  avertir  qu'une  dépêche  va  être 
transmise  et  qui  est  placé  sur  le  sommet  de  la  caisse  (fig.  374) 
présente  un  mécanisme  très-simple  (fig.  378)  ;  e  est  un  électro- 
aimant  vu  de  champ;  a  est  Tarma- 
ture  mobile  en  fer  doux,  attirée  par 
rélectro-aimant  chaque  fois  et  aussi 
longtemps  que  le  courant  passe  :  deux 
petits  battoirs  en  cuivre  garnis  d*i- 
voire  et  implantés  dans  Tarmature 
Tempêchent  d'arriver  à  un  contact 
absolu  avec  les  pôles  de  Télectro-ai- 
mant,  tout  en  lui  permettant  de  s'en 
approcher  de  très-près;  cette  disposi- 
tion a  pour  but  de  prévenir  l'adhé- 
reoce  de  l'armature  de  l'électro-ai- 
mant,  adhérence  qui  continuait  trop 
souvent,  même  après  la  rupture  du 
circuit.  L'armature  est  portée  par  le  Fig.  378. 

petit  bras  du  levier  le^  dont  l'autre  bras  coudé  se  termine 
par  un  crochet  destiné  à  s'appuyer  contre  les  dents  de  la 
roue  Ti,  pour  l'enrayer  ou  l'arrêter  dans  son  mouvement;  un 
ressort  faible  R  butte  d'un  côté  contre  un  obstacle  fixe,  de 
l'autre  contre  le  grand  bras  du  levier  /  tendant  à  le  ramener 
constamment  à  la  position  d'équilibre,  ainsi  que  l'armature  a. 
Le  ressort  du  mouvement  d'horlogerie,  dont  la  figure  ne  montre 
que  les  pièces  principales,  est  contenu  dans  le  barillet  b  portant 
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la  roue  dentée  r,;  r,  est  une  seconde  roile  dentée  dont  le  pi^ 
gnon  engrène  avec  la  roue  r^i  r^  est  une  quatrième  roue  mise 
en  mouvement  par  le  pignon  de  r„  engrenant  a?eo  le  pignon 
de  la  roue  r, ,  et  en  communication  arec  Téchappement  à  encre  f; 
enfin  une  tige  fixée  à  Taxe  de  Téchappement  se  termine  par  uft 
double  battant,  pendule  ou  marteau  à  deux  têtes  m  m.  Le  jeu 
de  cet  appareil  est  très-manifeste;  quand  le  courant  passe, 
Tarmature  o  est  attirée,  le  levier  /  se  porte  vers  la  gauche,  le 
crochet  n'arrête  plus  la  dent  de  la  roue  r^,  l'action  du  ressort 
n'est  plus  empêchée,  toutes  les  roues  tournent,  et  sous  l'in- 
fluence alternative  de  la  roue  d'échappement  le  marteau  frappe 
rapidement  le  timbre  à  droite  et  à  gauche.  Le  timbre  son- 
nera tant  que  le  circuit  restera  fermé;  mais  dès  qu'il  sera 
rompu,  le  ressort  R  détachera  l'armature,  le  crochet  du  levior/ 
buttera  de  nouveau  contre  les  dents  de  la  roue  r,,  et  tout  s'ar- 
rêtera. Ce  n'est  pas  le  courant,  comme  on  le  voit^  qui  meut  k 
battant  du  timbre,  mais  bien  la  force  du  ressort;  le  courant  n'a 
pour  fonction  que  de  dégager  la  dent  de  la  roue  r,  ;  rien  n'em- 
pêche par  conséquent  que  l'on  ne  puisse  faire  sonner  ainsi  de 
grosses  cloches,  comme  on  l'a  fait  en  Angleterre  dans  les  sif- 
constances  particulières. 

On  a  modifié  de  mille  manières  le  mécanisme  des  carillons; 
quelquefois  le  marteau  est  extérieur  et  ne  frappe  qil'nd  coup  : 
dans  la  sonnette  centrifuge  de  M.  Wheatstone  deUx  raarteaiu 
sont  fixés  aux  extrémités  d'un  levier  monté  sur  Taie  d'une 
roue.  Au  lieu  du  crochet  enrayant  la  roue,  c'est  (|uetqneMs 
une  pointe  qui  s'engage  dans  un  trou  sur  la  circonférence  de  la 
roue  :  souvent  aussi  l'arrêt  est  un  fbrt  ressort  entaillé  qui  re- 
tient le  bras  qui  porte  le  marteau;  quand,  dans  le  meruveinent 
de  l'armature,  le  ressort  est  retiré  de  l'entaille,  le  bras  tombe 
et  carillonne. 

Lorsque  l'électro-aimant  du  carillon  se  trouve  dans  le  circail 
du  multiplicateur  de  l'aiguille  du  télégraphe,  chaque  courant 
qui  passe  pour  produire  un  signal  ferait  eh  même  temps  sofu- 
ner,  ce  qui  serait  très-désagréable.  On  obvie  à  ce  grave  incon- 
vénient en  faisant  usage  de  ce  qu'on  a  appelé  court  circuii  ; 
c'est-à-dire  qu'on  outre  au  courant  pour  aller  au  galvanomètre 
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m  chemin  plos  court  que  le  trajet  par  réleclro-aimaot  de  la 
Miiiierie.  Le  eouri  cireuit  s'établit  par  le  simple  m<mvea^ntde 
la  poignée  qui  est  à  droite  (Bg.  374).  Les  deux  tiges  de  cuivre 
que  Ton  Yoit  à  droite  de  la  figure  374  sur  le  côté  de  la  bdte 
de  la  soDuerie^  communiqueut,  rune^  celle  de  derrièrei  avec 
\m  des  fils  du  multiplicateiir  de  la  sonnerie;  rautre^  celle 
de  devant)  avec  Tun  des  fils  du  multiplicateur  de  Taiguillej 
elles  se  continuent  dans  Vintérieur  du  télégraphe  et  descendent 
jttsqa*au  niveau  de  la  poignée  :  la  poignée  en  cuivre  de  la  ma- 
Bivelle  communique  avec  la  tige  de  derrière;  Tautre  tige  se  lie 
métalliquement  au  ressort  R  placé  sous  la  poignée.  On  incruste 
dans  le  dhquë  de  la  manivelle  sur  lequel  frotte  le  ressort  R  une 
pièce  d*ivoire.  Lorsque  la  poignée  est  Verticale^  le  ressort  porte 
précisément  sUr  ilVoire  ;  la  poignée  et  le  ressort  sont  isolés» 
les  deux  tiges  ne  oouimuniquenl  entre  elles  qu'à  travers  les 
fils  des  multipliealeurs  dé  la  sonnerie  et  des  aiguilles,  le  caril- 
lon résonne  et  Taiguilleest  déviée;  mais  si  on  rend  la  poignée 
horisontale^  la  manivelle  communique  avec  le  ressort»  les  deux 
tiges  sont  Unies  métalliquemetit  ;  le  courant  peut  aller  directe- 
ment au  fil  du  multiplicateur  de  la  bobine  :  comme  le  nouveau 
chemin  est  considérablement  plus  cotii^t  que  le  ptemier,  le  cott- 
raat  le  suivra  ;  et,  quoique  le  circuit  du  multiplicateur  de  la 
sonnerie  soit  aussi  fendé^  il  n*y  passera  que  fort  peu  d*électri- 
eité,  trop  peu  pour  que  le  carillon  résënne. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  la  description  de  quelques 
parties  moins  importantes  des  télégraphes  à  aiguilles,  dont  le 
jeu  est  d'ailleurs  facile  à  comprendrci  Nous  nous  bornerons  à 
mentionner  encore  un  petit  appareil  que  M.  Walker^  auquel 
nous  avons  emprunté  les  descriptions  qui  précèdent^  a  trouvé 
de  l'avantage  à  joindre  à  l'appareil  principal  et  qu'il  a  noinmé 
appareil  nUncieûx.  Il  a  pour  but  quand  une  dépêche  est  trans- 
mise entre  une  station  extrême  et  une  station  intermédiaire^  de 
Vempècher  de  parcourir  toute  la  ligne.  En  effet,  si  nous  prenons 
pour  exemple  la  ligné  télégraphique  qui  unit  Londres  à  Douvres , 
le  fil  isolé  sur  toiite  la  ligne  ne  comi&unique  avec  le  sol  qu'à 
Londres  et  à  Douvres^  communication  qui  remplace  le  fil  de  re- 
tour^ tous  les  appareils  des  stations  intermédiaires  étant  dans  le 
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circuit;  il  en  résulte  que  si  on  transmet  une  dépêche  de  Londres 
à  Tunbridge,  le  courant  va  jusqu'à  Douvres  où  il  trouve  la  com- 
munication avec  le  sol.  Au  moyen  d'un  petit  disque  à  aigaHk 
qu'on  voit  au  bas  de  la  figure  374^  on  peut  imprimer  un  moa- 
vement  de  rotation  à  un  cylindre  en  bois  de  buis  qui  est  im- 
planté normalement  au  centre  du  disque;  une  lame  decuine, 
en  communication  avec  le  sol  au  moyen  d'un  fil,  est  incrustée 
longitudinalement  sur  le  cylindre  de  bois  contre  lequel  appuient 
quatre  ressorts  dont  les  deux  premiers  sont  liés  à  deux  des  fib 
de  la  station  de  Londres  et  les  deux  autres  à  deux  fils  de  la  sta- 
tion de  Douvres.  Il  en  résulte  qu'en  tournant  le  cylindre  d*un 
côté  ou  de  Vautre,  on  fait  communiquer  avec  le  sol  soit  les 
deux  fils  de  Londres,  soit  les  deux  fils  de  Douvres;  fils  qui  dans 
l'état  ordinaire  sont  isolés  du  sol  à  Tunbridge.  Cette  communi- 
cation possible  présente  un  double  avantage  ;  en  réduisant  k 
distance  parcourue  par  le  courant,  elle  permet  d'agir  avec  des 
piles  plus  faibles,  et  en  confinant  les  signaux  dans  une  portioB 
des  fils,  celle  comprise  entre  les  deux  stations  mises  en  rapport, 
elle  laisse  l'autre  portion  à  la  disposition  des  stations  qu  elle 
traverse.  Le  nom  donné  à  Tappareil  provient  de  ce  que,  quand 
on  tourne  le  disque  mobile  de  manière  que  la  pointe  de  son  ai- 
guille soit  sur  le  mot  silence^  on  met  au  moyen  d'une  lame  de 
cuivre  en  communication  immédiate  les  extrémités  des  galfa- 
nomètres  de  l'appareil  télégraphique  de  la  station  de  Tunbridge 
par  exemple;  ce  qui  fait  qu'une  dépêche  qui  n'est  pas  destinée 
pour  cette  station  la  traverse  sans  affecter  les  instruments,  vo 
le  circuit  plus  court  que  trouve  le  courant  au  moyen  des  com- 
munications métalliques  qui  sont  établies  entre  les  extrémités 
respectives  du  fil  de  chaque  galvanomètre. 

Le  télégraphe  à  aiguilles  est  généralement  employé  en  Angle- 
terre, et  pour  donner  une  idée  complète  de  la  manière  dont  il 
fonctionne,  nous  sommes  obligés  d'intercaler  ici  quelques  détails 
sur  le  mode  de  communication  qui  est  établi  entre  les  divises 
stations.  Les  conducteurs  destinés  à  faire  conununiquer  les 
stations  sont  des  fils  de  fer  de  quatre  millimètres  de  diamètre, 
recouverts  en  général  d'une  couche  de  zinc  pour  prévenir  Toij- 
daiion.  Us  sont  supportés  par  des  poteaux  dits  souieneurs  de 
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4  mètres  25  à  9  mètres  de  hauteur,  suiyant  les  cîrcon^ances^ 
de  4  à  5  centimètres  d'équarrissage  à  la  base  et  de  3  à  4  au 
sommet;  ils  sont  peints  en  blanc  et  goudronnés  dans  la  partie 
qui  entre  dans  le  sol  ;  leur  distance  moyenne  est  de  50  mètres. 
Indépendamment  des  poteaux  souteneurs,  il  existe  de  distance 
à  distance  des  poteaux  extenseurs  dont  la  distance  moyenne  est 
de  400  mètres,  destinés,  comme  leur  nom  Tindique,  à  tendre 
les  fils  qui,  tu  leur  grande  longueur,  formeraient  sans  cela 
une  courbe  qui  les  rapprocherait  trop  du  sol .  11  est  essentiel 
que  les  fils  ne  soient  pas  en  communication  immédiate  avec  le 
bois  des  poteaux  qui  est  conducteur,  surtout  quand  il  est  hu- 
mide, parc«  que  les  courants  seraient  déviés;  ils  passeraient 
dans  les  fils  voisins  ou  pénétreraient  dans  le  sol,  ce  qui  occasion- 
nerait de  grandes  perturbations.  Pour  les  isoler  on  se  sert  de 
supports  de  différentes  formes  en  terre  cuite  ou  en  porcelaine 
vernie',  qui  sont  implantés  sur  le  poteau  en  bois  et  sur  les- 
quels on  fait  passer  les  fils.  Sur  les  lignes  anglaises,  on  fixe 
contre  le  poteau  souteneur  par  des  boulons  en  fer  une  plaque 
de  bois  qui  en  est  séparée  par  des  disques  de  faïence;  la  plaque 
porte  elle-même  quatre  doubles  cônes  en  faïence  et  retenus  par 
des  colliers  de  fer.  Les  fils  conducteurs  traversent  Tun  de  ces 
doubles  cdnes  et  sont  ainsi  très-bien  isolés;  un  double  système 


-i«» 
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Fîg.  379. 

de  fils  passe  devant  et  derrière  le  poteau  recouvert  d*un  petit 
toit  en  faïence  ou  en  ardoise  (fig.  379)^.  Dans  la  figure  le  poteau 


^  Noos  Terront  qu'en  Allemagne  et  en  Suisse  on  emploie  en  général  le  Terre 
pour  fidre  les  supports  isolants. 

*  Pour  ne  pas  compliquer  la  figure,  nous  n'atons  représenté  qu*un  des  sys- 
tèmes. 
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souteneur  est  à  gauche }  Vexteoseut  qui  est  à  droite  a  ud  Toluiae 
plus  coDsidérable.  Il  est  traversé  pa^  autant  d*écrous  eu  fer 
qu'il  y  a  de  fils  j  chaque  écrou  porte  de  chaque  côté  son  tendeur 
composé  d'un  tambour  ou  treuil  avec  roue  et  encliquetage;  ks 
bouts  du  tendeur  sont  isolés  du  poteau  par  des  disques  eo 
faïence  et  les  fils  Tiennent  s'y  attadier  des  deux  côtés;  pour  com- 
pléter le  circuit  on  soude  un  fil  secondaire  au  fil  principal  deg 
deux  côtés  du  poteau  \  La  petite  pièce  qu'on  voit  à  droite  el  à 
gauche  sur  le  second  fil  et  au  milieu  du  troisième  et  du  qua- 
trième, et  que  les  Anglais  appellent  thackle^  est  formée  d'un 
anneau  de  faïence  muni  de  deux  crochets  ;  l'un  d^  crochels 
est  fixé  au  centre  de  la  poulie^  l'autre  lui  est  attenant  au  oaoyen 
d'une  attache  qui  fait  le  tour  de  sa  circonférence.  Ils  sont  donc 
isolés  l'un  de  l'autre;  il  en  résulte  que  le  poteau  extenseur  est 
en  dehors  du  circuit  du  second  fil^  circuit  qu'on  complète^  comme 
nous  l'avons  dit,  par  un  conducteur  secondaire.  Quant  au  qua- 
trième Jl^  on  voit  qu'il  part  de  chacune  des  deux  portioi^  sépa- 
rées par  la  poulie  isolante^  un  conducteur^  et  ces  deux  coadue- 
teurs  aboutissent  à  la  station  télégraphique  où  le  circuit  est 
fermé  soit  par  l'appareil  lui-même^  soit  par  un  conducteur 
secondaire  s'il  n'y  a  aucune  dépèche  ni  à  recevoir,  ni  à  trans- 
mettre. 

Le  système  d'isolement  des  fils  conducteurs  que  nous  venons 
de  décrire  présente  plus  d'un  inconvénient;  aussi,  a-t-on  cher- 
ché à  substituer  aux  conducteurs  aériens  des  conducteurs  sou- 
terrains qui  sont  des  fils  de  cuivre  recouverts  d*une  couche 
isolante  faite  en  général  de  gutta-percha;  nous  reviendrons 
plus  loin,  quand  nous  nous  occuperons  plus  en  détail  des  di- 
vers modes  de  communication  des  stations  télégraphiques  entre 
elles  et  des  précautions  nécessaires  pour  les  préserver  contre  les 
atteintes  de  plus  d'un  genre,  qui  peuvent  les  endommager,  sur 
ce  système  de  conducteurs  qui  non-seulement  sont  beaucoap 

<  11  n*y  a,  à  chaque  poteau  extenseur,  que  la  molUé  des  ûls  qui  soient  inter- 
rompue} l'autre  moitié  trarerse  le  poteau,  tout  en  étant  isolés  an  moyen  des 
doubles  cônes  en  terre  cuite,  dont  iU  traversent  l'axe.  Il  résulte  de  cette  diip»- 
sition  que,  puisque  les  poteaux  sont  à  400  mètres  les  uns  des  autres»  olUH)Be  fti 
a  800  mètres  de  longueur. 
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plus  dispendieux  à  établir,  mais  qui  dans  la  pratique  oni  pré- 
senté encore  plus  d'ineoUTéûients  que  les  aériens,  de  sorte  qu*on 
7  a  généralement  renoncé^  sauf  dans  les  eas  où  il  est  impossible 
de  s*en  passer,  comme  lorsqu'il  s'agit  de  traierser  des  tunnels 
ou  de  pénétrer  dans  les  Tilles. 

Si  maintenant  nous  voulons  nous  faire  une  idée  de  la 
manière  dont  fonctionne  un  système  télégraphique  dans  son 
eus^nble,   il  nous  faut  prendre   une  ligne   télégraphique 
pariieulière»  celle  de  Londres  à  DouTres,  par  exemple^  placée 
80U8  la  direetion  de  M.  Walker,  auquel  nous  dotons  la  plupart 
des  détails  qui  précèdent  et  qui  lui-même  a  introduit  dans  la 
manipulation  un  grand  nombre  de  perfectiohnements  que  lui 
ont  suggérés  sa  longue  expérience  et  sa  connaissance  si  appre» 
fsndie  du  sujet*  Cette  ligne  est  une  ligne  complète  et  indépen- 
dante de  toutes  les  autres;  elle  s'étend  de  Londres  à  Rochester, 
de  Londres  à  Douvres  avec  des  embranchements  à  Tunbridge 
Wells,  à  Maidstone,  etc.;  la  longueur  totale  du  circuit  qu'elle 
embrasse  est  de  iSt  milles  anglais.  Les  stations  sont  distri- 
baées  en  groupes  de  manière  qu'il  n'y  en  ait  pas  plus  de  six 
ou  sept  par  groupes.  Le  groupe  le  plus  important  est  celui  de 
Londres  à  Douvres;  il  exige  deux  fils,  indépendamment  du 
retour  par  la  terre  qui  s'opère  au  moyen  d'un  fll  nommé  JU  de 
ierre^  qui,  partant  de  l'appareil,  est  mis  en  communication  avec 
le  sol  par  l'intermédiaire  d'une  plaque  enfoncée  en  terre  ou 
d'objets  qui  y  sont  naturellement  enfouis,  tels  que  les  tuyaux 
de  gas,  etc.;  ces  fils  passent  par  toutes  les  statiofis  intermé- 
diaires, parmi  lesquelles  les  plus  importantes,  telles  que  Tun- 
bridge ,  Asford  et  Folkstone  ^  sont  pourvues  d'instruments, 
Indépendamment  de  ceux  qui  sont  aux  deux  stations  extrêmes. 
A  chacune  de  ces  stations  les  fils  sont  interrompus  au  moyen 
des  poulies  Isolantes  (shackks)^  décrites  plud  haut  (fig.  379),  et 
des  fils  conducteurs,  partant  du  fil  principal  de  chaque  c6té  de 
la  poulie,  viennent  aboutir  aux  instruments,  comme  nous 
l'avons  expliqué.  Ainsi  deux  fils  suffisent  pour  établir  la  com- 
munication télégraphique  entre  Londres,  Tunbridge,  Asford, 
Folkstone  et  Douvres;  chacune  de  ces  cinq  stations  est  munie 
de  l'appareil  à  deux  aiguilles;  à  chaque  station  intermédiaire 
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8e  trouve  un  fil  de  terre,  aussi  bien  qu'aux  stations  eitrèmes; 
nous  avons  vu  son  emploi  qui  permet  d'abréger  le  trajet  da 
courant  quand  la  dépêche  ne  doit  pas  parcourir  toute  la  ligne. 
L*un  des  deux  fils  est  constamment  mis  en  rapport  avec  IV 
larme,  afin  qu*on  soit  averti  qu'un  message  va  être  transmis; 
mais  une  fois  Tavertissement  donné,  le  fil  est  mis  en  commu- 
nication avec  r un  des  deux  multiplicateurs  de  Tappareil,  Taotre 
fil  étant  déjà  en  communication  avec  le  second  multiplicateur. 
Nous  avons  déjà  vu  quon  peut  éviter  que  le  courant  passe  dans 
les  multiplicateurs  quand  on  est  assuré  que  la  dépèche  D*est 
pas  destinée  à  la  station,  en  lui  offrant  un  circuit  plus  court. 
Deux  fils  sonl  nécessaires  au  télégraphe  à  deux  aiguilles;  on 
seul  suffit  avec  le  télégraphe  à  une  aiguille,  non  compris  le 
retour  par  la  terre.  Il  n'est  pas  nécessaire,  comme  nous  Tavon 
expliqué,  d'avoir  un  fil  spécial  pour  l'alarme;  toutefois  avec  k 
télégraphe  à  une  aiguille  qui  n'exige  qu'un  fil,  l'on  a  l'habitude 
de  consacrer  le  second  à  l'alarme. 

Indépendamment  des  deux  fils  qui  desservent  les  cinq  statio» 
que  nous  avons  mentionnées,  il  y  a  d'autres  paires  de  fils  pour 
les  stations  d'un  ordre  inférieur  et  qui  forment  différents 
groupes.  Ces  fils  ne  se  prolongent  pas  sur  toute  la  ligne;  ils 
sont  interrompus  aux  stations  extrêmes  du  groupe  auquel  ils 
appartiennent.  Toutefois  il  résulte  de  leur  établissem^t  qu  il 
y  a  dix  fils  qui  aboutissent  à  la  station  de  Londres  provenant 
seulement  de  la  ligne  qui  nous  occupe.  Cela  pourrait  faire  croire 
que  ces  dix  fils  sont  indispensables  pour  le  travail  télégraphique; 
or,  comme  nous  l'avons  vu,  entre  Londres  et  Douvres,  dcui 
seulement  sont  nécessaires  ;  un  seul  même  suffirait.  Mais  s*il 
n'y  avait  que  deux  fils  pour  desservir  les  18  stations  qui  foot 
partie  de  la  ligne,  les  communications  directes  entre  Londres 
et  Douvres  seraient  perpétuellement  interrompues,  ou  bien  ce 
seraient  les  communications  avec  les  stations  intermédiaires 
qui  souffriraient  ;  c'est  pourquoi  les  poteaux  une  fois  établis, 
on  a  trouvé  plus  avantageux  d'augmenter  le  nombre  des  ils, 
ce  qui  entraîne  une  très-faible  augmentation  de  dépense. 

M.  Walker  a  imaginé  de  placer  aux  différentes  stations  des 
sortes  de  plate-formes  toumaotes  qui  sont  des  espèces  de  corn* 
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motateurs  destinés  à  chaoger  à  volonté  les  communications^  de 
manière  à  pouvoir,  en  cas  de  nécessité,  se  servir  pour  les  sta- 
tions inférieures,  des  fils  de  la  ligne  principale,  comme  au 
moyen  des  aiguilles  on  change  la  direction  des  convois  sur  les 
chemins  de  fer.  Ainsi,  à  la  station  centrale  de  Tunbridge, 
M.  Walker  a  dans  son  bureau  une  plate-forme  double  qui  peut 
faire  communiquer  tour  à  tour  son  appareil  télégraphique  avec 
Londres,  avec  la  ligne  de  Nortb-Keut,  avec  Douvres  et  avec  les 
eoobranchements.  Cette  plate-forme  est  un  cylindre  ou  tambour 
en  bois  dans  lequel  sont  incrustées  des  lames  de  cuivre  et  contre 
lequel  s'appuient  des  ressorts  en  acier  qui  communiquent  avec 
les  extrémités  des  fils  conducteurs. 

Les  piles  dont  on  fait  usage  sur  la  ligne  de  Londres  à  Dou- 
vres sont  des  piles  à  auge  de  bois  avec  plaques  de  zinc  et  de 
cuivre  de  16  pouces  carrés  de  surface  environ;  les  comparti- 
ments des  aug^  sont  séparés  par  des  parois  en  ardoise,  et  les 
cellules  sont  remplies  d'un  sable  siliceux  humecté  avec  de  Teau 
acidulée  au  moyen  de  Tacide  sulfurique  et  dans  lequel  plon- 
gent les  plaques  des  couples.  La  figure  375  renferme  la  repré- 
sentation de  l'une  de  ces  piles.  11  est  préférable  dans  la  pratique 
d*augmenter  le  nombre  des  couples  et  de  ne  faire  usage  que 
d'une  faible  solution  acide  plutôt  que  d'en  avoir  une  forte  avec 
un  petit  nombre  de  couples.  On  varie,  du  reste,  le  nombre  des 
couples  avec  la  distance  qui  sépare  les  stations.  Ainsi,  pour  les 
groupes  de  stations  entre  lesquelles  les  distances  ne  sont  que 
10  à  15  milles,  on  emploie  24  couples;  de  Tunbridge,  àl'une  et 
à  Tautre  extrémité  de  la  ligne,  ce  qui  comporte  une  distance  de 
40  à  60  milles,  il  faut  48  couples;  de  Douvres  à  Londres  il  en 
faut  60.  Ajoutons  que  les  zincs  sont  amalgamés;  ils  peuvent 
servir  six  à  huit  mois  sans  avoir  besoin  d'être  amalgamés  de 
nouveau,  et  même  dix  à  douze  si  on  a  soin  de  bien  laver  le 
sable  de  temps  à  autre  avec  un  courant  d*eau.  Tous  les  té- 
légraphes de  la  ligne  SauthrEastem  ^  qui  est  de  182  milles 
avec  47  stations,  sont  desservis  au  moyen  de  2,200  couples, 
et  tout  le  système  télégraphique  de  la  Grande-Bretagne  en 
exige  20,000. 

Rappelons  maintenant  en  terminant  ce  qui  concerne  le  télé- 
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graphe  à  deui  aiguilles,  la  manière  dont  on  s'en  sert.  Voià 
d*abord  le  vocabulaire  complet  : 

A.  Deux  mouvements  vers  la  gauche  de  l'aiguille  gauche. 

B.  Trois  mouvements  vers  la  gauche  de  l'aiguille  gauche. 

C  et  i.  Deux  mouvements  de  l'aiguille  gauche^  le  premier  à  gauche,  le 

second  à  droite. 
D  et  %.  Deui  mouvements  de  l'aiguille  gauche;  le  preini0r  à  droile»  k 

second  à  gauche. 
E  et  3.  Un  seul  mouvement  de  l'aiguille  gauche  vers  la  droite. 

F.  Deux  mouvements  à  droite  de  l'aiguille  gauche. 

G.  Trois  mouvements  de  l'aigaille  gauche  vers  la  droite. 

H  et  4.  Un  mouvement  vers  la  gauche  de  l'aiguille  ànoite. 

I.  Deux  mouvements  vers  la  gauche  ()e  l'aiguille  droite. 

4   es|  ofpis,  pn  le  repiplace  par  G. 

K.  Trois  mouvements  vers  la  gauche  de  l'aiguille  droite. 

L  et  5.  Deux  mouvements  de  l'aiguille  droite  ;  le  premier  à  droite,  le 

second  à  gauche. 
M  et  Q.  Deux  mouvement^  de  l'aigaille  droite;  le  premier  à  gaudie,  le 

aecond  à  droite. 
fi  et  7.  Un  seul  mouvement  vers  la  droite  de  l'aiguille  droite. 
0.  Deux  mouvepienis  vers  la  droite  de  l'aiguille  droite. 
P.  Trois  mouvements  vers  la  droite  de  l'aiguille  droite. 
Q   est  omis,  on  lui  substitue  K. 

R  et  8.  Un  mouvement  parallèle,  vers  la  gauche,  des  deux  aiguilles. 
S.  Deux  mouvements  parallèle,  vers  li|  gauche,  des  deux  aiguilles. 
T.  Trois  mouvements  parallèles,  vers  la  gauche,  des  deux  aiguilles. 
U  et  9.  Deux  mouvements  parallèles  des  deux  aiguilles;  le  premier  à 

droite,  le  second  à  gauche. 
V  et  0.  Deux  mouvements  parallèles  des  deux  aiguilles;  le  premier  i 

gauche,  le  second  à  droite. 
W.  Un  nu)uvement  parallèle  des  deux  aiguilles  vers  la  droite. 
\,  Deux  aK)uvement8  parallèles  des  deux  avilies  vers  la  droite. 
Y.  Jrois  mouvemepts  parallèles  des  4eux  aiguilles  vers  la  droite. 
Z    est  omis,  on  lui  substitue  S. 

Le  signe  -f  i  appelé  stop  par  les  Anglais,  est  le  point  final  par 
lequel  celui  qui  envoie  la  dépAche  annonce  que  le  mot  est  fini; 
il  s'indique  par  un  mouvement-  de  Taiguille  gauche  vers  la 
gauche.  Ce  signe  sert  aussi  à  celui  qui  reçoit  la  dépêche  pour 
indiquer  qu'il  ne  comprend  pas;  quand  il  comprend,  il  naontre 
la  lettre  E  ;  deux  fois  E,  ou  deux  mouvements  de  l'aigmlle 
gauche  s'emploient  pour  dire  oui. 


APPLICATIONS  PHTSIQtmS.  367 

Les  UK>ts  aHendez,  àUez  tovj&urs^  gravés  sur  rioBtrument, 
sont  d'utiles  signaux.  Si  Londres  s'adresse  à  Douvres  quand 
Douvres  est  occupé  et  ne  peut  prêter  attention  à  la  correspon- 
dance que  Londres  veut  entamer,  Douvres  dirige  le  bout  infé- 
rieur de  ses  aiguilles  sur  la  lettre  R,  et  dit  par  là  même  :  aiiên- 
dez.  Quand  il  est  redevenu  libre  et  prêt  à  recevoir  le  message^ 
il  dirige  les  aiguilles  sur  W  ce  qui  veut  dire  :  allez. 

11  est  surtout  important  pour  les  deux  stations  qui  ouvrent 
une  correspondance  de  bien  s'entendre  avant  que  de  commen- 
cer. Il  fout  que  celui  qui  reçoit  sache  qui  lui  envoie,  et  que 
celui  qui  envoie  un  message  sache  bien  si  c'est  la  station  avec 
laquelle  il  veut  correspondre  qui  le  reçoit  réellement.  On  grave 
au-dessus  des  six  grandes  lettres  R,  G,  E,  H,  N,  W,  les  noms 
des  six  stations  du  groupe,  et  ces  stations  seront  désormais 
toujours  désignées  par  ces  lettres.  Dans  l'appareil  (fig.  374), 
H  est  Londres,  C  Reigate,  Ë  Tunbridge,  H  Ashford,  N  Folkstone, 
W  Douvres.  8i  maintenant  Londres  veut  correspondre  avec  Tun- 
bridge, il  dirige  pendant  quelques  instants  son  aiguille  sur  E; 
chaque  mouvement  fait  sonner  le  timbre  de  Tunbridge ,  qui, 
comHie  Doqs  Tavons  vu,  se  trouve  sur  le  même  fil  que  l'aiguille 
gauche;  l'attention  de  l'employé  est  éveillée^  il  fait  sorlir  sa 
sonnerie  du  circuit,  et  transmet  à  Londres  le  même  signal,  ce 
qui  veut  dire  implicitement  :  Cest  bien^  je  suis  à  mon  poste  : 
Londres  est  alors  sAr  d'être  attendu  à  Tunbridge.  Il  dirige 
alors  l'aiguille  sur  la  lettre  R  qui  désigne  Londres,  et  Tun- 
bridge sait  à  son  tour  que  c'est  Londres  qui  lui  parie,  et  en 
répétant  ce  même  signal  R,  il  dit  qu^il  l'a  reçu.  Londres  alors 
sonne  de  nouveau  à  Tunbridge,  la  correspondance  commence, 
et  Tunbridge  montre  après  chaque  mot  la  lettre  E,  compris^  ou 
la  croix  +,  pas  compris.  Quand  la  dépêche  est  achevée,  Londres 
produit  deux  déviations  de  l'aiguille  gauche  vers  la  gauche  ; 
l'employé  de  Tunbridge  les  reproduit  s'il  n'a  rien  à  ajouter, 
et  procède  à  la  transmission  de  la  dépêche  à  sa  destination 
ultérieure. 

Deux  employés  du  télégraphe  peuvent  modifier  leur  voca- 
bulaire, de  telle  sorte  que  les  stations  intermédiaires  qui  voient 
leurs  signaux  ne  puissent  pas  les  déchiffrer.  Ils  peuvent  conve- 
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nir,  par  eiempley  que  les  dévialioûs  à  droite  se  liront  à  gauche 
et  réciproquement^  pour  l'une  des  aiguilles  ou  pour  toutes  les 
deux;  2^  que  l'aiguille  gauche  deviendra  une  seconde  aiguille 
droite,  ou  l'aiguille  droite  une  seconde  aiguille  gauche;  3*  que 
l'aiguille  droite  deviendra  l'aiguille  gauche,  etlaiguille  gauche 
l'aiguille  droite,  etc.,  etc. 

Les  chiffres  sont  écrits  sous  certaines  lettres,  et  le  signe  H  suivi 
d'une  croix  +  indique  que  c'est  le  chiffre  qu'on  va  montrer  et 
non  la  lettre  correspondante.  Pour  éviter  toute  erreur,  le  cor- 
respondant répète  aussitôt  le  même  signe  H  +i  indiquant  par 
là  qu'il  attend  un  chiffre  et  non  pas  une  lettre.  La  lettre  W, 
interposée  entre  les  chiffres,  sert  à  séparer  les  fractions  com- 
plexes ou  décimales.  Ainsi  H  E  W  N  signiQe  ou  43  livres  7  sois, 
ou  43  pieds  7  pouces,  ou  43  heures  7  minutes,  etc.  Des  signaux 
spéciaux  indiquent  les  périodes,  les  paragraphes,  les  mots  sou- 
lignés, ou  d'autres  circonstances  importantes  :  les  employés 
ont  inventé  un  signal  pour  rire  et  pour  exprimer  leur  étonne- 
ment,  etc.,  etc.  Les  employés  anglais  sont  si  bien  exercés  qu'ils 
expédieraient  les  dépêches  les  plus  difficiles,  alors  même  qu'au- 
cune lettre,  ou  chiffre,  ou  signal  ne  seraient  indiqués  sur  le 
cadran  de  leur  appareil. 

On  peut,  comme  on  le  comprend,  disposer  facilement  le 
télégraphe  à  deux  aiguilles  pour  qu'il  agisse  comme  un  télé- 
graphe à  une  seule  aiguille,  ce  qui  est  fort  précieux  dans  bien 
des  cas,  comme,  par  exemple,  lorsque  l'un  des  deux  fils  néces- 
saires au  télégraphe  à  deux  aiguilles  vi^t  à  se  déranger  ou  à 
se  rompre  ou  lorsque  ces  deux  fils  viennent,  par  l'effet  d'un  vio- 
lent orage  ou  d'un  accident,  à  se  toucher  de  manière  à  n  en 
faire  plus  qu'un.  Du  reste,  le  télégraphe  à  une  seule  aiguille, 
quoique  sa  manipulation  exige  un  peu  plus  de  temps,  peut 
rendre  de  grands  services;  c'est  celui  dont  on  se  sert  générale- 
ment pour  les  avertissements  à  donner  sur  les  chemins  de  fer 
entre  les  diverses  stations,  son  emploi  présentant  plus  de  sim- 
plicité et  même  dans  quelques  cas  plus  de  sécurité. 

Le  télégraphe  à  deux  aiguilles  est  peut-être  le  plus  parfait 
de  tous  en  théorie,  et  quoiqu'il  exige  l'emploi  de  deux  fils, 
il  mérite  la  préférence  dans  le  plus  grand  nombre  de  cas,  soit 
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à  cause  de  sa  simplicité,  Taction  sur  laquelle  il  repose  étant 
une  action  directe  qui  n*exige  aucun  mécanisme  intermédiaire, 
soit  à  cause  de  son  infaillibilité  qui  tient  à  la  même  cause  puis- 
qu'il est  moins  susceptible  que  tout  autre  de  se  déranger  et  de 
donner  lieu  à  des  erreurs.  La  facilité  avec  laquelle  les  mani- 
Telles  se  prêtent  aux  mouvements  à  exécuter,  et  la  rapidité  qui 
en  résulte  dans  la  transmission  des  dépêches  sont  également 
remarquables.  M.  Walker,  à  la  suite  de  sa  longue  pratique,  a 
observé  que  dans  les  cas  ordinaires,  on  transmet  facilement 
douze  à  quinze  mots  par  minute,  que  bien  souvent  quand  tout 
est  bien  en  ordre  et  que  l'isolement  est  bon,  on  en  transmet 
dix-sept  à  dix-huit  et  même  jusqu^à  vingt.  Ces  considérations 
expliquent  pourquoi  le  télégraphe  à  deux  aiguilles  est  générale- 
ment adopté  dans  la  Grande-Bretagne,  pourquoi  on  le  conserve 
malgré  la  supériorité  évidente  que  présente,  comme  nous  le 
verrons,  sous  certains  rapports,  le  télégraphe  de  Morse;  elles 
nous  serviront  également  de  justification  pour  les  développe- 
ments étendus  que  nous  lui  avons  consacrés. 

n  existe  un  autre  télégraphe  à  aiguille  imaginé  par  M.  Bain, 
qui  a  été  installé  en  1846  sur  la  ligne  d'Edimbourg  à  Glascow. 
Ce  télégraphe  est  à  une  seule  aiguille;  cependant  le  nombre  des 
mouvements  nécessaires  pour  former  un  signal  ne  dépasse 
jamais  quatre-,  c'est  un  de  plus  seulement  que  dans  le  télé- 
graphe à  deux  aiguilles,  et  un  de  moins  que  dans  celui  à  une 
aiguille  deWheatstone  etdeCooke,  et  il  a  le  grand  avantage  de 
n'exiger  qu'un  seul  fil.  Ce  télégraphe  repose,  comme  le  précé- 
dent, sur  l'action  qu'exerce  sur  l'aimant  le  courant  qui  traverse 
le  fil  d'une  bobine,  mais  la  disposition  des  différentes  pièces  de 
l'appareil  est  très-différente;  les  deux  aimants  permanents  de 
forme  demi-circulaire  sont  liés  ensemble  au  moyen  d'une  tige 
en  cuivre  diamétrale,  sur  laquelle  est  fixée  perpendiculairement 
à  ce  diamètre  l'aiguille  indicatrice  qui  part  de  son  centre  où 
passe  également  l'axe  de  rotation.  Les  deux  aimants  demi-cir- 
culaires ont  leurs  pôles  de  même  nom  près  l'un  de  l'autre;  il 
n'existe  entre  eux  qu'un  intervalle  de  deux  à  quatre  milli- 
mètres; deux  bobines  sont  placées  de  façon  que  dans  l'état  d'in- 
action les  deux  pôles  voisins  des  aimants  sont  également  dans 
nu  24 
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l'intérieur  de  la  môme  bobine  ;  il  en  résulte  que  dès  qu'un  oou* 
rant  pénètre  dans  le  fil  de  la  bobine  Tun  des  pôles  est  chassé  de 
rintérieur  de  la  bobine,  tandis  que  Fautre  y  pénèire;  ce  qui 
produit»  suivant  le  sens  du  courant,  un  mouTement  de  raiguUle 
indicatrice  ou  à  gauche  ou  à  droite.  Le  même  effet  a  lieu  sur 
les  deux  autres  pôles  des  deux  aimants  demw^tculaires  qui 
pénètrent  également  dans  Tintérieur  d'une  seconde  bobine.  Il 
est  facile  maintenant  de  comprendre  qii*au  moyen  d'un  com^ 
mutateur  on  peut  produire  des  moutemeUts  ausâ  nombreux 
qu'on  le  veut  et  qui  se  succèdent  rapidement,  soit  à  droite,  ml 
il  gauche,  de  Taiguille  indicatrice  dont  on  a  soin  de  faire  cod« 
corder  le  sens  des  dénations  avec  celui  du  mouvement  que  la 
main  imprime  au  bras  dont  est  muni  le  manche  qui  feii  mar* 
cher  le  commutateur. 

On  a  essayé  d'employer  pour  faire  marcher  les  télégraphes  h 
aiguilles,  au  lieu  du  courant  d'une  pile,  les  courants  d'indue* 
tion  produits  par  des  aimants  permanents  ;  il  en  est  résulté  des 
modiCcations  assez  notables  dans  la  construction  des  appareils* 
mais  comme  ce  même  mode  de  production  de  l'électricité  a  été 
appliqué  à  d'autres  systèmes  télégraphiques,  nous  réunirou 
dans  un  même  examen  Tétude  des  télégraphes  dans  lesquels  la 
magnéto^lectricité  est  la  force  motrice. 

b.   Télégraphes  à  ûadran. 

On  désigne  sous  ce  nom  les  télégraphes  dans  lesquels  une 
aiguille  parcourant  un  cadran  par  une  succession  d'impulsions 
élémentaires  de  même  sens  ou  en  sens  contraire,  peut  s'arrêler 
pendant  un  instant  très-court,  sur  un  point  quelconque,  et 
montrer  par  conséquent  toutes  les  lettres  de  l'alphabet  ou  des 
signes  quelconques.  Quelquefois  c'est  le  cadran  qui  est  mobile 
et  quis*an*ète  un  instant,  quand  la  lettre  ou  le  signe  sur  lequel 
on  veut  attirer  l'attention  est  dans  une  certaine  position  con« 
venue.  Le  plus  grand  avantage  des  télégraphes  à  cadran,  c'eti 
que  chaque  signe  est  montré  directement  à  l'employé,  el  que 
sa  perception  est  le  résultat  d'un  seul  instant  d'attention  ;  celui 
qui  transmet  le  signal  n'a  aussi  à  imprimer  qu'un  simple  mou- 
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vement  de  rotation  plus  ou  moins  prolongé  t)our  amener  Tai- 
guille  indicatrice  sur  le  signe  à  montrer  à  distance,  ou  le  cadran 
mobile  à  la  place  où  ce  signe  doit  se  trouver.  Les  télégraphes  h 
cadran  sont  fondés  sur  un  principe  analogue  à  celui  de  Valarme 
dont  nous  avons  parlé  plus  haut;  c'est  toujours  un  éîectro- 
aimant  qu'on  aimante  par  le  courant  qu'on  a  à  sa  disposition, 
qui,  agissant  sur  une  armature  ou,  comme  on  l'appelle,  un 
contact  de  fer  doux,  détermine,  au  moyen  de  cette  pièce  de  fer 
doux,  un  mouvement  dans  un  système  de  rouages  plus  ou 
moins  compliqué;  mouvement  qui  est  imprimé  directement  par 
la  pièce  en  question,  ou  qui  résulte  d'un  mécanisme  étranger 
à  l'électro-aimani,  dont  Faction  est  arrêtée  et  libérée  suivant 
la  position  de  la  pièce,  comme  cela  a  lieu  dans  Talarme.  L'in- 
convénient de  quelques-uns  des  télégraphes  à  cadran,  c*est 
qu'en  général  chaque  signal  y  étant  dépendant  de  ceux  qui  le 
précèdent,  les  erreurs  peuvent  s'accumuler;  leur  mécanisme 
est  d'ailleurs  nécessairement  toujours  plus  ou  moins  compliqué, 
ce  qui  les  rend  plus  susceptibles  de  se  déranger  et  par  consé- 
quent assez  difficiles  à  régler  et  à  maintenir  réglés.  C'est  encore 
à  Wheatstone  qu'on  doit  la  première  idée  du  télégraphe  à  ca- 
dran; il  en  a  construit  lui-même  un  assez  grand  nombre  en 
cherchant  à  les  perfectionner;  il  n'est  pas  le  seul,  car  soit  en 
Angleterre,  soit  en  AUenlagne,  soit  en  France  on  en  a  imaginé 
une  foule  plus  ou  moinâ  ingénieux  et  plus  ou  moins  parfaits. 
Obligé  de  nous  restreindre,  nous  nous  bornerons  à  parler  de 
ceux  des  télégraphes  à  cadran  dont  la  pratique  a  fait  connaître 
la  supériorité  ;  nous  ne  nous  étendrons  pas  même  très-longue- 
ment sur  ce  qui  les  concerne,  vu  que  leur  emploi,  même  des 
meilleurs,  n'est  pas  très-général  comparativement  à  celui  du 
télégraphe  à  aiguilles  dont  nous  avons  déjà  parlé  et  à  celui  du 
télégraphe  de  Morse  dont  nous  nous  occuperons  plus  tard. 

Pour  faire  bien  comprendre  le  mécanisme  du  télégraphe  à 
cadran,  nous  commencerons  par  décrire  le  plus  simple  de  tous, 
qui  est  plutôt  destiné  à  la  démonstration  du  principe  qu'à  être 
employé  dans  la  pratique.  Dans  ce  télégraphe  il  faut  distinguer, 
comme  dans  tous  les  autres,  le  manipulateur  ^i  le  récepteur.  L'ai- 
guille du  récepteur  (fig.  380)  est  montée  sur  une  roue  a  qui  porte 


372  APPLlCJtTÏOJÎS    DE    L  ÉLFXTRlCITt- 

Tingl'Six  dénis  correspondant  aux  viagt-cinq  lettres  de  TaV 
pLabet,  écrites  sur  le  cadran  et  au  signe  +  appelé  final,  qui 
sert  de  point  de  repère.  Ces  deals  sont  taillées  en  plan  incliûé 
par  rapport  au  rayon  et  par  rapport  aux  deux  chevilles  htid 
de  l'ancre  hcd  qui  reçoit  un  mouvement  de  va-et-vient  At 
droite  à  gauche  et  de  gauche  à  droite;  quand  rancre  va  à 
gauche,  la  cheville  b  frappe  sur  le  milieu  du  plan  iucliné  de  la 


Fig.  %m. 


Fig.  380  bif . 


dent  qu'elle  rencontre,  et,  par  la  pression,  fait  avancer  la  roue 
d'une  demi-denl;  quand  elle  revient,  la  cheville  A  se  dégage 
et  la  cheville  d  fait  à  son  tour,  par  le  même  mécanisme,  avan- 
cer la  rôue  d'une  demi-dent  dans  le  même  sens.  Ces  mouve- 
ments sont  imprimés  à  Tancre  par  rexlrémilé  g  Av\  levier  g  h 
qui  est  attiré  à  droite  parréleclro-ainaanl  r,  lorsque  le  eouroot 
passe  dans  son  Ql,  et  qu'un  ressort  ramène  à  gauche,  dès  que 
le  courant  cesse  de  circuler.  Supposons  Taiguille  arrêtée  sur  le 
fina!^  on  Tamènera  sur  la  lettre  K  en  fermant  et  interrompant 
une  fois  le  circuit;  sur  la  lettre  B,  toujours  en  partant  du  final, 
en  répétant  deux  fois  la  même  opération  et  ainsi  de  suite  pour 
toutes  les  autres  lettres;  voici  maintenant  comment  le  mani- 
pulateur ((jg.  380  his)  produit  cet  effet;  il  porle  un  cadras 
absolument  semblable  au  précédent;  seulement  son  aiguille 
plus  forte  se  meut  à  la  main  et  entraîne  dans  son  mouvement 


k. 
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la  roue  sur  la  laquelle  elle  est  montée;  celle-ci  porte  vingt-six 
dents;  deux  ressorts  sont  placés  à  droite  et  à  gauche,  Vun  y  fait 
Toffice  du  cliquet  dans  la  roue  à  rochet  en  empêchant  la  roue 
de  tourner  à  rebours  et  se  trouve  toujours  en  contact  avec  elle, 
Vautre  x  ne  la  touche  que  par  une  saillie  terminale,  lorsqu'une 
dent  passe  devant  lui;  deux  fils  de  communication,  dont  cha- 
cun est  lié  à  Tune  des  extrémités  du  fil  de  rélectro-aimaot  du 
récepteur,  viennent  s'attacher  le  premier  au  pôle  positif  de  la 
pile,  le  second  au  ressort  y,  tandis  que  le  ressort  x  communique 
afee  le  pôle  négatif;  il  résulte  de  cette  disposition  que  chaque 
fois  qu'une  dent  passe  devant  le  ressort  x^  le  circuit  est  étd)li 
et  qu'il  est  interrompu  quand  ce  même  ressort  se  trouve  dans 
Imtervalle  qui  existe  entre  deux  dents.  Ainsi,  quand  on  fait 
passer  l'aiguille  du  manipulateur  d'une  lettre  à  la  suivante,  il 
se  produit  successivement  une  fermeture  puis  une  interruption 
du  circuit,  ce  qui  fait  précisément  passer  aussi  l'aiguille  du 
récepteur  d'une  lettre  à  la  suivante.  Par  conséquent  si  les  deux 
aiguilles  sont  d'accord  et  c'est  à  ceci  que  sert  le  final  sur  lequel 
doivent  toujours  être  arrêtées  les  aiguilles  des  deux  appareils, 
lorsqu'ils  ne  fonctionnent  pas,  elles  passeront  ensemble  sur 
toutes  les  lettres,  en  les  indiquant  simultanément,  et  il  suffira 
pour  transmettre  un  mot  d'arrêter  un  instant  l'aiguille  du  ma- 
nipulateur sur  chacune  des  lettres  qui  le  composent.  Chaque 
station  doit  avoir  une  pile,  un  manipulateur  et  un  récepteur; 
l'employé  qui  reçoit  la  dépêche  tient  sa  pile  et  son  manipula- 
teur au  repos  en  dehors  du  circuit;  il  n'a  autre  chose  à  faire 
qu'à  suivre  des  yeux  l'aiguille  de  son  récepteur  pour  lire  ce 
qu'elle  indique.  Quand  c'est  à  son  tour  à  transmettre  une  dé- 
pèche, il  ôte  son  récepteur  du  circuit  au  moyen  d'un  commu- 
tateur, il  y  met  en  même  temps  sa  pile  et  son  transmetteur;  il 
lait  sonner  l'alarme  de  la  station  à  laquelle  il  s'adresse;  son 
correspondant  fait  une  manœuvre  inverse  et  la  communication 
s'établit.  L'appareil  que  nous  venons  de  décrire,  excellent  pour 
la  démonstration,  est  inférieur  aux  autres  du  même  genre  pour 
la  vitesse  et  la  sûreté  dans  la  transmission  des  dépêches;  les 
dérangements  dont  il  est  susceptible  proviennent  de  ce  que 
Tancre  d'échappement  du  récepteur  peut  quelquefois  laisser 
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passer  une  dent  au  lieu  d'une  demi-dent,  à  cause  de  la  vitesse 
d*impulsion,et  de  ce  que  la  main  de  celui  qui  fait  tourner  law 
guille  du  transmetteur  n'a  rien  pour  se  guider  et  surtout  pour 
s'arrêter  là  exactement  où  elle  doit  le  faire  ;  la  moindre  incerti- 
tude qu'elle  éprouve  ou  en  avant,  ou  en  arrière  peut  produire 
quelque  désaccord  entre  les  aiguilles. 

Le  premier  appareil  de  M.  Wheatstone,  quoique  moins  par- 
fait que  ceux  qu*il  a  construits  plus  tard,  ne  présente  pasce^ 
pendant  les  inconvénients  que  nous  venons  d'indiquer.  Daiu 
cet  appareil  (fig.  381)  l'armature  A  est  attirée  parrélectro- 
aimant  Ë  Ë,  dès  que  le  courant  passe,  et  aussitôt  qu'il  rieat  à 


Fig.  384. 

cesser ,  cette  même  armature  poussée  par  la  réaction  d*un  rei* 
sort,  retourne  à  sa  première  position.  En  fermant  donc  et  eo 
rompant  le  circuit  altemativemcQt,  on  fait  avancer  ou  revenir 
l'armature.  Ce  mouvement  alternatif  dans  des  directions  oppo- 
sées, est  transformé  en  un  mouvement  circulaire  dans  une  seule 
direction,  par  le  moyen  des  deux  tiges  ou  bras  de  levier  c  et  ^ 
le  bras  d  tirant  la  dent  quand  l'attraction  s'exerce,  et  o  la  poui* 
sant  quand  l'attraction  fait  place  à  U  répulsion;  il  en  résulte 
que  la  roue  6,  et  par  conséquent  le  disque  de  papier  ou  cadrai 
fixé  sur  elle,  avance  d'un  pas  chaque  fois  que  l'at  11*^1100  ou  la 
répulsion  cessent.  Sur  la  circonférQuce  du  cadrao,  on  a  éorîi  1m 
lettres  de  Talpbabet  ou  d'autres  signos,  en  nombre  double  da 
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nombre  des  deoU  de  la  roue  d'échappement»  c'est  yingl-quatre 
dans  le  cas  actuel  (les  vingi-^quatre  lettres  de  Talphabet).  L'ins« 
trament  est  renfermé  dans  une  botte  qui  n'est  pas  représentée 
dans  la  figure  ;  une  plaque  de  cuivre  qu'on  ne  voit  pas  non  plus, 
placée  deirant  le  cadran  »  porte  une  petite  ouverture  (^ui  ne  perw 
met  de  voir  à  la  fois  qu'un  des  signes  tracés  sur  le  cadran.  On 
peut  amener  h  volonté  chacun  des  signes  devant  l'ouverture, 
en  établissant  et  rompant  le  circuit  un  nombre  suffisant  de  fois. 
Tel  esi  le  récepteur,  soit  indicateur  ,*  quant  au  transmetteur  ou 
manipulateur,  il  est  formé  d'un  cercle  en  cuivre  se  mouvant 
librement  autour  d'un  pied  F,  aussi  en  cuivre;  la  circonférence 
du  cercle  porte  douse  entailles  remplies  avec  des  morceaux 
d'ivoire  ou  de  boiadur,  de  telle  aorte  qu'elle  présente  des 
intervalles  égaui  de  substance  conductrice  et  non  conductrice, 
on  ressort  G  presse  contre  cette  circonférence  pendant  qu'un 
autre  ressort  K  s'appuie  contre  un  anneau  d'ivoire,  garni  sur 
son  pourtour  d'une  pièce  de  cuivre  en  contact  métallique  avec 
le  oerele*  Quatre  vis  de  {uression  sont  unies  par  des  fils  métaU 
liques  de  la  manière  suivante  :  1  avec  3,  3  avec  le  ressort 
K,  3  avec  le  suppôt  F  et  4  avec  le  ressort  G.  Les  deux  pôles 
de  la  pile  sont  respectivMnent  unis  avec  les  vis  1  et  4,  et  les 
deux  fils  qui  doivent  mettre  le  récepteur  dans  le  circuit  avec 
les  iris  2  et  3.  La  surface  supérieure  du  cercle  porte  des  carac-* 
t^es  oorrespondants  à  ceux  du  cadran,  et  vingt-quatre  petites 
hroehes  destinées  à  faciliter  le  mouvement  de  rotatiim  produit 
par  le  doigt.  U  y  a  un  arrêt  qui  empêche  que  le  doigt  puisse 
eotrakiep  le  cercle  au  delà  du  point  voulu.  Quand  Tappareil 
ne  fonctionne  pas,  le  signe  +  doit  se  trouver  vis-à^vis  de  cet 
arrél;  le  ressort  G  ptesse  contre  une  des  divisions  non  conduc^ 
trioee  de  la  circonférence  du  cercle,  le  ressort  K  étant  toujours 
appuyé  contre  la  pièce  en  cuivre  placée  sur  l'anneau  en  ivoire. 
Dans  cette  disposition  la  pile  n'est  pas  dans  le  circuit,  ce  qui 
penMt,  s'il  y  a  lieu,  aux  fila  conducteurs  qui  se  trouvent  ainsi 
libres  de  servir  à  une  communication  venant  de  la  station  où 
est  le  récepteur  à  celle  où  est  le  manipulateur,  au  moyen  d'un 
appareil  semblable ,  mais  disposé  d'une  manière  inverse.  Main- 
tMiaat  si  on  tourne  le  cercle  avec  le  doigt,  le  ressort  G  passe 


^. 
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alternalivement  sur  des  divisions  conductrices  et  non  conduc- 
trices, et  le  circuit  est  ainsi  tour  à  tour  fermé  et  rompu,  ce  qui 
fait  marcher  le  cadran  du  récepteur  d'autant  de  dents  qu*il  y  a 
eu  au  transmetteur  d'interruptions.  Si  donc  tout  a  été  conve- 
nablement ajusté,  il  suffira  pour  faire  paraître  une  certaine 
lettre  sur  le  cadran  du  récepteur,  d'appliquer  le  doigt  à  la 
broche  correspondante  à  la  même  lettre  sur  le  transmetteur  et 
de  l'amener  jusque  devant  l'arrêt;  ce  mouvement  déterminera 
le  nombre  d'interruptions  du  circuit,  nécessaire  pour  faire 
marcher  la  roue  et  par  conséquent  le  cadran  qui  lui  est  fixé, 
du  nombre  de  dents  voulu  pour  obtenir  le  résultat  désiré. 

M.  Wheatstone  a  imaginé  beaucoup  de  manières  de  trans- 
former le  mouvement  alternatif  de  l'armature  en  un  mouye- 
ment  circulaire  intermittent  du  cadran.  Le  mode  direct  que 
nous  venons  de  décrire  qui  est  le  plus  simple,  exige  un  courant 
trop  fort  pour  pouvoir  être  employé  quand  la  distance  à  par- 
courir par  la  dépêche  est  considérable.  Aussi  dans  les  appareils 
perfectionnés  et  destinés  à  de  longues  lignes,  M.  Wheatstone  a 
lié  le  cadran  à  signes  à  un  mouvement  d'horlogerie  mis  en 
action  par  un  ressort  et  par  un  poids ,  lesquels,  lorsqu'il  n'y  a 
pas  d'empêchement,  communiquent  à  la  roue  à  laquelle  le 
cadran  est  fixé,  une  rotation  rapide.  Mais  un  mécanisme  ana- 
logue à  l'ancre  d'échappement  ne  permet  à  la  roue  de  n'avan- 
cer que  de  la  distance  d'une  demi-dent,  chaque  fois  que  l'ar- 
mature est  attirée  par  l'électro-aimant  ou  repoussée  au  moyen 
du  ressort  auquel  elle  est  liée,  quand  l'aimantation  cesse.  L'ins- 
trument devient  ainsi  beaucoup  plus  sensible  et  peut  agir  avec 
un  courant  beaucoup  plus  faible.  On  conçoit  en  effet  qu'il  faille 
beaucoup  plus  de  force  pour  donner  directement  le  mouvement 
au  cadran  que  pour  dégager  une  simple  roue  d'échappement. 
l^usi  r|!;dement  par  l'adjonction  d'un  mouvement  d'horlogerie 
que  Wheatstone  est  parvenu,  comme  nous  l'avons  déjà  vu  àloc- 
casion  de  l'alarme  et  comme  nous  «n  verrons  plus  loin  d'autres 
exemples,  à  obtenir  une  multitude  d'effets  mécaniques. 

Le  télégraphe  à  cadran  a  reçu,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
un  trcs-grand  nombre  de  modifications  dont  l'une  des  plus  heu- 
reuses est  celle  que  lui  a  apportée  M.  Bréguet  qui  a  rendu  l'instru- 
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menl  d*uD  usage  beaucoup  plus  sûr  et  beaucoup  plus  facile. 
II  a  aussi  introduit  un  mouvement  d*horlogerie  qui  tend  à  faire 
mouvoir  la  roue  sur  laquelle  est  posée  l'aiguille  destinée  à  par- 
courir le  cadran  du  récepteur;  Télectro-aimant  cesse  encore  ici 
d'être  le  moteur;  il  n'est  plus  qu'un  interrupteur  permettant 
au  mouvement  d'horlogerie  de  faire  passer  une  demi-dent  de  la 
roue,  et  l'arrêtant  juste  au  moment  où  elle  est  passée,  lui  permet- 
tan  t  de  faire  passer  la  demi-dent  suivante  pour  l'arrêter  encore  et 
ainsi  de  suite.  Ce  qui  distingue  surtout  le  télégraphe  de  M.  Bré- 
guet,  c'est  réchappement  particulier  qu'il  a  mis  sous  la  dépen- 
dance de  l'électro-aimaot  pour  que  celui-ci  remplisse  bien  sa 
fonction,  c'est-à-dire  pour  qu'il  laisse  bien  échapper  juste  une 
demi-dent  à  chaque  vibration  de  retour.  Cet  échappement  fonc- 
tionne au  moyen  de  deux  petites  palettes  montées  sur  un  axe 
qui  est  seulement  un  axe  d'oscillation,  et  qui  sbnt  disposées  à 
une  distance  telle  et  de  manière  que  la  dent  de  la  roue  ne  peut 
passer  sans  les  rencontrer,  rencontre  qui,  au  moyen  du  jeu  de 
Télectro-aimant,  n'a  lieu  qu'au  moment  opportun.  Le  manipu- 
lateur de  M.  Bréguet  est  aussi  disposé  d'une  manière  ingénieuse 
qui  contribue  pour  sa  part  également  à  remédier  à  plusieurs 
des  inconvénients  du  télégraphe  à  cadran.  Nous  reviendrons 
sur  ces  mécanismes  à  l'occasion  du  télégraphe  à  signes  conven- 
tionnels, construit  également  par  M.  Bréguet. 

Mais  l'un  des  plus  ingénieux  parmi  les  télégraphes  de  cette 
espèce,  est  sans  contredit  celui  de  M.  Froment.  C'est  suftout 
dans  le  transmetteur  soit  manipulateur  que  se  trouvent  les 
perfectionnements  imaginés  par  M.  Froment.  La  figure  382 
représente  l'ensemble  de  l'appareil.  A  B  est  le  manipulateur 
dans  lequel  on  distingue  les  28  touches  du  clavier,  qui  forment 
sa  partie  extérieure,  et  qui  sont,  sous  la  main  de  celui  qui  en- 
voie la  dépêche,  exactement  comme  les  touches  du  piano  sont 
sous  la  main  du  pianiste.  Les  lettres  et  les  différents  signes  y 
sont  gravés  en  même  nombre  et  dans  le  même  ordre  que  sur  le 
cadran  du  récepteur  C  D  qui  est  vu  en  élévation,  mais  qui  peut 
être  aussi  éloigné  qu'on  le  veut  du  manipulateur.  Celui-ci  est 
muni  de  sa  cloche  d'appel  dont  le  marteau  est  mis  en  mouve- 
ment par  un  électro-aimant  particulier  très-ingénieusement 
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disposé,  qu'où  met  ^a  aqUon  eu  pressant  une  touche  du  da^W 
du  manipulateur. 


Fiff.  SS2. 

La  pièce  la  plus  importante  du  manipulateur  est  un  arbre 
d'acier  droit  et  très-rigide,  qui  va  d'une  extrémité  à  l'autre  de 
la  caisse  (fig.  383]  ;  sur  cet  arbre  sont  implantés  autant  de  bras 
qu'il  y  a  de  touches,  c'est-à-dire  28  j  ces  bras,  tous  égaux  et 
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Fig.  383. 
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perpendiculaires,  divisent  en  28  parties  égales  la  loogueur  d» 
Tarbre  comprise  entre  la  première  et  la  dernière  touche  ;  ib 
divisent  également  sa  circonférence  en  ^  parties  égales,  for- 
mant ainsi  la  révolutiou  complète  d'une  hélice.  De  plus,  chaque 
touche  porte  au  milieu  de  son  épaisseur  et  dans  le  poiat  conte* 
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Dftble  de  sa  longueur,  uoe  cheville  d'arrè(  sous  UquelU  le  bras 
correspondant  de  Tarbre  d*acier  pass«  librement  quand  )a 
touche  est  dans  sa  position  naturelle,  mais  contre  laquelle  il 
vient  heurter  et  s'arrêter  quand  la  touche  est  abaissée  et  preih 
sée  par  le  doigt.  L'arbre  d'acier  est  lui*-méme  mis  en  rotation 
par  un  mouvement  d'horlogerie  et  il  est  mqni  d'une  po\ie  à 
interruption,  comme  dans  les  transmetteurs  ordinaires,  qui 
ouvre  et  ferme  le  circuit  pour  chaque  tour»  un  nombre  de  fois 
qui  dépend  du  nombre  des  signes  à  transmettre  ';  Taiguille  du 
récepteur  marche  ou  s*arréte  suivant  que  le  cylindre  tourne  ou 
reste  arrêté,  quand  du  moins  le  circuit  est  établi.  A  l'extrémité 
de  l'arbre  se  trouve  une  roue  en  rochet  et  qui,  arrêtée  par  un 
levier  horizontal,  empêche  dans  l'état  ordinaire  l'arbre  de  tour* 
ner.  Bfais,  en  abaissant  une  touche  on  fait  mouvoir  le  levier 
horizontal  qui  dégage  ainsi  la  roue  en  rochet;  le  mouvement 
d'horlogerie  fait  al&rs  tourner  l'arbre  jusqu'à  oe  qu'il  s'arrête 
de  nouveau  quand  la  cheville  correspondante  à  la  touche  arrive 
devant  celles.  Aussitôt  que  la  touche  se  relève,  le  levier  ho^ 
rizontal  engrène  de  nouveau  la  roue  en  rochet.  Ainsi  chaque 
touche  fait  partir  le  mouvement  d'horlogerie  dès  qu'on  la 
presse,  et  celui-ci  s'arrête  quand  le  bras  de  l'arbre  en  rotation, 
qui  correspond  à  la  touche  abaissée,  vient  à  la  rencontrer;  mais 
comme  l'aiguille  du  récepteur  marche  synchroniquement  avec 
l'arbre  au  moyen  de  la  roue  à  interruption,  il  en  résulte  que 
cette  aiguille,  qui  s'arrête  en  même  temps  que  l'arbre,  indique 
alors  un  signe  correspondant  à  celui  qui  est  marqué  sur  la 
touche  qui  a  été  abaissée. 

Le  jeu  du  télégraphe  de  M.  Froment  est  en  même  temps  très- 
rapide  et  très-exact.  La  dernière  roue  du  mouvement  d'horlo* 
gerie  tourne  avec  une  grande  vitesse,  elle  fait  par  exemple  1, 
%  et  même  3  tours  par  seconde,  et  elle  imprime  par  conséquent 
cette  même  vitesse  à  Varbre  d'acier  qui  la  porte.  Cette  grande 
vitesse  ne  nuit  point  à  la  régularité  de  la  marche  de  l'appareil. 
Ainsi  la  roue  à  inteiTuption  a  sur  son  pourtour  14  dents  et  14 


I  to  eliYior  a  ts  toncha»  oorrespoaduites  à  28  signet,  la  roue  a  sqr 
i9»y9iirWuf  l^dÇ9tsell4etpa«M  vide». 
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espaces  Tides,  puisque  le  clavier  a  28  touches  et  qu*il  y  a,  par 
conséquent,  28  signes  à  transmettre  ;  le  contact  du  ressort  et 
d*une  dent  produit  la  fermeture  du  circuit,  tandis  que  le  pas- 
sage d*un  vide  devant  la  saillie  du  ressort  produit  la  rupture. 
On  comprend  alors  que  l'aiguille  du  récepteur  étant  sur  la 
marque  +  il  faut,  pour  que  le  clavier  soit  d'accord,  que  le  bras 
de  Tarbre  d'acier  qui  correspond  à  la  touche  marquée  -|-  soit 
précisément  sous  sa  cheville  d'arrêt;  les  bras  correspondants 
aux  lettres  A,  B,  C^  etc.,  se  trouvent  ainsi  respectivement  à  des 
distances  de  leur  arrêt  de  à,  A  i  â,  etc.,  de  circonférence;  donc 
si  l'on  presse  une  touche  quelconque,  on  détermine  juste  la 
rotation  voulue  pour  que  l'aiguille  du  récepteur  vienne  s'ar- 
rêter sur  la  lettre  correspondant  à  cette  touche,  et  le  même  ac- 
cord se  soutient  indéfiniment,  quelle  que  soit  la  vitesse  de  la 
rotation  de  l'arbre.  La  régularité  de  la  marche  est  telle  qu'on 
peut  passer  la  main  d'un  bout  du  clavier  à  l'autre  d'une  ma- 
nière quelconque,  sans  ordre  ni  aucune  attention,  en  prenant 
même  plusieurs  touches  à  la  fois,  sans  que  le  récepteur  et  le 
clavier  aient  perdu  leur  accord;  en  mettant  le  doigt  sur  une 
touche,  on  voit  l'aiguille  du  récepteur  marquer  la  lettre  corres- 
pondante, comme  si  on  venait  de  régler  l'appareil. 

Nous  ne  pouvons,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  nous  arrê- 
ter sur  toutes  les  modifications  si  nombreuses  qu'a  éprouvées 
le  télégraphe  à  cadran;  telles  que  l'emploi  de  mouvements 
d'horlogerie  marchant  synchroniquement  aux  deux  stations  et 
qu'on  arrête  à  l'aide  d'actions  électro-magnétiques  au  même 
instant,  telles  que  la  substitution  de  pièces  d'acier  aimanté  aux 
armatures  ordinaires  de  fer  doux,  ce  qui  fait  qu*on  peut  se  pas- 
ser du  ressort  destiné  à  ramener  l'armature  à  sa  première  posi- 
tion. En  effet  dans  ce  cas,  les  électro-aimants  agissent  sur  l'ar- 
mature déjà  aimantée  par  elle-même,  par  répulsion  aussi  bien 
que  par  attraction,  suivant  le  sens  du  courant;  on  augmente 
ainsi  la  sensibilité  de  l'appareil,  et  on  est  indépendant  de  Tin- 
tensité  variable  du  courant,  qui  exige  qu'on  règle  le  ressort 
quand  les  armatures  sont  de  fer  doux,  pour  chaque  intensité  m 
particulier.  M.  Gloësener,  qui  a  employé  les  armatures  aiman- 
tées dans  la  construction  de  différents  systèmes  de  télégrapheSi 
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y  a  trouvé  l'avantage  que  présente  également,  comme  nous  le 
Terrons,  remploi  des  machines  magnéto-électriques  au  lieu  de 
pileSy  celui  de  détruire  plus  rapidement  par  la  production  de 
courants  induits,  Vaimantation  des  électro-aimants  qui  persiste 
quelquefois  quelques  instants  après  que  le  courant  a  cessé  de 
passer.  Mais,  malgré  ces  divers  avantages,  nous  croyons  que  si 
Ton  D*a  pas  adopté  généralement  les  armatures  aimantées»  c'est 
que  leur  aimantation  doit  s'altérer  très-rapidement  sous  l'action 
intermittente  des  électro-aimants. 

Tous  les  télégraphes  alphabétiques»  soit  ceux  que  nous  ve- 
nons de  décrire,  soit  ceux  qui  leur  ressemblent,  peuvent  être 
caractérisés  d'une  manière  générale,  en  disant  qu'ils  ont  néces- 
sairement un  manipulateur  qui  se  meut  à  la  main  par  celui  qui 
envoie  la  dépêche,  et  que  par  suite,  celui  qui  reçoit  la  dépêche 
est  obligé  de  se  taire  et  de  rester  passif  jusqu'à  ce  que  son  cor- 
respondant lui  laisse  la  liberté  déparier  à  son  tour;  quant  aux 
différences  qui  existent  entre  les  divers  appareils,  elles  ne  por- 
tent que  sur  le  mécanisme  qui  sert  à  transformer  le  mouvement 
de  va-et-vient  en  mouvement  de  rotation,  ou  sur  la  disposition 
du  cadran,  ou  sur  la  forme  de  l'interrupteur,  ou  enfin  sur  le 
nombre  des-  divisions  tant  conductrices  que.non  conductrices 
dont  il  se  compose.  Il  n'en  est  pas  de  même  du  télégraphe 
imaginé  par  M.  Siemens,  qui  diifère  totalement  des  autres  en 
ce  qu'il  maintient  à  l'opérateur  qui  reçoit  la  dépêche,  pendant 
même  qu'il  la  reçoit  et  qu'il  l'écrit,  son  action  directe  et  immé- 
diate sur  Topérateur  qui  la  lui  envoie,  et  cela  sans  avoir  recours 
à  un  second  fil,  sans  rompre  Taccord  des  cadrans  et  des  appa- 
reils, et  sans  amener  la  moindre  perturbation  dans  la  série  des 
signes  dont  la  transmission  est  commencée. 

Pour  réaliser  cet  avantage,  M.  Siemens  supprime  tout  à  fait 
l'interrupteur  et  il  dispose  son  appareil  à  cadran  pour  qu'il 
agisse  absolument  de  la  même  manière,  soit  qu'il  doive  envoyer 
une  dépêche,  soit  qu'il  doive  la  recevoir.  Afin  de  bien  faire 
comprendre  le  mécanisme  ingénieux  au  moyen  duquel  ce  ré- 
sultat est  obtenu,  nous  emprunterons  sa  description  au  rapport 
si  remarquable  que  M.  Pouillet  a  fait  à  l'Académie  des  sciences 
en  1850,  sur  le  télégraphe  à  cadran  de  M.  Siemens. 
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L'armature  de  réleclro-aimaiit  porte  un  levier  d'entiron  1  dé- 
cimètre de  longueur  qui  exerce  deux  actions  très-différentes. 

Par  la  première,  il  fait  passer,  à  chaque  vibration  double 
(aller  et  retour),  une  dent  de  la  roue  sur  Taxe  de  laquelle  est 
montée  l'aiguille  indicatrice  du  cadran,  et  par  conséquent,  il 
porte  cette  aiguille  d'une  lettre  à  la  lettre  qui  suit. 

Par  la  seconde  action,  il  rompt  le  circuit  et  arrête  le  coufant 
dont  il  a  lui-même  reçu  le  mouvement;  mais  il  ne  l'arrête  qu'au 
moment  où  il  est  lui-même  arrêté  par  un  buttoir  dans  son  ex- 
tîursiou  d'aller^  c'est-^à-dire  quand  l'armature,  attirée  par  Té- 
lectro^^imant,  est  veùue  aussi  près  deé  pôles  qu'elle  doit  te 
faire;  alors  le  circuit  étant  rompu,  Tarmature  cesse  d'être  atti- 
rée, et  se  trouvant  immédiatement  rappelée  par  son  ressort,  le 
levier  accomplit  son  retour.  A  peine  touclie-t-il  à  celte  autre 
limite  de  son  excursion,  qu'il  complète  de  nouveau  le  circuit, 
rétablit  le  courant,  et  à  l'instant  se  trouve  de  nouveau  emporté 
par  l'armature  pour  accomplir  son  deuxième  aller,  qui,  par  la 
même  cause,  est  suivi  d'un  deuxième  retour.  Ces  vibrations 
isochrones  s'accompliraient  ainsi  indéfiniment  tant  que  la  pile 
fournirait  un  courant- de  même  intensité;  puis,  elles  devien- 
draient plus  lentes  quand  la  pile  s'affaiblirait,  et  enfin  elles 
Cesseraient,  après  un  temps  plus  ou  moins  long,  quand  ractioa 
du  courant  serait  devenue  trop  faible  pour  que  la  force  attrac- 
tive de  rélectro-aimant  pût  vaincre  l'inertie  de  l'armature  et  la 
tension  du  ressort  qui  la  retient  éloignée  des  pôles  '. 

Deux  appareils  semblables  introduits  dans  le  circuit,  l'un  à 
Berlin,  l'autre  à  Paris,  marcheraient  de  pair  et  avec  un  sp- 
chronisme  parfait,  sauf  la  vitesse  de  rélectricilé  qui  peut  ici 
être  négligée;  et  s'ils  étaient  d'accord  au  premier  instant,  c'est- 
à-dire  si  les  aiguilles  correspondaient  au  même  signe,  elles 
feraient  des  milliers  de  tours  et  marcheraient  pendant  des  jour- 

>  Ce  Bystéme»  qui  conilltd  à  se  serfir  de  rbctloti  tnagnétiiante  du  touraot 
lul-méaie  pour  Tinterrenipre  ou  le  rétablir,  avait  éé^  été  mis  en  pr«lh|Qe,  iMl 
par  moi-même  dans  la  construction  do  l*appareil  que  i*ai  nommé  eoMêtm»timr 
élecirfhchimque^  et  que  j'ai  décrit  dans  le  premier  volume  de  ce  Traité,  tait 
par  d^autres  physiciens,  et  en  particulier  par  M.  ("roment  dans  pluHeunikso 
ingénieux  appareils. 
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nées  ou  dw  années  entières,  en  se  troutônt  loujoufs  d'aéeord, 
c'esUà*dire  toujours  au  même  instant  vis-à^vis  des  mêmes 
signes. 

Aucun  opérateur  n*est  nécessaias  la  pile  se  charge  de  tout. 

Cependant,  jusque-là,  Taiguille  indicatrice  du  cadran  n*au- 
mil  qu'un  moUTement  régulier  et  saccadé  analogue  à  celui  de 
1*aiguille  à  secondes  d'une  pendule;  toutefois  il  serait  bien  plus 
rapide,  car  l'aiguille  indicatrice  pourrait  faire  une  révolution 
entière  par  seconde,  ne  mettant  qu'un  trentième  de  secondé 
pour  passer  d'un  signe  du  cadran  au  signe  suivant,  ce  qui  sup^ 
pose  dans  le  levier  de  l'armature,  trente  vibrations  doubles  par 
seconde.  Il  est  vrai  que  M.  Siemens  n'essaye  ses  appareils  qu'avec 
une  vitesse  moitié  de  celle-ci,  c'est-à-dire  un  tour  en  deux  se^^ 
condes,  oU  une  vibration  double  du  levier  de  l' armature  en  un 
^inzième  de  seconde.  Cela  ne  veut  pas  dire  toutefois  que  soU 
télégraphe  puisse  faire  15  signes  par  seconde  ou  900  par  mi- 
nute, car  l'œil  pourrait  à  peine  suivre  Taiguille;  d'ailleurs, 
avec  cette  vitesse  régulière  et  uniformément  saccadée,  elle 
montre  tous  les  signes  également,  et  fait  en  dernier  résultat  la 
même  chose  que  si  elle  n'en  montrait  aucun,  puisque  l'obser- 
vateur qui  la  suit  tte  peut  rien  distinguer,  rien  démêler  dans 
ses  mouvements  :  elle  fait  à  peu  près  comme  quelqu'un  qui  ré- 
citerait l'alphabet  plusieurs  fois  de  suite,  d'une  voix  parfaite^ 
ment  réglée  et  monotone,  sans  faire  sentir  aucune  lettre  en  par^ 
tlculier;  àcoup  sûr  il  serait  bien  impossible  de  démêler  ce  qu'il 
a  voulu  dire. 

Il  faut  donc  ajouter  quelque  chose  au  mécanisme  dont  nous 
venons  de  parler;  il  faut  arrêter  l'aiguille  dans  sa  course,  non 
pas  longtemps,  mais  pendant  une  demi^-seconde,  un  tiers  dé 
seconde  ou  peut-être  un  quart  de  seconde,  suivant  la  justesse 
des  motiTements  de  celui  qui  envoie  la  dépêche,  et  le  coup  d'œil 
plus  ou  moins  prompt  de  celui  qui  la  reçoit,  par  là  l'aiguille 
montre,  choisit,  ou  si  l'on  veut,  prononce  en  quelque  sorte  les 
lettres  sur  lesquelles  l'opérateur  doit  exclusivement  porter  Son 
attention.  Pour  obtenir  ce  résultat,  M.  Siemens  adapte  circu- 
lairement  autour  de  son  cadran  autant  de  touches  qu'il  porté 
de  signes,  et  sur  chaque  touche  est  répété,  en  caractère  très^^ 
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apparent,  le  signe  auquel  elle  correspond.  En  posant  le  doigt 
sur  une  touche,  on  abaisse  une  petite  tige  verticale  de  1  ou 
2  millimètres  de  diamètre,  qui  vient  alors  barrer  le  passage  i 
un  levier  horizontal  parallèle  à  Taiguille  et  monté  sur  son  axe. 
C*est  exactement  comme  si  Ton  arrêtait  Taiguille  elle-même; 
mais  le  mécanisme  est  caché  au-dessous  du  cadran  pour  n*eo 
pas  troubler  Taspect,  et  pour  ne  pas  fatiguer  Tattention  de  IV 
pérateur.  Il  ne  suffit  pas  que  Taiguille  soit  bien  fidèlement  arrê- 
tée vis-à-vis  du  signe  qu'elle  doit  indiquer,  il  importe  de  plus 
que  le  levier  moteur,  lié  à  Tarmature,  dont  le  même  obstacle 
arrête  aussi  la  vibration,  se  trouve  alors  vers  le  milieu  de  soo 
retour,  c'est-à-dire  vers  le  milieu  de  l'excursion  qu'il  fait  sous 
l'influence  du  ressort  qui  le  rappelle.  On  comprend,  en  effet, 
qu'à  cet  instant  le  circuit  étant  rompu  depuis  un  certain  temps, 
et  les  effets  du  courant  ayant  cessé,  il  y  a  moins  de  chance  pour 
que  l'armature  contracte  une  polarité  magnétique  capable  de 
troubler  la  marche  régulière  de  l'appareil.  Ces  conditions  soot 
très-habilement  remplies  par  M.  Siemens. 

Celui  qui  envoie  la  dépêche  n'a  donc  qu'une  seule  opération 
à  faire  :  poser  le  doigt  successivement  sur  toutes  les  touches  qui 
correspondent  à  la  série  des  signes  qu'il  veut  transmettre.  Il 
abaisse  une  touche,  et  l'aiguille  indicatrice  de  son  appareil, 
emportée  par  le  mouvement  régulier  qui  l'anime,  n'éprouve 
rien  encore;  elle  continue  sa  marche  jusqu'à  l'instant  où  elle 
arrive  au  signe  dont  la  touche  est  abaissée  ;  là  elle  s'arrête. 
L'aiguille  de  l'autre  station,  mue  par  la  même  force  et  soumise 
au  synchronisme,  ne  peut  pas  cependant  s  arrêter  matbémati- 
quement  au  même  instant,  car  le  levier  qui  la  fait  mouvmr, 
rappelé  aussi  par  son  ressort,  achève  forcément  son  retour, 
puisqu'il  ne  rencontre  pas,  comme  son  homologue  de  la  pre- 
mière station,  un  obstacle  matériel  qui  l'arrête;  il  achève  donc 
son  retour,  et  prend  la  position  où,  pour  sa  part,  il  complète 
le  circuit  et  rétablit  le  courant.  Cependant  ce  qu'il  fait  là  œ 
peut  pas  avoir  à  Tinstant  même  son  efficacité,  puisque  son  ho- 
mologue de  la  première  station  est  alors  retenu  en  un  poiot  oà 
il  rompt  le  circuit.  C'est  ainsi  que  l'opérateur  qui  envoie  la  dé- 
pêche, posant  le  doigt  sur  une  touche  pendant  une  certaine 
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fraciioo  de  seconde,  détermine  un  instant  d^arrét  pareil  dans* 
Taiguille  de  la  seconde  station  ;  mais,  il  faut  bien  le  remarquer, 
les  deux  aiguilles  ne  peuvent  pas  s'arrêter  au  même  instant;  la 
seconde  ne  8*arréte  qu'après  un  temps  qui  équivaut  à  peu  près 
au  quart  de  la  durée  d'une  vibration  complète.  Cette  circon- 
stance est  importante  par  l'influence  qu'elle  exerce  sur  le  nombre 
des  signes  qui  peuvent  être  transmis  dans  un  temps  donné. 

Quand  celui  qui  envoie  la  dépêche  lève  le  doigt  qu'il  avait 
posé  sur  la  première  touche  pour  le  porter  sur  la  seconde  et 
faire  le  deuxième  signe,  les  phénomènes  suivants  s'accomplis- 
sent. Le  levier  de  son  appareil,  obéissant  à  l'action  du  ressort 
qui  le  tire,  est  libre  enfin  d'achever  son  retour,  et  il  l'achève 
en  effet.  Alors,  le  circuit  étant  partout  fermé,  le  courant  se  ré- 
tablit ;  les  armatures  des  deux  stations  sont  attirées  simultané- 
ment, et  les  aiguilles  reprennent  leur  marche  concordante  jus- 
qu'à l'instant  où  celle  de  la  première  station  marque  le  second 
signe;  l'aiguille  de  la  seconde  station  le  répète  à  son  tour,  et 
les  mêmes  phénomènes  se  reproduisent  jusqu'à  la  fin  de  la  dé- 
pêche. Si  tout  se  passe  bien,  l'opérateur  de  la  seconde  station 
n'a  autre  diose  à  faire  qu'à  suivre  avec  attention  les  mouve^ 
ments  de  son  aiguille  indicatrice,  à  écrire  ou  à  dicter  les  signes 
qu  elle  lui  désigne.  S*il  a  un  doute,  il  pose  le  doigt  sur  une 
touche  ;  alors  l'aiguille  de  la  première  station  s'arrête  à  ce  si- 
gnal, et  celui  qui  envoie  la  dépêche  est  ainsi  prévenu  que  son 
correspondant  veut  parler;  l'entretien  s'engage,  les  explications 
s'échangent,  et  bientôt  le  travail  primitif  reprend  son  cours. 

L'appareil  dont  nous  venons  de  donner  une  idée  sommaire 
se  suffit  à  lui-même  ;  il  n'a  besoin  d'aucun  auxiliaire  et  il  ne 
présente  d'autres  chances  d'erreurs  que  celles  qui  peuvent  pro- 
venir de  l'observateur  qui  a  pu  se  tromper,  soit  en  lisant  les 
mouvements  de  l'aiguille,  soit  en  écrivant  les  signes  après  les 
avoir  lus.  Pour  éviter  jusqu'à  la  possibilité  de  ces  erreurs, 
M.  Siemens  joint  au  besoin  à  son  appareil  une  imprimerie  qui 
marche  également  par  une  action  électro-magnétique  dont  l'ori- 
gine est  dans  une  pile  locale,  pile  dont  le  circuit  est  fermé  pour 
mettre  en  activité  l'appareil  imprimeur,  par  le  courant  qui  fait 
marcher  le  télégraphe  lui-même.  L'intervention  de  la  pile 
III.  25 
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locale  est  nécessiiée  par  le  besoin  d^amr  pour  faire  mardier 
rimprimeiie  électro-magDétique  un  courant  électrique  plus 
énergique  que  celui  que  requiert  le  télégraphe  mêio^^  qui  est 
d'ailleurs  déjà  affaibli  par  le  trajet  qu  il  a  parcouru  d*une  iti- 
tion  à  Tautre.  Nous  n*entreron8  pas  dans  plus  de  détails  sur  \t 
mécanisme  passablement  compliqué  de  cet  appareil,  comoie 
Test  au  reste  celui  de  tous  les  différents  télégraphes  imprimeun 
qui  ont  été  imaginés  avant  et  après  celui  de  M.  Siemena;  noos 
renvoyons»  pour  Texposition  des  principes  sur  lesquels  repoesni 
ces  télégraphes,  au  paragraphe  suivant,  qui  sera  conaacré  aox 
télégraphes  enregistreurs* 

Le  télégraphe  de  M»  Siemens  requiert,  pour  bien  marcher,  use 
perfection  d*exécution  qui  a  été  réalisée  par  M.  Halske,  habile 
mécanicien  de  Berlin,  mais  qui  ne  peut  être  en  général  que  dit 
ficilement  atteinte.  Cette  circonstance  Jointe  à  la  compUcatioa 
et  par  conséquent  au  coût  élevé  de  l'appareil,  en  oni  reodii 
remploi  peu  général  ;  mais  elle  n*en  diminue  miUement  la 
valeur  théorique  qui  est  encore  augmentée  par  les  coosîdéi»- 
tiens  nouvelles  et  intéressantes  sur  la  télégraphie  électrique, 
dont  son  inventeur  en  a  accompagné  la  descripticm  ;  considéra' 
lions  sur  lesquelles  nous  aurons  occasion  de  revenir  plus  loto. 

C'est  eocore  dans  la  catégorie  des  télégraphes  à  cadran  que 
nous  devons  évidemment  placer  celui  à  signaux  construit  par 
M.  Bréguet  pour  Tadministraiion  française.  Il  est  destiné  à 
reproduire  les  mêmes  signes  que  ceux  qui  étaient  donnés  par 
les  anciens  télégraphes  aériens;  Tadministration  des  lignes 
télégraphiques  françaises  ayant  trouvé  divers  avantages  dans 
cette  modification  apportée  aux  télégraphes  ordinaires  àcadran^ 
d*abord  celui  d'avoir  un  personnel  habitué  à  ces  signes  dool 
l'usage  était  consacré  depuis  un  demi-siècle  et  dont  les  vocabu- 
laires  étaient  arrêtés  depuis  longtemps,  ensuite  d'obtenir  une 
transmission  plus  rapide  des  dépêches»  puisque,  en  se  servant 
des  signes  anciens,  ce  sont  des  mots  et  non  pas  seulement  des 
lettres  qu'on  transmet»  enfin  de  s'assurer  par  là  plus  &eilemesl 
du  secret  des  dépêches.  Ce  dernier  avantage  n'est  pas  très-iéel, 
puisque,  ainsi  que  nous  Tavons  déjà  dit,  rien  n'est  plus  ficik 
de  l'obtenir  avec  un  télégraphe  quelconque,  moyennaal  me 
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obnTention  préalable  analogue  à  celles  qu*on  fait  pour  les  cor- 
respondances ordinaires,  quand  elles  sont  chiffrées.  Les  deux 
premiers  aTantages,  quoique  plus  fondés,  ne  sont  pas  toutefois 
aases  grands  pour  compenser  les  inconiénients  qui  résultent 
de  la  complication  de  l'appareil,  de  la  difficulté  plus  grande 
de  sa  manipulation,  ainsi  que  de  la  nécessité  de  deux  fils  télé-^ 
graphiques  et  d*un  courant  électrique  très-énergique  pour  le 
bdrt  marcher.  Aussi  croyons-nous  que  ces  télégraphes  finiront 
par  être  abandonnés  totalement  comme  ils  commencent  déjà  à 
Tétre  partiellement  en  France,  qui  est  le  seul  pays  où  ils  ont 
été  employés;  c*est  ce  qui  fait  que  nous  nous  bornerons  à  en 
donner  une  description  très^ommaire,  malgré  l'intérêt  au  point 
àt  Tue  mécanique  que  peut  exciter  la  manière  aussi  habile 
qu'ingénieuse  dont  M.  Bréguet  est  parvenu  à  résoudre  le  pro- 
blème dont  la  solution  lui  avait  été  demandée  par  Tadminis- 
tn^ion  française. 

Le  sy^ème  télégraphique  dont  il  s'agit  consiste  en  un  double 
télégraphe  à  cadran,  ce  qui  permet  de  faire  mouvoir  deux 
aiguillée;  ces  aiguilles  doivent  prendre  chacune  huit  positions 
différentes  par  rapport  à  une  ligne  horizontale,  positions  qui  sont 
par  conséquent  à  45*  de  distance  les  unes  des  autres.  En  combi- 
nast  chacune  des  huit  posîtionsde  l'une  des  aiguilles  indicatrices 
avec  les  huit  positions  de  l'autre,  on  obtient  ainsi  soixante-quatre 
signes.  Les  deux  aiguilles  sont  mues  chacune  par  un  mouve- 
ment d'horlogerie,  et  portent  sur  leur  axe  une  roue  à  échappe- 
laeot  munie  de  quatre  dents  suffisantes  pour  obtenir  les  huit 


/ 

Fig.  384. 

positions  à  donner'.  L'échappement  se  fait  au  moyen  d'une 
ancre  mue  par  un  électro-aimant.  C'est  ce  qui  est  représenté 

*  Ce  fpttae  est  aenblable  à  celai  employé  par  M.  Brégua  pour  son  télégraphe 
à  dhfeWf  éoÉt  DOQS  tTons  parlé  plus  haut. 
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dans  la  figure  384,  où  Ton  voit  pour  chaque  indicateur  a  et  h, 
les  deux  palettes  x  et  y,  une  portion  de  Tarbre  oscillant  qui  les 
porte  et  la  roue  à  quatre  dents  qui  fait  passer  juste  une  dénu- 
dent ou  î  de  circonférence  quand  Toscillation  du  levier  d^age 
une  des  palettes  pour  mettre  l'autre  en  prise.  Seulement, 
comme  nous  Tavons  dit,  le  système  est  double;  comme  il  y  a 
deux  indicateurs  qui  doivent  se  mouvoir,  d*une  manière  parfai- 
tement distincte  et  indépendante,  chacun  a  son  mouvemoDt 
d*horlogerie,  son  échappement,  son  électro-aimant  et  son  coq- 
rant  séparé.  Il  est  facile  de  comprendre  d*après  cela  le  jeu  de 
Tappareil  qui  exige  seulement  un  mouvement  d*borlogerieas8et 
puissant  et  en  même  temps  très-exact,  conditions  difficiles  i 
concilier,  mais  qui  Tout  été  grâce  à  Thabileté  de  H.  BrégueL 
Passons  maintenant  au  manipulateur  qui  est  composé  de 
deux  parties  indépendantes  semblables  à  celle  de  la  figure  385; 
chacune  d*elles  est  en  rapport  avec  un  des  côtés  du  récepteur 

par  un  fil   spécial,  ce  qui  exige , 

i  comme  nous  Tavons  déjà  dit,  rem- 
ploi de  deux  fils.  Les  deux  manipu- 
lateurs sont  identiques,de  sorte  qu  il 
suffit  d*en  décrire  une. 
G  est  un  disque  fixe  divisé  en  huit 
parties  égales  par  des  crans  dans  les- 
quels on  peut  engager  une  tige 
fixée  à  la  manivelle  mobile  M;  R  est 
une  roue  également  fixe,  sur  uncWé 
-^^"^  r^^-^     jg  laquelle  est  creusée  une  gorge 

Fîg.  385.  quadrangulaire  à  angles  arrondis, 

dans  laquelle  se  meut  un  galet  porté  par  la  partie  supé- 
rieure du  levier  L;  BD  est  Taxe  de  mouvement  des  deux  leviers 
L  et  L'.  L  est  le  levier  qui  portera  son  extrémité  le  galet  qui 
entre  dans  la  roue  de  la  gorge  R.  L' est  le  levier  qui  porte  daos 
le  bas  une  pièce  à  ressort  oscillant  entre  les  deux  xonlacts  C 
et  C;  C  et  C'  sont  deux  contacts  métalliques  encastrés  dans  use 
pièce  d'ivoire,  sur  lesquels  vient  appuyer  le  levier  L';  C  com- 
munique avec  le  pôle  de  la  pile  et  C  avec  le  récepteur  par  un  fil 
conducteur;  le  fil  de  la  ligne  est  fixé  au  bas  de  la  colonne.  En 
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faisant  mouvoir  la  manivelle  dans  le  môme  sens,  autant  de  fois 
Ton  aura  passé  devant  les  crans  du  disque  G,  autant  de  fois  le 
levier  L' aura  produit  d*interruption  du  courant  par  Teffet  du 
jen  des  leviers  L  et  L'. 

L'ensemble  du  récepteur  et  des  manipulateurs  est  représenté 
dans  la  figure  386;  on  oe  voit  que  Vapparence  extérieure  du 
récepteur,  la  forme  de  la  boite  dans  laquelle  sont  les  mouve- 
ments d'horlogerie  et  Téchappement  que  nous  avons  décrit 
figure  384;  on  voit  également  la  face  qui  est  tournée  vers  Topé- 
rateur,  portaot  en  haut,  à  droite  et  à  gauche,  deux  petits  cadrans 
qui  servent  à  régler  la  tension  du  ressort  de  chaque  armature, 
puis  un  peu  plus  biys  le  régulateur  horizontal  fixe  et  les  deux 
indicateurs  dont  chacun  est  monté  sur  Taxe  de  la  roue  à  quatre 


Fîg.  386. 


dents  de  la  figure  384,  afin  de  se  mouvoir  avec  elle.  Les  deux 
manipulateurs  sont  également  représentés  dans  la  figure  386. 
On  prend  d'une  main  le  manche  m  qui  est  articulé,  on  Téloigne 
un  peu  du  cercle  a,  et  on  le  tourne  pour  le  porter  dans  Tune 
des  hait  encoches,  où  il  s'arrête  par  une  cheville  qu'il  porte. 
L'iadieateur  qu'il  fait  marcher  s'arrête  aussi  dans  la  même 
Ce  içwMW  venons  de  dire  du  manche  m  s'applique 


390  ÀPPUCÀTK»»  Dl  L^iUECTBlGITÉ. 

à  rEutre,  qui  agit  de  son  cAté  de  la  même  manière  sur  Tiiidi- 
eateur  qui  est  sous  son  influence.  Ainsi  les  deux  mains  sont  à 
l*(BUTre»  et  après  quelque  temps  d*exercice,  elles  acqaièreot 
une  habileté  merveilleuse  dans  ce  genre  d^opération  où  il 
feut  qu'elles  perdent  toute  habitude  de  mouvements  symé- 
triques. La  manœuvre  simultanée  des  deux  manches  de  gan* 
che  et  de  droite  fait  donc  marcher  simultanément  les  deux 
aiguilles  de  gauche  et  de  droite  du  récepteur»  aussi  bien  à  la 
station  de  celui  qui  envoie  la  dépêche  qu'à  la  station  de  celui 
qui  la  reçoit;  seulement  celui-ci  est  obligé  de  mettre  et  de 
maintenir  son  manipulateur  hors  du  circuit  pendant  tout  le 
temps  qu*il  reçoit  les  signes  de  son  corresppndant. 

Nous,  avons  déjà  dit  que  les  télégraphes  à  cadran  exigeaient 
en  général  l'emploi  de  courants  passablement  énergiques;  aussi 
les  fait-on  marcher  le  plus  souvent  avec  des  couples  de  Bunxen. 
En  France,  en  particulier,  ce  sont  ces  couples  qu'on  emploie 
avec  les  appareils  télégraphiques  à  signaux  anciens.  Il  est  même 
nécessaire  d'employer  des  piles  composées  de  plusieurs  de  ces 
couples;  dans  quelques  cas,  pour  assurer  le  service,  il  en  faut 
jusqu'à  trente,  ce  qui  entraîne  une  dépense  assez  forte.  Quant 
aux  conducteurs,  ce  sont  en  France  des  fils  aériens  et  supportés 
par  des  poteaux  en  bois  et  isolés  au  moyen  de  supports  en  por- 
celaine. En  Prusse,  où  le  télégraphe  de  Siemens  a  été  employé, 
on  s'est  longtemps  servi  de  fils  souterrains  isolés  par  la  gutta- 
percha;  M.  Siemens  a  donné  une  description  détaillée  de  ce 
mode  de  communication  qui,  du  reste,  parait  avoir  été  aban- 
donné, malgré  les  précautions  qu'on  avait  prises  pour  le  rendre 
aussi  parfait  que  possible,  et  les  moyens  imaginés  pour  décou- 
vrir les  points  où  une  communication  avec  le  sol  avait  lieu, 
quand  par  hasard  il  s'en  établissait  par  l'effet  de  quelque  solu- 
tion de  continuité  dans  la  couche  isolante. 

c.  Télégraphes  énr^iêireun. 

Les  télégraphes  enregistreurs  sont  ceux  qui  laisseul  une  tnoe 
permanente  de  la  dépêche  transmise  ra  l'enregistraBt, 
leur  nom  l'indique,  de  façon  qu  on  peut  la  conserver  et  la  < 
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irélÊKt.  On  coDçmi  le  grand  avantagg  qai  en  réeuHe  pour  le  ser* 
riee  télégraphique^  soit  en  rendant  les  erreurs  beaucoup  plus 
rares,  g(Âi  en  permettant,  quand  il  s*en  glisse,  de  remonter  à 
leur  origine. 

Les  télégraphes  imprimeurs  dont  nous  avons  déjà  parlé  à 
Toceasion  du  télégraphe  de  Siemens  appartiennent  à  la  caté<- 
gorie  des  télégraphes  enregistreurs,  mais  ce  ne  sont  ni  les  plus 
simples,  ni  par  conséquent  les  plus  usuels.  Leur  but  est  de 
foomir  toute  la  dépêche  imprimée  en  caractères  ordinaires;  ils 
se  composent  en  général  de  quatre  mécanismes  différents  : 
1*  d*on  mécanisme  compositeur  au  moyen  duquel  une  roue 
portuii  les  caractères  de  l'alphabet  gravés  en  relief  présente 
devant  un  repère  celui  des  caractères  qui  est  désigné;  2°  d'un 
système  pour  encrer  les  caractères;  3*  d*un  mécanisme  impri- 
nMur  qui  presse  la  bande  de  papier  sur  laquelle  doit  être  im- 
primée la  dépêche  contre  le  type  ou  le  caractère  placé  devant 
le  repère;  i""  d'un  gouverneur  de  la  bande  de  papier  propre  à 
la  Ineo  diriger  et  à  la  faire  avancer  après  chaque  impression 
de  lettre,  d'une  quantité  suffisante  pour  que  les  impressions  ne 
se  superposent  pas.  La  grande  difficulté  du  problème  était 
d'obtenir  le  fonctionnement  de  ces  divers  organes  mécaniques 
sous  rinfluence  d'un  même  courant,  et  c'est  principalement 
par  les  moyens  employés  pour  vainere  cette  difficulté  que  les 
différents  systèmes  qui  ont  été  proposés  se  distinguent  les  uns 
des  autres.  Nous  avons  déjà  indiqué  que  dans  le  télégraphe 
ÎBiprioQeur  de  M.  Siemens,  c'est  à  l'aide  d'une  forte  pile  locale 
dool  le  circuit  est  fsmé  par  le  courant  qui  met  en  activité  le 
télégraphe  à  cadran,  que  marche  le  mécanisme  destiné  à  opérer 
rimpression.  Mais  déjà  longtemps  auparavant  Wheatstone  avait 
le  premier  imaginé  d'écrire  les  dépêches  en  recourant  à  un  appa- 
reil distinct  formé  de  vingt-quatre  bandes  ou  ressorts  portant 
des  caractères  en  relief  et  des  marteaux  qui,  en  frappant  indi- 
▼idoellement  chaque  bande,  imprimaient  la  lettre  sur  le  papier 
en  plusieurs  exemplaires.  M.  Brett  avait  apporté  à  ce  télégraphe 
un  perfectisnnement  qui  consiste  à  imprimer  la  dépêche  au 
moyen  d'un  second  cadran  indicateur  que  Ton  passe  contre  le 
papier  chargé  de  noir  de  fumée.  Mais  plus  tard  il  avait  lui-même 
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imaginé  un  télégraphe  imprimeur  dans  lequel  la  foDCtioo  da 
mécanisme  imprimeur  s*opère  à  Taide  d*uii  régulateur  à  forée 
centrifuge,  sous  Tinfluence  d*un  temps  d*arrét  suffisammeat 
tenu  pour  la  transmission  de  la  lettre  qu*on  veut  iaiprimer. 
Dans  le  télégraphe  de  M.  Brett,  cette  fonction  s*accoaiplit  par 
rintermédiaire  d*un  appareil  hydraulique  dont  les  aiouYeoieDts 
ascendants  s*opèrent  avec  facilité  et  dont  les  mouTeaieots  des 
conduits  s'effectuent  avec  lenteur.  Dans  un  système  récemmeat 
inventé  par  M.  Theiler,  le  mécanisme  télégraphique  est  en 
mouvement  synchronique  avec  celui  du  transmetteur,  de  sorte 
qu'il  suffit  d'arrêter  celui-ci  en  face  de  telle  ou  telle  lettre  pour 
qu'aussitôt  le  mécanisme  télégraphique  soit  arrêté  et  présente 
cette  lettre  au  mécanisme  imprimeur.  Or  celui-ci  se  trouve  mis 
en  action  sous  l'influence  électrique  même  qui  a  déterminé 
l'arrêt  de  l'autre  mécanisme  télégraphique.  Dans  un  systèoie 
imaginé  par  M.  Dumoncel,  le  mécanisme  télégraphique  mar- 
che sous  l'influence  du  courant  dirigé  dans  un  certain  sens, 
et  le  mécanisme  imprimeur  opère  sa  fonction  sous  l'influeooe 
du  même  courant  dirigé  en  sens  contraire.  Il  y  aurait  encore, 
si  nous  voulions  faire  une  énumération  complète,  bien  d'autres 
essais  du  même  genre  à  citer;  mais  tous  ces  appareils  sont  telle- 
ment dispendieux,  tellement  lents  dans  la  transmission  des 
dépêches,  tellement  délicats  dans  leur  manœuvre  et  par  coqm- 
quent  tellement  susceptibles  de  se  déranger^  que  quelque  per- 
fectionnés qu'ils  soient  ' ,  ils  ne  deviendront  probablement  jamais 
pratiques  et  qu'on  préférera  toujours  en  fait  de  télégraphes 
enregistreurs,  les  télégraphes  à  signaux  simples  qui  ne  né- 
cessitent pas  un  personnel  nombreux  et  auxquels  on  peut 
faire  exprimer  une  langue  sténographique  très-abréTiatrice. 
C'est  donc  de  ceux-là  que  nous  allons  nous  occuper,  d'autant 
plus  qu'indépendamment  de  la  propriété  qu'ils  ont  d'enregis- 


>  De  tout  les  différent!  tystèmes  àê  Hélégraphet  imprlmeun,  celui  qui  ( 
Dément  fonctionne  le  plus  rapidement  est  celui  de  M.  TheUer;  U  a  en  ootre  Ta- 
Yantage  d'être  d'une  manœuvre  très-simple  pour  Topërateur.  Il  ne  teratt  dsK 
pas  impossible  qu*il  pût  être  employé  pratiquement  dans  quelques  caa  ipétiam, 
par  exemple  quand  11  s'agirait  de  fournir  un  moyen  aux  arengtea  d^écrirt  «b- 
mémes  sans  aTOir  besoin  de  dicter. 
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irer  la  dépêche,  ils  présentent  tant  d^autres  avantages  que  leur 
eoiploi  tend  à  devenir,  comme  nous  Tavons  ^t,  toujours  plus 
général. 

G^est  en  1837  que  Morse  fit  connaître  au  public  le  télégraphe 
enregistreur,  qui,  avec  raison,  a  gardé  son  nom  et  dont  il  parait 
bien  qu'il  avait  déjà  conçu  Vidée  en  1832.  Le  principe  en  est 
f<»rt  simple.  Ce  télégraphe  n*exige  qu'un  seul  circuit,  par  con« 
séquent  qu'un  seul  fil  isolé  et  le  retour  par  la  terre.  A  l'extré- 
mité du  circuit  où  la  dépêche  doit  être  reçue,  est  un  électro- 
aimant dont  le  fil  communique  par  une  de  ses  extrémités  avec 
le  sol  et  par  l'autre  avec  le  fil  isolé  qui  établit  la  communication 
entre  les  deux  stations.  L'armature  de  Télectro-aimant  est  fixée 
au  bout  d'un  petit  levier  dont  l'autre  bout  porte  une  plume  ou 
un  crayon.  Sous  la  pointe  de  la  plume  ou  du  crayon  marche, 
d'un  mouvement  uniforme,  une  bande  de  papier  qui  est  mue 
au  moyen  d'un  mécanisme.  Maintenant,  à  l'extrémité  du  circuit 
d'où  part  la  dépêche  est  une  pile  dont  l'un  des  pôles  commu* 
nique  avec  le  sol,  tandis  que  l'autre  pôle  peut  être  mis  à  volonté 
en  communication  avec  le  fil  isolé  qui  relie  les  deux  stations. 
Si  le  circuit  est  fermé,  l'armature  del'électro-aimant  est  attirée, 
et  cette  attraction  fait  que  la  pointe  de  la  plume  ou  du  crayon 
touche  le  papier,  et  y  trace  une  ligne  dont  la  longueur  dépend 
du  temps  pendant  lequel  le  circuit  est  resté  fermé.  Si  celui-ci 
est  fermé  et  ouvert  rapidement,  il  se  produit  sur  le  papier  de 
simples  points  dont  le  nombre  dépend  du  nombre  de  fois  que  le 
circuit  est  interrompu  et  rétabli.  L'espace  blanc  qui  sépare  les 
points  et  les  lignes  est  d'autant  plus  grand  que  le  circuit  reste 
ouvert  plus  longtemps.  On  voit  donc  qu'on  peut  à  volonté,  en 
agissant  à  l'une  des  stations,  tracer  sur  le  papier  qui  se  déroule 
à  l'autre,  une  succession  de  points  ou  de  lignes  séparés  par  des 
intervalles  blancs,  qui  peuvent  être  combinés  de  manières 
assez  variées  pour  donner  naissance  à  des  signes  correspondants 
aux  différentes  lettres  de  l'alphabet  et  aux  divers  chiffres  de 
Tarithmétique.  C'est  ce  qu'a  fait  M.  Morse,  et  son  système  de 
sign^  a  été  généralement  adopté  avec  une  seule  modification, 
dont  la  pratique  a  fait  reconnaître  la  convenance;  c'est,  au  lieu 
d'employer  deux  traits  l'un  plus  long  fMaV^ArA  miire  le 
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point,  de  n'ayoir  que  deux  signes;  savoir,  une  ligne  toujours  de 
la  même  longueur  et  un  point.  Nous  Terrons  plus  loin  comment, 
au  moyen  de  ce  point  et  de  cette  ligne,  on  peut  représenter  tous 
les  signes  dont  on  a  besoin  dans  la  transmission  des  dépêches. 
Nous  avons  supposé  dans  ce  qui  précède  que  la  transmissioo 
de  la  dépêche  n*avait  lieu  que  dans  une  seule  direction;  il  va 
sans  dire  que  pour  qu*elle  ait  lieu  dans  les  deux,  il  faut  double 
système  d* appareils. 

Sans  nous  arrêter  aux  diverses  modifications  successives  qu*a 
éprouvées  le  système  de  Morse,  je  le  décrirai  immédiatement 
tel  qu'il  est  maintenant  pratiqué  généralement,  en  particulier 
en  Allemagne  et  en  Suisse  ou,  grâce  aux  perfectimmemenls 
introduits  successivement  par  M.  Steinbeil  et  par  M.  Hipp,  il 
atteint  un  haut  degré  de  précision  et  de  rapidité  dans  la  tram- 
mission  des  dépêches.  L*appareil  enregistreur  ou  éerivant 
(fig.  387)  repose  sur  la  combinaison  de  deux  appareils  easen- 
tiellement  différents;  l'un  consiste  dans  un  levier  H  qui,  lors- 


Fig.  387. 


qu'on  l'abaisse,  presse  sur  une  feuille  de  papier  P  avec  aoe 
pointe  t  dont  il  est  muni.  Ce  levier  est  abaissé  au  moyen  de 
î'électro-aimant  H  qui  attire  l'armature ;i  fixée  au  levier;  chaque 
fois  que  le  courant  passe  <ians  le  fil  de  l'éleetro^aimant,  Tar- 
mature  entraîne  en  effet  le  levier  auquel  elle  est  fixée  et  prodoH 


la  pmasioii  de  b  poînte  oosire  le  papier.  Une  vis  i  sert  à 
timilOT  le  jeu  de  rarmaiore  et  un  reesort  en  hélice /joint  au 
ksfîer  Toblige,  par  son  élaeticité,  à  se  séparer  de  rélectro*ai- 
mant  lorsque  le  courant  cesse  d*agir,  ce  qni  fedt  que  la  pointe 
ne  {«^860  plus.  L'autre  partie  de  l'appareil  est  destinée  à  fSeûre 
paattr  sous  la  pointe,  avec  une  vitesee  uniforme,  une  longue 
bande  de  papier  P  qui  est  enroulée  sur  un  cylindre  et  qui  est  à 
cet  effet  serrée  entre  deux  cylindres  de  laiton  à  surface  rugueuse, 
0  et  V.  Deux  ressorts  tiennent  le  cylindre  supérieur  pressé 
contre  le  cylindre  inférieur  qui  est  mis  en  mouvement  par  un 
rouage  d'horlogerie,  au  moyen  d'un  poids  s  auquel  on  a  main- 
tenant substitué  avec  avantage  un  ressort  ordinaire.  Le  papier 
est  entraîné  entre  les  deux  cylindres  par  le  mouvement  du  cy- 
lindre inférieur  et  passe  ainsi  sous  la  peinte.  Quant  à  cette 
pointe,  après  avoir  successivement  essayé  une  plume  et  un 
crayon,  la  difficulté  de  fournir  l'encre  à  la  plume  et  de  tailler  le 
crayon  y  a  fait  renoncer,  pour  les  remplacer  par  une  pointe  en 
acier  très-dur;  pour  que  cette  pointe  ou  plutôt  ce  style  laisse 
son  empreinte  sur  le  papier,  on  a  pratiqué  sur  le  cylindre  supé- 
rieur Y  une  rainure  qui  correspond  au  style;  il  en  résulte  que 
lorsque  le  levier  est  attiré  par  l'élec^ro^aimant,  le  style  attei- 
gnant la  papier,  le  presse  contre  le  fond  de  la  rainure,  ce  qui 
produit  un  trait  distinct.  Si  le  style  ne  presse  sur  le  papier  que 
pendant  un  tempe  trèe-oourt,  il  ne  marque  qu'un  point;  s'il 
af^  p^idant  un  temps  plus  long,  il  marque  un  trait;  il  peut 
donc  marquer  des  pmnts  et  àes  traits,  ce  qui  suffit,  comme  nous 
TaTons  dit,  pour  former  un  alphabet  complet. 

ATant  dedémre  l'appareil  transmetteur  représenté  figure  387 
de  proAl  en  «I,  nous  devons  faire  connaître  un  appareil  essentiel 
dans  le  système  tâégrapbique  de  Morse;  c'est  celui  qu'on  a 
nommé  le  re/oi»,  appareil,  du  reste,  dont  on  fait  usage  dans 
beaucoup  d'autres  applications  du  méoie  genre.  Le  but  du  re- 
lais, c'est  lorsque  le  courant  d'une  pile  transmis  i  une  grande 
dîstaaoe  par  un  fil  télégraphique  est  trop  faible  pour  faire  fonc- 
tionner directement  l'appareil  récepteur,  d'employer  ce  courant 
à  fiiire  agir  sur  l'i^areil  le  courant  plus  fort  d'une  pile  locale; 
fbsiction  qui  n*eiJtge  que  très-pw  i»  force  daiis  h  couraaU  Or,  le 
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récepteur,  dans  le  télégraphe  de  Morse,  exige,  pour  fonctkxmer, 
un  courant  assez  énergique,  et  à  moins  d'employer  des  piles 
très-puissantes,  ce  qui  serait  fort  dispendieux  et  souvent  fort 
embarrassant,  on  ne  peut  le  faire  agir  par  un  courant  transmis 
d*une  station  à  l'autre.  On  a  donc  recours  au  relais  qui  con- 
siste (fig.  388)  dans  un  électro-aimant  E  E  dont  le  fil  est  mis, 
par  les  extrémités  F  et  F,  en  communication  avec  la  ligne  télé- 


graphique; de  sorte  que  cet  électro-aimant  fonctionne  sous  Tac- 
tion  du  courant  transmis  d*une  station  àTautre.  L'armature  en 
fer  doux  A  est  attachée  à  un  levier  L  L  mobile  autour  de  Taxe 
a  a'  ;  Textrémité  L  se  meut  entre  deux  vis  Pi  et  pt  dont  Tune  pi 
est  terminée  par  une  pointe  en  ivoire,  et  Tautre  p^  entièrement 
métallique  communique,  au  moyen  de  la  colonne  métallique  C 
et  des  conducteurs  S  o,  avec  le  pôle  d*une  pile  locale  P;  Taotre 
pôle  de  cette  pile  communique,  par  Fintermédiaire  du  fil  de 
Télectro-aimant  de  Tappareil  enregistreur  et  du  ressort  R,avee 
le  levier  métallique  L  L'.  Lorsque  le  circuit  télégraphique  oa 
F  F'  est  ouvert,  Télectro-aimant  ne  fonctionne  pas,  TextrànitéL 
du  levier  s'appuie  contre  la  pointe  d*ivoire  pi  par  Teffet  du  res- 
sort R;  mais  si  on  ferme  le  circuit  à  la  station  de  départ,  l'ar- 
mature A  du  relais  est  attirée,  L  touche  la  pointe  métallique  ps 
et  le  circuit  de  la  pile  locale  P  étant  fermé,  l'appareil  récepteur 
de  la  station  d'arrivée  peut  fonctionner.  La  vis  V  C  sert  à  tendre 
plus  ou  moins  le  ressort  R  pour  régler  le  jeu  du  relais^  suivant 
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Fintensité  du  courant  '.  11  est  maintenant  évident  que  si  la  pile 
locale  a  une  force  suffisante  pour  faire  fonctionner  le  récepteur 
da  télégraphe  de  Morse,  chaque  fois  qu'il  y  aura  contact  court 
ou  prolongé  dans  le  transmetteur  de  la  station  de  départ,  il  y 
aura  contact  court  ou  prolongé  en  p^  et  de  même  dans  le  récep- 
teur ;  ainsi  les  signaux  peuvent  se  produire  par  Tintermédiaire 
du  relais  aussi  bien  que  directement,  seulement  le  relais  per-* 
met  à  la  pile  locale  d*agir  pour  les  former. 

Il  nous  reste  maintenant  à  faire  connaître  le  manipulateur 
désigné  aussi  dans  ce  cas  sous  le  nom  de  levier  clef.  11  se  com- 
pose (fig.  387  d  et  fig.  389)  d'un  petit  marteau  métallique  v 
soulevé  par  un  ressort  r  et  qui  communique  avec  un  des  fils  n 


Fig.  389. 

du  circuit  ;  au-dessous  du  marteau  est  une  petite  enclume  mé- 
tallique q  communiquant  avec  Tautre  bout  m  du  fil  du  circuit. 
On  peut  ainsi,  en  appuyant  avec  le  doigt  en  D  sur  le  ressort, 
fermer  le  circuit  ou  le  rompre  à  volonté;  si  on  ne  produit  le 
contact  entre  le  marteau  et  Tenclume  que  pendant  un  temps 
très-court,  le  courant  ne  passera  que  pendant  cet  instant  dans 
le  circuit;  en  le  maintenant  au  contraire  plus  longtemps,  le 


*  Le  ressort  est  destiné  à  rappeler  les  bras  da  levier  dans  sa  première  position» 
4|Qaiid  réleetro-aimant  cesse  d*agir  ;  mais  il  est  essentiel^  pour  qu'on  paisse  pro- 
dnire  nn  grand  nombre  de  mouvements  dans  on  temps  donné,  que  ce  ressort 
isoctionne  rapidement.  M.  Hipp  a  proposé  pour  cela  de  placer»  au  lieu  d'un  res- 
sort, deni  ressorts  opposés  dont  on  modiûe  la  tension,  mais  de  façon  à  ce  qu'on 
m  laisse  prévaloir  an  qui  ramène  le  levier  à  la  première  position  ;  combinaison 
9rii»  fOÉod  l'appareil  fonctionne,  donne  iiea  à  un  rappel  plus  rapide  que  iors- 
fêlÊ,  n'y  a^'wi  ressort. 
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courant  pourra  passer  tout  le  temps  dans  le  fil  tél^^raphiqiie. 
On  voit  que  le  levier-K^lef  est  un  appareil  très-simple  ;  toutdkm 
on  lui  a  donné  une  disposition  un  peu  plus  compliquée  dans  le 
but  de  lui  &ire  remplir,  en  même  temps  que  Toffice  de  manî- 
pulateur,  celui  de  moyen  de  conmiunication  entre  la  station 
d'où  vient  une  dépêche  et  la  etation  où  il  se  trouve  loS-màne. 
On  le  construit  donc  de  manière  qu'il  satis&sse  aux  cooditions 
suivantes  :  l""  lorsqu'une  dépêche  est  transmise,  de  laisser  ou- 
vert le  circuit  de  la  pile  locale  et  celui  de  la  pile/irthct/w/e'  de 
la  station  de  départ;  2°  dans  l'état  de  repos,  de  laisser  fermé  k 
circuit  de  la  ligne  télégraphique  afin  que  le  courant  de  ligne 
provenant  de  la  station  voiâne  puisse  circuler;  3*  de  permettre 
en  même  temps  que  ce  courant  puisse  circuler  autour  de  Té- 
lectro-aimani  du  relais  de  façon  qu'au  moment  où  il  circule, 
le  circuit  de  la  pile  locale  soit  aussitôt  fermé;  4*  enfin,  de  cesser 
d'être  en  communication  avec  le  relais  au  moment  où  ron 
ferme  le  circuit  de  la  pile  principale  de  la  station,  afin  que  le 
courant  de  cette  pile  aille  directement  aux  appareils  de  l'autre 
station  sans  être  obligé  de  traverser  le  fil  de  Télectro-aimant 
du  relais  qui  est  à  la  station  de  départ.  L'appareil  suivant 
(fig.  390)  remplit  très-bien  les  conditions  voulues.  Sur  une 
petite  table  en  bois  T  T  est  une  plaque  en  laiton  P  P  avec  deux 


K 


Fîg.  390. 

supports  verticaux  métalliques  S  S,  dans  lesquels  s'engagent 
les  extrémités  a  a  de  l'axe  d*un  levier  à  deux  branches  L  L,  tou- 
jours en  contact  métallique  avec  la  plaque  P  P.  Sur  l'an  des 

1  Tfons  désistions  sous  ee  non,  par  opposition  à  la  pile  locale,  la  pile  destlDée 
à  foornir  le  œnrant  transmis  à  trarere  le  tn  téiégraphiqne  d^one  aUtloo  à  Vmatn, 
qa*on  appelle  courant  de  ligne. 
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proloDgeiueots  du  levier  se  trouve  un  marteau  M,  au-^deasous 
daquel  est  une  petite  enclume  métallique  E^  de  laquée  il  est 
tenu  éloigné  dans  Tétat  de  repos  par  un  ressort  R*  L'autre  pro^ 
longement  du  levier  courbé  à  angle  droit  en  Q  est  alors  en  con* 
tact  intime  avec  un  petit  cylindre  métallique  entouré  d'un 
cylindre  d'ivoire  isolant  et  communiquant  avec  la  vis  de  prefr* 
sion  Yf.  L'enclume  communique  avec  une  autre  vis  de  pres- 
sion Yg,  et  la  plaque  P  P  avec  la  troisiàme  vis  Y.  C'est  à  cette 
dernière  vis  qu'aboutit  le  fil  de  ligne  ou  le  fil  de  terre^  de  façon 
que  dans  l'état  de  repos,  le  courant  principal  entrant  par  la 
plaque  arrive  par  Q  à  la  vis  Y^  qui  communique  avec  le  relais 
de  la  station.  Mais  si  on  presse  sur  le  levier  de  manière  à  faire 
loucher  le  marteau  M  et  l'enclume  E,  on  met  en  communi-^ 
caiMW  le£l  de  ligne  ou  le  fil  de  terre  avec  la  vis  Yj  qui  com« 
munique  avec  l'un  des  pAles  de  la  pile  principale  dont  l'autre 
p6le  aboutit  au  fil  de  terre  ou  an  fil  de  ligne^  et  on  agit  alors 
sur  le  relais  et  par  conséquent  sur  l'appareil  télégraphique  de 
Taolre  station. 

n  nous  est  facile  maintenant  de  nous  représenter  la  manière 
doDl  se  fait  la  communication  entre  deux  stations.  11  faut  qu'il 
y  ail  i  chacune  :  1*  une  pile  principale  et  une  pile  locale;  2*  un 
appareil  écrivant;  3^  un  relais;  4*  un  levier-clef.  Le  levier-clef 
cooununique  à  chacune  des  stations  d'une  manière  permanente 
avec  le  sol  au  moyen  d'un  conducteur  qui  part  de  la  vis  Y  en 
GODiacl  avec  la  plaque  métallique  PP;  il  communique  par  la 
vis  Yi  avec  l'une  des  extrémités  du  fil  de  i'électroaimant  du 
relais  dont  l'autre  extrémité  aboutit  à  une  pièce  métallique  à 
laqudle  aboutit  également  le  fil  de  ligne;  cette  même  pièce  est 
tn  coaununication  avec  l'un  des  pôles  de  la  pile  principale  dont 
raatre  pôle  communique  avec  la  vis  Y,  du  levier-clef.  11  résulte 
de  cette  disposition  que  si  le  levier*<;lef  de  la  seconde  station 
eei  baÎMé,  le  courant  principal  de  cette  station  fait  agir  le  relaia 
de  la  première^  puisque  son  circuit  est  complet  '.  Ce  circuit  et! 

*  Le  courant  en  effet,  partant  de  Tun  des  pôles  de  la  pile  principale,  arrife  à 
k  plèoe  MétaUlfiie  4o  relals,«*  Il  timive  le  boat  d«  fli  4e  ligne,  panuurt  et 
M,  pMIa |M  liiBt  I  lu  iiièii aJÉÉM^m  in  teltliëela  preonlère  ttaUtn,  tni?em 
It  il  ae  r^eelMlMBl  daflUM^MMa  à  k  vit  Vi  di  lener-def,  de  là  m 
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par  contre  rompu  dès  qu*OD  presse  sur  le  levier-clef  de  la  pre- 
mière station  ;  mais  alors  on  met  dans  le  circuit  du  fil  télégra- 
phique la  pile  principale  de  cette  station  qui  va  agir  sur  le 
relais  de  la  seconde,  en  supposant  que  son  levier-clef  soit  dans 
Tétat  de  repos,  comme  il  doit  Tètre  naturellement  quand  (m 
n*agitpas;  or  on  n*agit  jamais  aux  deux  stations  en  même  temps. 
Aux  trois  appareils  que  nous  venons  de  décrire,  appareil  à 
enregistrer,  relais  et  levier-clef,  M.  Steinheil  en  a  ajouté  un 
qu*il  a  nommé  translateur^  qui  est  destiné  à  transmettre  une 
dépèche  entre  deux  stations  qui  ne  se  suivent  pas  immédiate- 
ment, à  travers  les  stations  intermédiaires.  Il  est  indispensable 
pour  cela  d*introduire  dans  le  circuit  les  piles  principales  de 
chaque  station,  carie  courantd*uneseulede  ces  piles  ne  pourrait 
vaincre  la  résistance  que  lui  présentent  ensemble  des  conduc- 
teurs qui  relient  deux  stations  très-éloignées  Tune  de  Tautre. 
On  conçoit  que  cette  opération  peut  se  faire  facilement  au  moyen 
de  leviers  -  clefs  munis  d'électroaimant  qui,  lorsqu'ils  sont 
parcourus  par  le  courant  de  la  ligne,  déterminent  dans  le  levier 
auquel  ils  appartiennent  un  mouvement  qui  ferme  le  circuit  de 
la  pile  principale  exactement  comme  cela  a  lieu  quand  on  presse 
avec  le  doigt  ;  ainsi  la  dépêche  peut  être  transférée  dans  une  di- 
rection ou  dans  Tautre;  c*est  pourquoi  on  a  donné  à  Tappareil 
le  nom  de  translateur.  Dans  Tétat  de  repos,  il  faut  que  les  trans- 
lateurs de  chaque  station  unissent  avec  le  sol  les  extrémités  àa 
fil  télégraphique  compris  entre  deux  stations  consécutives;  mais 
quand  on  veut  que  la  dépèche  traverse  les  stations  intermé- 
diaires pour  parvenir  directement  à  une  station  extrême,  il  faut 
que  les  clefs  s'abaissent  de  manière  à  rompre  la  communication 
avec  le  sol  et  à  introduire  la  pile  principale  dans  chacune  des 
lignes  partielles  qui  unissent  entre  elles  les  stations  intermé- 
diaires. La  clef  du  translateur  peut  s'abaisser  dans  un  sens  ou 
dans  un  autre,  suivant  que  la  dépèche  marche  dans  une  cer- 
taine direction  ou  dans  la  direction  inverse. 


rend  dans  le  lol,  d*où  retoaroant  à  la  seconde  station,  il  pénètre  par  le  il  de 
terre  dans  le  lefier-def  de  cette  station,  qui  étant  baissé  le  conduit  à  la  Tis  V^ 
qni  est  en  conununication  avec  Vautre  pèle  de  la  pile. 
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Mais  il  est  plus  simple,  comme  Ta  encore  fait  M.  Steinbeil, 
d'unir  le  translateur  à  Tappareil  à  écrire  de  Morse,  ce  qui  peut 
seffecluer  facilement  au  moyen  d'une  légère  addition  à  cet 
appareil.  U  suffit  en  efTet  d'ajouter  à  l'extrémité  du  levier 
de  Tappareil  à  écrire  opposée  à  celle  où  est  le  style ,  une 
petite  pièce  qui  vienne  en  contact  avec  une  au-dessous  d'elle 
au  moment  où  le  levier  est  mis  en  mouvement  par  l'attraction 
de  l'électro-aimant.  Ce  contact,  par  une  disposition  facile  à  com- 
prendre, ferme  le  circuit  de  la  pile  principale  de  la  station  où 
est  l'appareil,  de  manière  à  transmettre  la  dépêche  à  la  station 
suivante  et  ainsi  de  suite.  La  dépêche  est  ainsi  transmise  d'une 
station  extrême  à  une  autre  extrême,  à  travers  toutes  les  stations 
intermédiaires,  en  laissant  dans  chacune  d'elles  sa  trace.  11  est 
utile  cependant  qu'elle  puisse  passer  aussi  sans  laisser  sa  trace. 
On  remplit  ce  double  but  au  moyen  d'un  conunutateur  que  les 
employés  disposent  de  façon  que,  d'après  un  premier  signe 
parti  de  la  première  station,  qui  indique  l'endroit  auquel  la 
dépêche  est  destinée,  le  courant  de  la  pile  locale  puisse  mettre 
la  pile  principale  dans  le  circuit  télégraphique  sans  faire  mar- 
dier  l'appareil  à  écrire,  sauf  à  la  station  à  laquelle  la  dépêche 
doit  aboutir. 

M.  Steinbeil,  qui  a  si  puissamment  contribué  au  perfectionne^ 
ment  de  la  télégraphie  électrique,  avait  trouvé  convenable  de 
joindre  aux  piles  principales  de  chacune  des  stations  une  ré- 
sistance considérable  dont  on  pût  changer  la  grandeur  sans 
interrompre  le  courant.  C'est  ce  qu'il  avait  obtenu  au  moyen 
d*un  rhéostat  consistant  en  un  fil  de  laiton  très-fin  ;  en  choisis- 
sant ce  fil  de  manière  qu'une  longueur  do  40  pieds  offre  à  peu 
près  la  même  résistance  que  16,000  pieds  ou  une  lieue  du  con- 
ducteur, on  parvient  à  produire,  par  des  fils  de  laiton  de  400  à 
600  pieds  de  longueur,  des  résistances  égales  à  celles  des  con- 
ducteurs compris  entre  deux  stations  consécutives  ou  de  ce  que 
nous  appelons  des  lignes  partielles.  Nous  ne  décrirons  pas  les 
détails  de  ce  rhéostat  disposé  de  façon  qu'on  peut,  dans  un  ins- 
tant très-court,  introduire  dans  le  circuit  des  résistances  équi- 
valentes à  une  lieue,  deux  lieues,  trois  lieues  et  jusqu'à  onze 
lieues  du  fil  de  ligne*,  un  second  rhéostat  joint  au  premier  per- 
m.  n 
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met  d'introduire  également  très-promptement  des  résistances 
équivalentes  kj^àe  cellesdu  premier,  c'eet^À-dire  à  -^^  ^,  etc., 
de  lieue  du  fil  de  ligne.  La  néoestité  de  cette  introduction,  dans 
le  circuit,  d*une  résistance  Tariable,  tient  à  rimportance  d*aToir, 
pour  agir  sur  te  relais,  un  courant  de  force  constante,  vu  que 
Tappareil  une  fois  réglé  par  la  tension  du  ressort,  il  ne  marche 
plus  bien  si  le  courant  devient  plus  ou  moins  intense  que  celui 
sous  Tinfluence  duquel  il  a  été  réglé.  Or  le  courant  qui  met  les 
appareils  en  mouvement  est  variable,  car  son  intensité  dépend 
de  Tétat  delà  pile,  qui,  mâme  dans  les  piles  les  plus  constante», 
peut  varier,  et  surtout  de  Tisolement  du  fil  de  ligne  qui  change 
avec  le  degré  d*humiditéde  Tair  et  des  supports.  U  faut  donc  cha- 
que jour  faire  varier  la  résistance  additionnelle  provenant  de 
Fintroduction  du  rhéostat  dans  le  circuit,  de  manite^  à  aToir  oa 
courant  toujours,  autant  que  possible,  de  même  intensité,  ce 
dont  on  juge  au  moyen  d'une  bousscde  entourée  d'an  fil  galva» 
nométrique  qui  fait  partie  du  circuit  principal  et  dont  chaque 
Station  est  pourvue. 

La  rectification  de  la  force  du  courant  règle  la  marche  des 
appareils  et  elle  apprend  en  outre  à  connaître  Tétat  de  toute  k 
ligne,  car  les  pertes  de  courant  sont  d'autant  plus  fortes,  et  par 
conséquent  l'isolement  du  fil  de  ligne  d'autant  plus  imparfidt, 
qu'il  faut  davantage  augmenter  la  déviation  de  la  boossole  à 
la  station  de  départ,  en  y  diminuant  la  résistance,  ponr  obtenir 
i  l'autre  station  la  déviation  qui  correspond  au  courant  oomid 
sous  l'action  duquel  les  apparu  doivent  marcher.  Malgré  les 
avantages  incontestables  du  rhéostat,  nous  verrons  cependant 
dans  un  instant  que  l'expérience  a  montré  qu'on  pouvait  s'en 
passer  sans  inconvénient,  et  qu'il  était  plus  simple  et  {duscoia^ 
mode  de  régler  les  appareils  chaque  jour,  suivant  l'intaBsiK 
variable  du  courant,  en  tendant  plus  ou  moins  les  ressorts  ëss 
relais. 

Avant  d'aller  plus  loin  el  d'indiquer  par  qudques  déUdi 
pratiques  la  manière  de  se  servir  du  tél^rephe  de  Morse, 
il  est  temps  de  faire  connallre  la  nature  des  signes,  soit  Talphi- 
bet  dont  on  est  convenu  de  faire  usage.  Coomie  nous  Ta 
déjà  dit,  les  signes  sont  au  nombre  de  deux  ;  un  peint  et 
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ligue;  et  c*est  en  les  combinant  deui  à  deux^  trois  à  trois  et^ 
quatre  à  quatre  qu*on  parvient  à  obtenir  en  tout  30  indications 
différentes  correspondant  aux  lettres  de  l'alphabet  et  à  quel-* 
quee  diphthongues.  Yoici  le  tableau  de  ces  combinaisons  mises 
en  regard  des  lettres  qu'elles  représententi  ainsi  que  des  chiffres 
pour  lesquels  on  emploie  cinq  signes* 


LKTTRIS. 
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SIGNES. 
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NoQS  avons  tu  que  le  style  de  Fappareil  écrrrant  est  en  COD* 
tact  atec  le  papier  aussi  longtemps  qu'on  tient  le  lener^cM 
aboiseé  j  la  kmguenr  des  traits  tracés  par  le  style  est  proportion^ 
ndle  au  tempe  de  rabaissement  du  leTier-«lef,  et  Vintervalle 
«atre  deux  tndte  dépend  de  la  durée  des  pauses  entre  deux 
,  Maialapfi^artisn  sueeeafive  de  points 
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et  de  traits  par  rabaissement  de  la  clef,  exige  un  mouvanent 
mesuré,  riiythmique,  sans  lequel  il  est  impossible  de  tracer  d'ane 
manière  régulière  les  signes  successifs  ;  car  le  temps  est  la  me- 
sure de  longueur  de  chaque  signe,  et  il  £aut,  par  conséquent, 
employer  la  mesure  naturelle  que  nous  possédons  pour  le  temps, 
qui  est  le  rbythme.  Pour  bien  apprendre  le  jeu  du  levier-clef,  il 
est  donc  nécessaire  de  s*exercer  à  rabaisser  en  mesure.  Dans  ce 
but  on  frappe  sur  une  table  avec  le  bout  de  Tindex  de  la  main 
droite  de  deux  manières  différentes  :  1"*  en  retirant  le  doigt  avec 
rapidité,  de  sorte  qu*il  n'appuie  sur  la  table  qu*un  instant,  et 
en  ne  le  relevant  que  d*un  centimètre;  2*  en  laissant  le  doigt 
appuyé  sur  la  table  pendant  le  temps  qui  sépare  deux  coups 
de  la  première  espèce  et  en  l'élevant  pendant  un  temps  ^al. 
On  mesure  chaque  battement  de  la  première  espèce  par  la  syl- 
labe di  qu'on  prononce  en  faisant  le  battement;  quant  aux  bat- 
tements de  la  seconde  espèce,  c*est  en  prononçant  les  syllabes 
do^  qu*on  les  mesure.  Les  battements  que  Ton  fait  en  pronon- 
çant les  di  produiraient  des  points,  et  ceux  qu'on  fait  en  pro- 
nonçant do^  donneraient  des  traits,  si  Ton  avait  appuyé  le  doigt 
sur  le  levier-clef  qui  met  en  mouvement  TappareÛ  à  écrire  de 
Morse;  mais  il  vaut  mieux  apprendre  d'abord  le  service  du  télé- 
graphe sans  appareils,  et  seulement  an  s'exerçant  à  frapper  sur 
une  table,  de  la  manière  que  nous  avons  indiquée.  Il  faut  en- 
suite s'exercer  à  produire  un  trait  et  deux  points,  puis  deux 
points  et  un  trait  et  ainsi  de  suite,  en  prononçant  toujours  pen- 
dant les  mouvements  du  doigt  les  syllabes  di  et  (fo-o,  chaque 
syllabe  devant  se  prononcer  à  égale  distance  de  la  suivante.  On 
voit  qu'il  s'écoule  des  intervalles  de  temps  égaux  entre  deux 
points,  d*un  point  au  trait  suivant,  du  commencement  du  trait 
à  la  fin  et  de  la  fin  du  trait  au  premier  signe  suivant.  Chaque 
point  ne  demande  qu'un  seul  intervalle  de  temps,  tandis  que 
le  trait  en  demande  deux.  On  a  eu  égard,  dans  la  formation  des 
groupes  qui  résultent  de  la  combinaison  des  points  avec  les 
traits  pour  la  représentation  des  différents  signes,  au  nombre  des 
intervalles  de  temps,  de  manière  à  en  avoir  le  moins  possible. 

Après  un  peu  d'exercice  on  parvient  facilement  à  écrire  dis- 
tinctement douze  ou  quatorze  mots  dans  une  minute  et  à  en  lire 
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un  oombre  double  dans  le  même  temps;  seulement,  il  est  essen- 
tiel que  le  levier-clef  n'ait  qu*un  jeu  très-limité,  afin  que  les  dcho 
ou  les  battements  du  levier-clef,  quand  il  s'abaisse  et  se  relève» 
se  suivent  à  des  intervalles  égaux.  On  arrive  assez  vite  à  distin- 
guer par  Voule  les  traits  des  points,  le  levier-clef  faisant  un 
bruit  semblable  à  iri-tri-iri  pour  les  points  et  à  do-o  pour  les 
traits;  on  réussit  aussi  à  les  distinguer,  soit  à  la  marche  du 
relais,  soit  à  la  marche  du  levier  de  l'appareil  à  écrire.  Les  em- 
ployés peuvent  donc  comprendre  la  correspondance  envoyée, 
seulement  par  la  marche  de  l'appareil  et  l'écrire  pour  ainsi 
dire  sous  sa  dictée,  en  même  temps  qu'elle  s'enregistre,  ce  qui, 
dans  beaucoup  de  cas,  est  très-avantageux. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  décrire  la  distribution  des 
stations  et  la  disposition  des  lignes,  points  sur  lesquels  nous 
reviendrons  plus  loin  et  qui  sont  indépendants  du  procédé  télé- 
graphique employé.  Nous  nous  bornerons  seulement  à  remar- 
quer que  dans  le  système  de  Morse,  où  il  est  très-important  que 
les  relais  marchent  sous  l'action  d'un  courant  d'intensité  aussi 
uniforme  que  possible,  on  a  soin  do  diviser  les  lignes  princi- 
pales,  autant  que  faire  se  peut,  en  lignes  partielles  d'une  lon- 
gueur telle  que  le  courant  y  ait  sensiblement  la  même  intensité 
d'an  bout  à  l'autre;  ces  lignes  partielles  unissent  les  stations 
principales  qui  sont  toutes  munies  d'appareils  complets  pour 
recevoir  et  transmettre  les  dépêches,  de  sorte  que  lorsqu'une 
dépêche  doit  aller  au  delà,  la  pile  principale  est  mise  dans  le 
circuit  de  la  ligne  au  moyen  du  translateur  pour  agir  sur  le 
relais  suivant.  Or,  si  les  piles  principales  sont  semblables  à 
chaque  station  principale  ainsi  que  les  résistances  des  lignes 
partielles,  on  conçoit  que  les  relais  marchent  tous  sous  l'action 
d*un  courant  de  même  intensité  à  peu  près.  Cependant,  malgré 
cette  précaution,  dçs  circonstances  variables  telles  que  l'humi- 
dité de  l'air,  l'imparfait  isolement  qui  en  résulte  pour  les  fils, 
soit  par  l'air  lui-même,  soit  par  les  poteaux,  le  contact  accidentel 
d'un  fil  avec  quelque  objet  extérieur  tel  que  les  feuilles  d'un 
arbre,  peuvent  affaiblir  le  courant  entre  deux  stations  intermé- 
diaires. Aussi  est-il  nécessaire,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
de  régler  tous  les  jours  les  appareils. 
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Parmi  1e$  opérations  qui  tenreni  à  régler  las  apparais,  bmi 
M  nous  arréloog  pas  sur  celles  qui  oonsisteul  à  préparer  la  pile, 
à  rectifier  chaque  appareil,  afin  de  s'assurer  qu*il  joue  hicB,  que 
les  ressorts  sont  conveDablement  tendus,  que  les  points  de  eoa- 
tact  ont  toujours  une  surface  bien  nette  dans  le  relais  el  daosk 
levier^clef,  que  la  bande  de  papier  marche  bien  dans  Tapparal 
à  écrira,  que  le  style  est  bien  à  sa  place,  etc.,  etc.  Nous  neos 
bornons  à  insister  sur  l'opération  qui  consiste  à  régler  la  forée 
du  courant.  Nous  aTons  déjà  dit  que  c*est  au  moyen  de  Fintra- 
duetion  permanente  d*une  grande  résistance  par  reffei  d'as 
rhéostat,  dans  le  circuit  de  la  pile  principale,  que  If.  Si^idieil 
obtenait  chaque  jour  le  courant  de  la  force  Toulua.  Ce  moyea 
a  été  abandonné  dans  pludeurs  lignes  télégraphiqBts  où  Toa 
sa  hùm%  I  fisdre  Tarier  le  nombre  des  ooupies  en  se  guidant  ap- 
proximativement d'après  reipérience  acquise.  C'est  sa  particu- 
lier ee  que  M.  Hipp  feit  maintenant  en  Suisee  oè  Ton  rè^  k 
courant  le  matin  de  chaque  jour  pour  toute  la  joatnée,  en 
ôtant  ou  ajoutant  quelques  couples  à  la  pile  sans  avoir  besoin 
d'apporter  aucun  dérangement  bien  sensible  anx  appareils. 

Au  reste,  M.  Hipp  a  apporté  quelques  autres  modificalims 
dent  une  longue  pratique  lui  a  fait  sentir  la  canTenanaSy  as 
système  télégraphique  tel  qu'il  a  été  institué  en  Suisse  psr 
M.  Steinbeil.  Sur  29  translateurs  qui  avaient  été  primithramant 
placés  dans  le  réseau  télégraphique  de  la  Suisse,  M.  Hippn'ea  t 
laissé  que  1 1  et  il  a  trouvé  qu'il  en  est  résulté  une  grande  amé- 
lioration dans  le  service.  C'est  à  la  suite  de  recherches  Irès-fli* 
téressantes  sur  les  fonctions  du  translateur  et  sur  le  rBi^>ort  qui 
existe  entre  la  force  de  l'électricité  et  la  rapidité  du  mouvement 
des  ancres,  qu'il  a  été  conduit  à  cette  dinnnution  oomidérabla 
dans  le  nombre  de  ces  appareils.  Mais  ce  que  ses  nombreoses 
expériences  sur  ce  sujet  lui  ont  surtout  démontré,  c'est  \\ 
sive  importance  d'avoir  toujours  des  courants  de  força 
blable,  et  c'est  pour  obtenir  ce  résultat  qu'il  a  proposé  to  sj^ 
tème  suivant  qui  chemine  avec  beaucoup  de  snccès  en  Suisse,  et 
qui  pourrait  être  également  appliqué  à  d'antres  pays  avec  qoel- 
ques  modifications  dépendantes  de  l'étendue  et  de  la  di^ribu- 
Uon  du  réseau  télégraphique. 
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Tout  Its  fltatint  ^  aTtat  que  le  senriee  commence ,  à  une  ml- 
note  désignée  d*avance,  le  bureau  ceutral  dé  Berne  appelle 
Uiua  les  bureaux  des  stations  principales  et  donne  un  courant 
eoQstant  qui  parcourt  ces  bureaui  dans  Tordre  suivant  : 
Z^/lnque^  Zurich^  Saini-Oall^  Coire^  Bellimone^  Lncernê,  Zu- 
rich (î'^^fois),  Bâle^  Chaux^e-Fonds^  Lausanne^  Genète^  Lau" 
Mfim  (i^fois)  et  Bem$  le  point  dd  départ.  Le  temps  perdu  par 
l'effet  du  meuTement  des  leviers  et  ancres  des  translateurs  est 
d*uo0  \  seeonde.  Le  courant  que  chaque  bureau  reçoit  de  celui  qui 
précède  doit  être  enregistré.  Après  cette  première  opération,  les 
bareaux  principaul  font  de  même  avec  les  bureaux  intermé- 
diaire qui  eopstituenl  leur  arroodissement  ;  le  résultat  doit 
aosfii  0D  être  enregistré  par  chaque  bureau  principal,  et  chaque 
MOiaiDe  ces  registres  sont  envoyés  au  bureau  central  où  ils  sont 
ejuuoioés.  'Au  moyen  de  cette  organisation  on  a  l'avantage 
obaque  jour  s  l""  de  savoir  l'heure  exacte  (temps  moyen  de  Berne) 
à  chaque  station;  2*  de  connaître  Vétat  des  lignes  avant  que  le 
service  ne  eonmienoe;  3*  de  contrôler  Tétat  des  piles;  4"*  d'être 
sûr  que  les  employée  sont  tous  à  leur  poste. 

11  rABolte  de  cette  organisalion  que  les  bureaux  Intermé- 
diairee  sont  obligés  de  donner  leurs  dépèches  en  lignes  ou- 
veiiee,  c'est-à-dire  de  façon  qu'elles  parcourent  toute  la  ligne 
partielle^  dans  laquelle  le  bureau  intermédiaire  est  compris. 
De  cette  manière  le  courant  garde  toujours  la  même  force, 
puisque  la  résistance  reste  toujours  constante.  Mais-  aussi  le 
bureau  intermédiaire,  dès  qu'il  parle,  occupe  toute  la  ligne 
comprise  entre  deux  bureaux  principaux,  ce  qui  fait  qu*il  U'y  a 
pas  possibilité  à  ce  que  deux  bureaux  intermédiaires  situés  sur 
cette  ligne  puissent  donner  leur  dépêche  en  même  temps.  C*est 
un  iûtonvénient^  il  est  vrai,  mais  petit  à  côté  des  avantages  qui 
résultent  de  ce  que  deux  bureaux  intermédiaires  ne  peuvent 
parler  eûtre  eux  sans  être  contrôlés  par  les  bureaux  principaux, 

*  Le  seniee  télégraphique  en  Suisse  n'a  pas  lieu  pendant  les  Tingt-quatre 
beeres  Ai  je«r,  mais  seulement  de  sept  heures  du  matin  à  huit  heures  du  soir. 

*  Mmm  oHendoiii  par  ligne  partielle,  eelle  qui  est  comprise  entre  deui  boréaux 
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de  Vimpossibilité  qu*il  y  a  à  ce  qu*un  bureau  reste  ouTert  par 
oubli,  de  ce  que  lorsqu'une  dépêche  arrive  à  un  bureau  prin- 
cipal pour  être  transcrite  au  delà,  on  sait  tout  de  suite  et  sans 
appel  si  la  ligne  est  libre  ou  occupée,  enfin  surtout  de  ce  que 
chaque  dépêche  est  toujours  et  partout  donnée  par  un  courant 
de  même  force. 

Indépendamment  de  Torganisation  que  nous  venons  d'ex- 
poser, M.  Hipp  a  apporté  une  modification  plus  considérable  an 
système  télégraphique  tel  qu'il  avait  été  établi  en  Suisse,  par 
un  changement  important  dans  Tappareil  même  de  Morse.  Ce 
changement  consiste  à  remplacer  la  force  de  Vélectro-aimant  dé- 
veloppée au  moyen  des  relais  et  de  Faction  d'une  pile  locale,  par 
une  puissance  mécanique  ordinaire,  pour  produire  au  moyen 
du  style  les  signes  conventionnels  sur  le  papier.  Pour  obtasir 
cette  substitution,  il  suffit  de  construire  les  deux  dernières 
roues  du  mouvement  d'horlogerie  des  appareils  ordinaires,  de 
façon  qu'elles  aient  la  même  vitesse  ;  elles  portent  sur  leurs 
axes  deux  roues  taillées  en  roue  de  rencontre  ou  à  rochet,  que  le 
moindre  mouvement  de  l'armature  fait  engrener  quand  eUeest 
attirée  par  l'électro-aimant  avec  la  partie  supérieure  d'un  double 
râteau  dont  l'axe  est  le  même  que  celui  de  l'armature  ;  ce  râ- 
teau, en  marchantjusqu'à  son  extrémité,  communique  le  mon- 
vemeut  de  la  roue  supérieure  au  style  qui  presse  alors  sur  la 
bande  de  papier.  Dès  que  l'aimantation  cesse,  le  mouvement  de 
l'armature  fait  engrener  le  dessous  du  râteau  dans  la  roue  in- 
férieure de  Tappareil,  ce  qui  remet  le  style  dans  sa  position  pri- 
mitive. Comme  ces  mouvements  ne  durent  qu'un  instant  très- 
court  pour  écrire  chaque  signe  télégraphique,  point  ou  trait,  le 
râteau  peut  ne  présenter  qu'un  petit  nombre  de  dents  soit  ponr 
conduire  le  levier,  soit  pour  être  ramené  lui-même  quand  l'é- 
lectro-aimant n'exerce  plus  d'attraction  sur  l'armature.  La  vi- 
tesse du  mouvement  dépend  de  celle  des  deux  roues,  qu'on  peut 
rendre  telle  que  l'exige  une  transmission  âla  fois  prompte  et 
fidèle  delà  dépêche.  M.  Hipp  estime,  à  la  suite  d'une  expérience 
de  deux  années  d'application  de  ce  système  dans  plusieurs  des 
bureaux  de  la  Suisse,  qu'il  présente,  outre  Tavantage  de  soppri- 
mer  les  relais  et  les  piles  locales,  celui  d'avoir  pour  l'impressioo 
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UD  mouYemeDt  parfaitement  régulier  indépendant  de  Tadresse 
de  remployé  et  dont  ]a  vitesse  ne  dépend  que  de  la  volonté  du 
constructeur. 

C*est  sur  le  même  principe  que  M.  Hipp  a  construit  son  télé- 
graphe militaire  portatif  qui  n'aurait  pas  été  possible  sans  la 
suppression  de  la  pile  locale  et  du  relais.  La  pile  consiste  en 
couples  charbon  et  zinc  placés  dans  des  cellules  étroites  et  pro- 
fondes remplies  de  sable  humecté  avec  de  Tacide  sulfurique 
étendu;  si  le  sable  est  humecté  convenablement ,  il  prend 
assez  de  consistance  pour  rester  dans  les  cellules  quand  même 
celles-ci  sont  renversées.  La  solidité  detout  Tensemble  de  Tap- 
pareii  a  été  mise  à  Tépreuve  dans  plusieurs  occasions  et  en  par- 
ticulier quand  il  fut  envoyé  de  Berne  à  Paris  pour  TExposition 
universelle  avec  les  piles  chargées;  il  fonctionna  à  son  arri- 
vée parfaitement  bien,  sans  qu*il  fût  nécessaire  de  rien  y  tou- 
cher. La  caisse  qui  renferme  l'appareil  et  des  piles  assez  puis- 
santes pour  permettre  la  correspondance  sur  une  distance 
de  cent  lieues  sans  intermédiaire  de  translateurs,  est  d'une  di- 
mension qui  lui  permet  d'être  tout  à  fait  portative,  ayant  une 
longueur  intérieure  de  28  cent.  î  sur  15  de  hauteur  et  11  de 
largeur,  et  ne  présentant  qu'un  poids  total  de  5  î  à  6  kilogram- 
mes. Il  va  sans  dire  que  ne  sont  pas  compris  dans  ce  poids  les 
conducteurs  en  fil  de  cuivre  recouvert  de  gutta-percha,  destinés 
à  établir  la  communication  entre  les  stations. 

On  a  imaginé  plusieurs  autres  télégraphes  enregistreurs  qui 
sont  des  modifications  plus  ou  moins  heureuses  de  celui  de 
Morse.  L'un  des  plus  ingénieux  est  celui  de  M.  Froment,  qui 
ne  diffère  de  celui  de  Morse  qu'en  ce  que  l'électro-aimant  agit 
sur  une  armature  tournant  autour  d'un  axe  vertical,  et  que  les 
signes  tracés  par  le  crayon  et  par  le  style  présentent  des  traits 
horizontaux  et  parallèles  à  la  direction  du  mouvement  de  l'ar- 
mature. La  dépêche  se  trouve  écrite  en  signes  au  moyen  d'un 
crayon  qui  se  taille  en  écrivant,  parce  qu'il  tourne  sur  lui-même 
en  même  temps  qu'il  exécute  son  mouvement  de  va-et-vient; 
le  crayon  est  mû  d'une  manière  directe  et  sans  intermédiaire 
par  Tarmature  de  l'électro-aimant,  qui  peut  exécuter  jusqu'à 
trois  on  4aatN.gi||Mrfta|ÉMxe  simpiles  par  minute.  Aussi  la 
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trassmissira  des  dépêches  au  moyen  de  ce  télégrapht  «1  irtt- 
prompte.  Néanmoins  on  a  continué  à  donner  la  préféreoM  an 
système  de  Morse  à  cause  de  sa  plus  grande  siraplieiié. 

Il  est  toutefois  une  classe  de  télégraphes  enregistreurs  sur 
lesquels  nous  nous  arrêterons  quelques  instants,  soit  parce 
qu*ils  peuyent  dans  quelques  cas  remplacer  avantageusemeat 
celui  de  Morse,  soit  parce  quHls  reposent  sur  un  principe  qui 
permet  une  reproduction  de  lignes  beaucoup  plus  tariéej  ce 
sont  les  télégraphes  ilêctro-chimiquêê.  Ils  $(mi  fondés  sur  la 
décomposition  du  cyanure  de  potassium,  au  moyen  d'une 
pointe  en  acier  oU  en  fsr  sertant  d'électrode  positif^  oe  qui 
détermine  la  formation  immédiate  sur  le  papier  impr^né  de 
la  solution  de  cyanure,  d*un  cyanure  de  fer  (soîl  bien  de 
Prusse)  dont  la  couleur,  comme  on  lo  sait,  est  fort  inteoae.  Si 
maintenant  on  a  à  la  station  de  départ  un  manipulateur  dont  la 
fonction  seit  d'établir  et  d'interrompre  le  courant  de  ligne  à 
des  intervalles  plus  ou  moins  longs,  comme  le  leTier-clef  du 
télégraphe  de  Morse,  on  aura,  à  la  station  d'arriTée,  sur  la 
bande  de  papier  imprégnée  du  cyanure  de  potassium  et  mc^ 
bile,  une  trace  bleue,  toutes  les  fois  que  le  circuit  sera  fermé, 
tandis  que  lorsqu'il  sera  ouvert,  la  pointe  de  fer  ne  laissai 
aucune  trace  sur  le  papier,  lors  même  qu'elle  continuera  i  être 
en  contact  avec  lui. . 

M.  Bain  est  le  premier  qui  ait  construit  et  employé  âYec 
succès  le  télégraphe  électro-chimique.  Son  alphabet  est  le  Blême 
que  celui  de  Morse  :  un  point  et  un  trait,  et  leurs  différentai 
combinaisons.  Mais,  au  lieu  de  se  servir  du  levier*clef,  ou  d*afl 
appareil  analogue  pour  transmettre  la  dépèche,  M.  Bain  a  trouvé 
plus  commode  de  ]€Lcoptposer  d'avance.  Dans  ce  but,  au  moya 
d'un  emporte-pièce  d'une  construction  particulière ^  en  découpe 
dans  une  longue  bande  de  papier  mobile,  comme  celle  de  l'ap- 
pareil de  Morse,  des  trous  ronds  et  des  traits  qui  ne  sont  que 
des  trous  allongés,  en  les  comhiDant  de  façon  i  représenter  la 
dépèehe  qu'on  veut  eipédier,  dont  on  a  un  fae  wimitê  complet. 
Pour  la  reproduire  à  la  station  d'arrivée,  on  fait  passer  à  la 
station  de  départ,  la  bande  de  papier,  convenablement  percée, 
caitre  une  roulette  métallique  et  un  ressort  égalem^it  métal- 
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Uque  qui  presse  la  bancie  cootre  la  roulette;  en  faisant  tourner 
la  roulettei  on  eotratoe,  par  le  seul  effot  du  frottement,  la  bande 
dont  toutes  les  parties  viennent  suecessiyement  passer  entre  le 
ressort  et  la  roulette.  Si  le  papier  n*était  point  percé^  le  resT 
sort  et  la  roulette  ne  seraient  jamais  en  contact;  mais  comme  le 
papier  est  pereé  de  trous,  chaque  fois  que  Vun  de  ces  trous 
pasee  entre  la  roulette  et  le  ressort,  il  y  a  contact  entre  ces  deux 
pièces  métalliques^  et  comme  le  mouvement  de  la  roulette  est 
uniforme,  ce  eontaet  dure  moins  de  temps  lors  du  passage  d*un 
trou  rond  que  lors  du  passage  d*un  trou  allongé.  Le  manipu- 
lateur ainsi  constitué ,  il  suffit  que  la  roulette  communique 
avee  Tun  des  p6les  de  la  pUe^  dont  Tautre  est  en  communica- 
itOQ  avec  le  sol,  et  que  le  fil  de  ligne  aboutisse  au  ressort, 
pour  que  le  courant  soit  transmis  d*une  station  à  Tautre,  toutes 
les  fois  que  la  bande  de  papier,  en  passant,  présente  un  trou, 
tandis  que  le  courant  est  interrompu  dès  qu*il  n*y  a  pas  de  trou, 
le  papier  ne  conduisant  pas  Télectricité.  On  voit  de  même  qu*à 
cause  de  la  longueur  plus  ou  moins  grande  des  trous,  les  cou- 
rants électriques  circulent  pendant  des  temps  inégaux.  On  déter- 
Biine  ainsi,  à  la  station  de  départ,  des  courants  électriques  inter- 
rompus, lancés  à  l'extrémité  de  la  ligne,  durant  les  uns  un  peu 
plus  de  temps ,  les  autres  un  peu  moins,  et  distribués  dans  un 
ordre  déterminé  suivant  la  nature  de  la  dépôebe^.  A  la  station 
d'arrivée,  le  fil  de  ligne  par  lequel  parvient  le  courant  inter- 
Boittent,  aboutit  à  une  pointe  d*acier  qui  repose  sur  le  papier 
imprégné  de  cyanure  de  potassium;  ce  papier  se  déplace  d*un 

>  n  faut  qnece  aoit  le  pMe  posttif. 

<  lA  méioe  tg^atèoie  a  été  appliqué  ao  télégraphe  de  Uoise,  pour  tianiBiettie 
la  dépêche  ;  ces  papiers  ainsi  décoapés  d*avance,  analogues  aux  cartons  de  Vau- 
canson  et  de  Jacquart  dans  les  métiers  à  tisser,  remplacent,  comme  on  le  com- 
prend, le  lerier^clef  et  font  fonction  de  manipulateurs,  en  laissant  passer  et  en 
iaterronpant  le  courant  aox  momeDla  eonvesables.  M.  Siemens  a  eonstniit  sa 
tyalèiiie  d*empoTte-plèce  qni  permet  de  découper  très-rapidement  des  points  et  des 
lignes  sur  une  bande  de  papier,  e'est-ànUre  d*écrire  très-Yite  nne  dépêche }  et 
système  consiste  dans  un  appareil  à  trois  touches,  dans  lequel  la  première  touche 
fait  les  points,  la  seconde  les  lignes,  et  la  troisième  laisse  les  intervalles.  Malgré 
cet  perfectionnements,  on  préfère  employer  dans  la  pratique  le  leTier-cIef,  quand 
Il  t*igiido  téléeiapfcs  de  Morte. 
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mouvemeD  t  uniforme,  comme  dans  le  télégraphe  de  Morse,  sous 
la  pointe  qui  reste  toujours  en  contact  avec  lui,  en  glissant  le 
long  d*un  cylindre  métallique  qui  est  lui-même  en  contact 
avec  le  sol  (fig.  391  ).  Quand  le  courant  électrique  arrive,  et  ne 

dure  qu*un  instant,  la  décom- 
position chimique  nes*eSeGtue 
que  sur  le  point  du  papier  qui 
est  dans  ce  moment  même  en 
contact  avec  la  pointe;  elle 
cesse  immédiatement  après. 
Aussi,  il  n'apparaît  sur  le  pa- 
FigTm.  pier  qu*un  point  bleu.  Si,  au 

contraire,  le  courant  électrique  a  duré  un  certain  temps  pen- 
dant lequel  le  papier  se  soit  déplacé  sous  la  pointe,  il  en  résulte 
un  trait  bleu,  et  ainsi  de  suite.  De  cette  manière,  on  obtient  à  la 
station  d'arrivée,  un  tirage  exact  de  la  composition  exécutée 
à  celle  de  départ. 

Dans  le  premier  télégraphe  électro-chimique  de  M.  Bain,  la 
feuille  de  papier  imprégnée  de  la  solution  do  cyanure  avait  la 
forme  d'un  grand  disque  et  reposait  sur  un  disque  de  métal 
auquel  un  mouvement  d'horlogerie  imprimait  une  rotation 
excentrique  très-rapide,  calculée  de  façon  que  la  pointe  de  fer 
y  traçât  une  spirale.  L'alternative  de  points  et  de  lignes  se 
trouvait  ainsi  reproduite  en  bleu,  en  décrivant  une  hélice  à 
tours  serrés,  partant  du  centre  et  allant  jusqu'à  la  circonfé- 
rence. Malgré  l'excessive  rapidité  de  la  transmission  de  la 
dépêche  qu'on  obtient  avec  ce  système,  puisqu'on  est  parvenu 
à  transmettre  jusqu'à  quinze  cents  lettres  par  minute,  on  a 
donné  généralement  la  préférence  à  la  combinaison  dans  la- 
quelle une  bande  de  papier  se  déroule  sous  la  pointe  positive  de 
fer  d'une  manière  analogue  à  ce  qui  a  lieu  dans  le  télégraphe  de 
Morse.  La  dépêche  est  expédiée  moins  rapidement,  il  est  vrai, 
mais  elle  est  plus  nette,  et  on  ne  risque  pas,  comme  cela  arrive 
quelquefois  avec  le  système  du  mouvement  en  spirale,  dépasser 
des  signes,  ce  qui  exige  qu'on  recommence. 

Nous  devons  ajouter  encore  que  dans  le  télégraphe  électro- 
chimique,  on  fait  ordinairement  usage ,  comme  avec  celui  de 
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Morse,  d'uo  relais  et  d*ane  pile  locale  dont  le  pôle  positif  doit 
communiquer  avec  la  pointe  d*acier,  tandis  que  son  pôle  négatif 
aboutit  au  cylindre  sur  la  surface  duquel  se  déroule  la  bande 
de  papier  humectée  (fig.  391).  Le  papier  doit  être  préalable* 
ment  trempé  dans  une  dissolution  préparée  comme  suit  :  Eau 
100  parties;  azotate  d'ammoniaque  150;  ei  ferro^anure jaune 
de  potassium  5.  La  présence  de  Tazotate  d*ammoniaque  rend 
le  papier  assez  hygroscopique  pour  être  toujours  dans  l'état 
d'humidité  qu'exige  la  manœuvre  télégraphique. 

Le  télégraphe  électro-chimique  de  M.  Bain  fonctionne,  en 
Angleterre,  sur  une  étendue  de  300  kilomètres,  de  Londres  à 
Manchester  et  de  Manchester  à  Liverpool,  il  est  vrai,  concur- 
remment avec  d  autres.  Il  est  également  très-répandu  en  Amé« 
rique,  où  il  sert  à  transmettre,  avec  une  très-grande  célérité, 
les  débats  du  congrès  et -des  cours  d'assises  dans  des  cas  im- 
portants. Malgré  ses  avantages,  qui  consistent  essentiellement 
dans  une  rapidité  plus  grande  pour  la  transmission  des  dépêches 
et  dans  moins  de  chance  d'interruption  par  l'imperfection  de 
l'isolement,  l'intensité  du  courant  pouvant  être  plus  faible,  le 
télégraphe  électro-chimique  a  dû  cependant,  pour  l'usage  habi- 
tuel, céder  le  pas  au  télégraphe  de  Morse,  dont  la  manipulation 
est  plus  simple  et  plus  commode,  vu  qu*elle  n'eiûge  ni  la  trans- 
cription préalable  de  la  dépèche,  ni  la  préparation  d'un  papier 
particulier.  Toutefois,  le  procédé  électro-chimique  a  trouvé 
encore  une  application  importante  dans  la  construction  d'un 
télégraphe  particulier,  dont  l'idée,  déjà  mise  en  avant  il  y  a 
quelques  années  par  M.  Bakewell,  a  été  réalisée  d'une  manière 
différente  et  avec  un  succès  remarquable  par  M.  l'abbé  Caselli 
de  Florence.  Nous  allons  chercher  à  en  faire  comprendre  le 
principe,  en  nous  aidant  des  documents  que  l'auteur  a  bien 
voulu  mettre  à  notre  disposition. 

Les  télégraphes  enregistreurs  dont  nous  avons  parlé,  sont  ou 
des  télégraphes  imprimeurs  ou  des  télégraphes  qui  transmettent 
les  dépèches  au  moyen  de  signes  conventionnels.  Le  nouveau 
télégraphe  électro-chimique  de  M.  Caselli,  qu'il  a  nommé 
paniograpMque^  reproduit  sur  du  papier  ordinaire,  en  carac- 
tères colorés,  une  image  parfaitement  exacte  (un  foc  simile)  de 
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récriture  ou  du  dessia  quelconque  qu*on  veut  transmettre 
d'une  station  à  Tautre,  et  cela  quelles  que  soient  la  forme  et  la 
complication  du  dessin  ou  de  récriture.  Pour  obtenir  œ 
résultat,  on  commence  par  écrire  la  dépêche  à  la  plume,  avec 
de  Tencre  noire  ordinaire,  sur  un  papier  dont  la  surfoce  est 
recouverte  d*une  couche  mince  d*étain  ou  d'argent  (papier 
argenté),  puis  on  la  place  entre  deux  cylindres  qui  font  par- 
tie de  l'appareil  transmetteur:  aussitôt  qu'on  a  fermé  le  circuit 
de  la  ligne  télégraphique,  la  copie  de  Toriginal  apparaît  sur  un 
papier  chimique  disposé  entre  deux  autres  cylindres  qui  se 
trouvent  également  au  récepteur. 

Il  nous  serait  difficile  de  faire  une  description  détaillée  du 
système  télégraphique  imaginé  par  M.  Caselli,  et  dont  nous 
avons  vu  à  Florence  les  premières  épreuves  avec  des  appareîb 
qui  n*ont  pas  encore  entièrement  la  forme  que  Tauteur  9e 
propose  de  leur  donner;  nous  nous  bornerons  donc  à  exposer 
sommairement  les  principes  scientifiques  sur  lesquels  repose 
cette  belle  invention,  tout  en  faisant  les  réserves  dues  aux 
droits  de  propriété  de  Fauteur  *. 

il  faut,  avant  tout,  observer  que  le  courant  électrique  qm 
circule,  d*une  station  à  Vautre,  par  un  seul  fi),  est  employé,  dans 
ce  système,  à  produire  deux  effets  bien  distincts  :  savoir  à  régler 
les  mouvements  mécaniques  des  appareils  télégraphiques,  et  i 
faire  naître,  par  une  action  électro-chimique,  les  caractères  dtt 
la  dépêche.  La  condition  la  plus  importante  i  réaliser  étaii 
d'obtenir  un  accord  parfait  entre  les  mouvements  du  trans^ 
metteur  et  ceux  du  récepteur.  Ce  but  a  été  atteint  d*uiie  maoièiv 
très^satisfaisante  par  une  heureuse  application  de  UsodutH* 
nisme  des  oscillations  du  pendule. 

Supposons  deux  pendules  égaux  de  la  longueur  d'un  mètre, 
suspendus  chacun  par  un  axe  horizontal  et  chargés  cfaseon 
d'un  poids  de  20  kilogrammes,  qui  consiste  dans  un  éleetro- 
aimant  rectUigne^.  Ces  pendules,  placés  dans  deux  sfatMB 

^  M.  CaselU  a  da  reste  pris  pour  sa  déconverte  des  brerets  d*lnTeatioQ  dau  ki 
divers  pays  de  TEurope,  DotarameDt  en  France  et  en  Angleterre. 
*  M.  Gnelll,  en  ae  montrant  son  appareil,  me  fit  rnnatqoer  qoH  anB 
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correspondanteSy  coDstituent  la  partie  essentielle  des  appareils, 
et  sont  reliés  entre  eux  par  le  fil  de  ligne.  Le  courant  conduit 
par  ce  fil  doit  tra? erser  les  verges  de  ces  mêmes  pendules  pour 
achever  son  circuit.  Maintenant  si  on  dévie  ces  pendules  de  la 
verticale  d*un  certain  angle ,  Télectro-aimant  dont  chacun 
d'eux  est  muni,  reçoit  une  aimantation  par  Teffet  d*une  pile 
locale  et  demeure  fixé  contre  une  armure  de  fer  forgé  qu*il 
rencontre  à  Textrémité  de  Toscillation.  Mais  aussitôt  que  ces 
pendules  sont  parvenus  à  cette  extrémité,  le  courant  de  ligne 
interrompt  le  circuit  des  piles  locales,  et  les  pendules,  aban^ 
donnés  simultanément  à  Faction  de  la  pesanteur,  marchent 
Tara  on  second  point  d'arrêt  situé  de  l'autre  c6té  de  la  verticale, 
à  la  même  distance  que  le  premier;  ils  rencontrent  également 
là  ane  pièce  de  fer  forgé  qui,  après  avoir  attiré  Télectro-aimant 
fixé  à  leur  extrémité,  laisse  passer  le  courant  de  ligne,  dont  l'effet 
est  d'interrompre  de  nouveau  l'action  des  piles  locales  et,  par 
conséquent,  de  détruire  l'aimantation ,  ce  qui  permet  aux  pen- 
dules de  recommencer  leur  oscillation,  et  ainsi  de  suite.  De 
cette  manière,  le  synchronisme  des  mouvements  des  deux  pen- 
dules est  réglé  par  l'action  du  même  courant  électrique  et  est 
aîntt  soustrait  à  l'effet  de  toute  cause  perturbatrice. 

Le  courant  de  ligne,  après  avoir  réglé  le  mouvement  des 
pendules  à  leur  point  de  départ,  reste  libre  pendant  toute  la 
durée  de  leur  oscillation  de  manière  à  pouvoir  être  employé 
à  la  reproduction  de  la  dépêche.  La  disposition  de  Tappareil 
permet  à  ce  courant  de  circuler,  pendant  tout  ce  temps,  d'une 
pointe  de  platine  qui,  dans  le  transmetteur,  glisse  en  ligne 
directe  sur  la  surface  du  papier  métallique,  recouverte,  comme 
noua  l'avons  dit,  de  la  dépêche  écrite  d'avance  à  la  plume,  à 
une  poii^  métallique  (d'acier  ou  de  fer)  qui,  par  un  mouvez 

adopté  ponr  les  éleetro-aimants  fixés  aux  extrémités  des  peDdales,  la  fonne  ima- 
|Ms  par  M.  Oecekt,  ph]iai«i«i  dkUDfQé  de  FUreoce,  et  me  fit  ressortir  les  avan- 
tasee  qoa  dans  pluaienrt  cas  eelta  forme  présente  comparativement  à  eelle  dea 
électro-aimaots  en  fer  à  cheval.  L'éleetro -aimant  de  M.  Gecehi  consiste  dans  na 
egriiadre  4a  fer  reattlisse  tatoodiié  pu  deux  masses  eabiqiiet  de  diasansioni  plus 
eauaidéfafclea  f|HQ  le  citMra  antow  du^ael  eatearoulé  la  fil  de  enivra  faaaovart 
de  soi«  «al  deH  traaaaMlIfa  la  a^MAt. 
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ment  semblable»  glisse  daas  le  récepteur  le  long  de  la  surface 
du  papier  préparé  chimiquement  \  A  chaque  oscillation  des 
pendulesy  on  voit  se  répéter,  d*une  manière  parfaitement  idb- 
tique,  sur  les  deux  appareils,  le  mouvement  rectiligne  des  deui 
pointes  métalliques,  en  même  temps  que  les  papiers  se  dérou- 
lent d*une  fraction  de  millimètre  par  le  mouvement  des 
cylindres  sur  lesquels  ils  sont  placés  ^.  Comme  Tencre  avec 
laquelle  la  dépêche  est  écrite  est  un  mauvais  conducteur  de 
Vélectricité,  il  est  facile  de  concevoir  qu*il  se  produit  une  mo- 
dification dans  rintensilé  du  courant  de  ligne  chaque  fois  qoe 
la  pointe  de  platine  du  transmetteur  rencontre  un  trait  d*écri- 
ture,  d*où  r^ulte  en  même  temps  un  changement  dans  ractkm 
qu*opère  continuellement  sur  le  papier  chimique  la  pointe  do 
récepteur.  Par  Tefiet  d*une  combinaison  particulière  qui  cons- 
titue Tune  des  parties  les  plus  nouvelles  et  les  plus  ingéoieuses 
du  système  télégraphique  de  M.  Caselli,  Taltération  dans  Tin- 
tensité  du  courant  produite  par  la  résistance  de  Tencre  au 
passage  de  Télectricité,  plus  grande  que  celle  que  présente  la 
surface  métallique  du  papier,  détermine  un  renversemeot  de 
polarité  dans  la  pointe  du  récepteur.  Elle  devient  positive  de 
négative  qu'elle  était,  ce  qui  produit  sur  le  papier  une  colora- 
tion d'où  résulte  un  ensemble  de  lignes  et  de  points  colorés  qui 
reproduisent  la  parfaite  image  de  la  dépêche  originale  tracée  à 
la  plume.  Le  renversement  instantané  dans  la  direction  du 
courant  opère  un  effet  chimique  tellement  rapide,  qu'où  peut 
ainsi  reproduire  immédiatement  les  traits  les  plus  délicats  de 
l'écriture  et  du  dessin.  Remarquons  que,  tant  que  la  pointe  du 
récepteur  est  négative,  le  courant,  tout  en  passant,  n'altère 
point  la  couleur  du  papier,  de  sorte  que  l'effet  du  passage  de 
la  pointe  du  transmetteur  sûr  les  traits  tracés  à  l'encre  n'est 
pas  de  déterminer  le  passage  du  courant  sur  le  papier  chimique, 

<  U  ne  faut  pas  oublier  que  ce  papier  est  ronlé  autour  d'un  cyUndre  mélaU^ie, 
qui  permet  de  compléter  le  circuit,  de  sorte  que  le  courant  passe  à  Xnmn  le  ^ 
pier  entre  la  pointe  métallique  et  le  cylindre. 

*  M.  Caselli  a  réussi  à  faire  marcher  les  pointes  ïïftc  une  telle  rapidité  que  it 
transmission  d'une  dépêche,  même  d'une  asses  grande  étendue,  peot  s*epérer  » 
moins  aussi  vite  que  par  les  autres  procédés  télégraphiques  les  plos  i 
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puisque  ce  courant  passait  déjà,  mais  simplement  de  changer 
sa  direction.  Il  serait  à  désirer  que  M.  Caselli  fit  connaître  la 
coaabiDaison  au  moyen  de  laquelle  il  obtient  ce  résultat,  et 
qu'il  détachât  celte  partie  de  ses  recherches  de  son  grand  tra- 
vail sur  le  télégraphe  qu*il  a  imaginé,  d'autant  plus  que  la 
méthode  par  laquelle  il  réussit  à  renverser  si  instantanément 
le  sens  d*un  courant,  de  telle  façon  qu*il  ne  s'écoule  pas  de 
temps  appréciable  entre  le  passage  du  courant  dans  un  sens  et 
son  passage  en  sens  contraire,  pourrait  conduire,  dans  son 
application,  à  des  résultats  fort  intéressants,  particulièrement 
en  ce  qui  concerne  les  rapports  qui  existent  entre  la  constitution 
moléculaire  des  corps  et  les  effets  que  produit  sur  eux  la  trans- 
mission de  l'électricité. 

d.   Télégraphe$  tnagnéto-éleciriques. 

Dans  tous  les  télégraphes  électriques  dont  nous  avons  parlé 
jusqu^ici,  la  source  de  Télectricité  est  une  pile  voltaîque  com- 
posée d'un  nombre  plus  ou  moins  grand  de  couples  établis  eux- 
mêmes  suivant  différents  modes.  En  général,  on  emploie  pour 
le  courant  de  ligne  des  piles  à  sulfate  de  cuivre,  et  à  eau  légè- 
rement acidulée,  composées  de  couples  plus  ou  moins  nombreux 
suivant  la  résistance  à  vaincre,  mais  de  dimensions  peu  consi- 
dérables. Ces  piles  peuvent  fonctionner  pendant  plusieurs  mois, 
si  Ton  a  soin  de  remettre  de  temps  à  autre  des  cristaux  de  sul- 
fate de  cuivre  dans  le  vase  même  où  plonge  le  cuivre  du  couple. 
On  préfère,  pour  les  piles  locales  dont  le  courant  a  une  résis- 
tance beaucoup  moindre  à  surmonter,  des  couples  de  Grove  ou, 
plutôt,  de  Bunzen.  Nous  avons  vu  toutefois  que  Gauss  et  Weber 
avaient  eu  dès  l'origine  l'idée  de  se  servir  des  courants  d'in- 
duction pour  les  communications  télégraphiques,  et  que  Stein- 
beil  avait  réalisé  en  grand  cette  idée.  Plus  tard,  Wheatstone 
construisit  un  télégraphe  à  cadran  dont  le  manipulateur  con- 
sistait en  une  espèce  de  machine  de  Clarke,  qui  donnait  pour 
chaque  tour  de  la  manivelle  un  nombre  de  courants  induits 
correspondant  avec  les  lettres  du  récepteur;  les  courants  in- 
lu.  27 
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duits  étant  inst^ntanéSy  on  cooçpit  qu  il  n'y  a  pas  besoiq  d*m- 
terrupteurs  comme  avec  les  courants  cpi^tinus  des  piles  vol- 
talques.  Il  en  résulte  qu*une  simple  armature  de  fer  doui 
entourée  d*un  fil  de  métal  recouvert  de  soie,  mobile  devant 
un  aimant  fixe,  sert  à  la  fois  de  source  d'électricité  et  de  mani- 
pulateur. Les  courants  d'induction  ont  une  tension  suffisante 
pour  vaincre  la  résistance  des  fils  de  ligne  même  les  plus  loQgs, 
ainsi  que  Ta  démontré  Wheatstone  par  une  série  de  recherches 
faites  avec  beaucoup  de  soÂp.  Un  télégraphe  de  ce  genre,  établi 
par  lui-même  à  la  gare  du  chemin  de  fer  de  Rouen  depuis  dix 
ansy  continue  à  fonctionner  très-régulièrement;  il  a  toutefois 
rinconvénient  d*étre  un  peu  lent  à  cause  du  grs^pd  nombre  de 
révolutions  que  Télectro-aimant  doit  exécqter  poi:^r  que  Tai- 
guille  du  récepteur  passe  d*une  lettre  à  une  autre;  ajouloos 
qu*il  y  a  toujours  au  manipulateur  un  cadran  divisé  qui  porte 
les  lettres  de  Talphabet  comme  celui  du  récepteur,  et  une 
aiguille  dont  la  marche  est  parfaitement  semblable  également 
à  celle  du  récepteur.  M.  Lippens  a  modifié  le  télégraphe  ma- 
gnéto-électrique à  cadran  de  Wbeatstonei  en  faisant  usage  d'upe 
bobine  fixe  dans  le  manipulateur,  et  en  rendant  mobile  seule- 
ment Tarmature  en  fer  doux  intérieure  qui  est  munie  départie? 
plus  proéminentes  que  les  autres,  qui  s  aimantent  en  passant 
devant  les  pôles  de  forts  aimants  ^xes.  Il  résulte  de  cette  ai- 
mantation la  production  dans  ^  bobine  de  courants  induits  qoi 
agissent,  par  Tintermédiaire  du  fil  de  ligne»  dans  le  récepteur. 
Les  courants  induits,  soit  magpéto-électriques,  ont  été  en- 
core appliqués  à  la  télégraphie  électr^ue  sous  une  forme  diffé- 
rente de  celle  qui  consiste  à  les  employer  si^iplemept  à  fair« 
marcher  Vaiguille  du  télégraphe  à  cadran.  Cette  forme  «  été 
imaginée  par  Henley  et  appliqitée  par  la  Compagnie  du  télé- 
graphe magnétique  établie  à  ^verpool.  Le  courant  est  produit 
par  des  électro-aimants,  soit  armatures  en  (er  àfi\x\  entourées 
d*un  fil  conducteur,  dont  les  pôles  se  meuvent  dans  une  posi- 
tion très-rapprochée  des  pôles  de  forts  aimants  permanents 
représentés  en  A  (fig.  392).  Les  électro-aimants  sont  piis  ea 
mouvement  par  des  leviers  qui  sortent  de  chaque  côté  ^  la  ca^ 
où  est  renfermé  tout  Tapp^reil,  de  sorte  que  1%  ça^n^  Jf^^ç^V^ 
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peut  les  faire  marcher  au  moyen  de  ses  deux  mains.  Un  ressort 
les  ramène  à  leur  position  primitive  dès  que  la  main  cesse 
d*agir.  A  chaque  pression  exercée  sur  les  leviers,  il  y  a  pro- 
duction d'un  courant  induit,  et  dès  que  la  pression  cesse,  un 
aatre  courant  également  instantané,  mais  dirigé  en  sens  con- 


Fîg.  3fli. 

traire,  est  développé.  Les  courants  ainsi  produits  sont  transmis 
par  les  fils  de  ligne  à  la  station  où  est  le  récepteur,  et  vont  tra- 
verser les  fils  d*électro-aimants  disposés,  comme  on  le  voit  dans 
la  figure  392,  au-dessous  de  la  tablette  sur  laquelle  sont  pla- 
cées les  aiguilles  indicatrices.  Les  électro- aimants  agissent 
chacun,  au  moment  de  leur  aimantation,  sur  un  petit  aimant 
permanent  suspendu  au-dessous  de  la  tablette,  mais  qui  a  le 
même  axe  que  l'aiguille  indicatrice  à  laquelle  il  est  parallèle. 
Il  en  résulte  une  déviation  de  cette  aiguille  au  moment  où 
Télectro-aimànt  est  aimanté  parle  courant  induit,  et  cette  dé- 
viaUcD  persiste  par  l'effet  de  l'attraction  du  fer  doux  de  l'électro- 
timant  sur  le  petit  aimant  mobile,  jusqu'à  ce  que  le  courant 
induit,  dirigé  en  sens  contraire  du  premier,  vienne  changer  la 
polarité  de  l'électro-aimant  et  en  même  temps  le  sens  de  dé- 
yialion  de  l'aiguille.  On  peut  donc,  à  la  station  de  départ,  faire 
dévier  chacune  des  aiguilles  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  en 
pressant  sur  les  leviers  ou  en  cessant  de  presser,  et  reproduire 
ainsi  toutes  les  combinaisons  du  télégraphe  à  aiguilles  de 
Wheatstone  que  nous  avons  décrit  plus  haut.  La  figure  392 
leprésente  un  télégraphe  magnéto-électrique  à  deux  aiguilles, 
lee  qui  exige  deux  fils  de  ligne  outre  le  retour  par  la  terre.  On 
peut  n'avoir  qu'une  aiguille,  ce  qui  permet  de  se  contenter  d'un 
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seul  fil  ;  mais  dans  ce  cas  on  emploie  avec  avaniage  Valphabd 
de  Morse  pour  la  transmission  des  dépêches.  On  grave  sur  le 
cadran  ces  signaux;  une  double  oscillation  correspond  à  on 
point,  et  un  temps  d*arrét  à  une  ligne.  Pour  produire  la  double 
oscillation  ou  le  point,  on  presse  sur  une  touche  d*ivoire  du 
manipulateur  et  on  Tabandonne  aussitôt;  la  pression  sur  U 
touche  d'ivoire  amène  les  électro-aimants,  en  leur  faisant  faire 
un  quart  de  révolution,  devant  les  pôles  des  aimants,  et  prodoit 
ainsi  un  courant  instantané;  Tabandon  de  la  touche  fait,  aa 
moyen  du  ressort,  revenir  les  électro-aimants  à  leur  position 
primitive,  et  produit  un  second  courant  instantané  dirigé  eo 
sens  contraire  du  premier.  Cette  double  action  détermine  la 
double  oscillation  en  faisant  dévier  Taiguille  d^abord  à  gauche, 
ensuite  à  droite.  Pour  faire  faire  un  temps  d'arrêt  i  Taiguille, 
on  tient  abaissée  quelques  instants  la  touche  du  manipulateur; 
la  déviation  de  Taiguille  du  récepteur  dure  un  moment,  parce 
que  le  magnétisme  développé  dans  Télectro-aimant  par  le  cou- 
rant induit  ne  cesse  pas  instantanément  comme  ce  courant,  et 
que  d'ailleurs  Télectro-aimant  agit  comme  fer  doux;  mais, 
lorsque  la  touche  se  relève,  le  sens  du  magnétisme  change,  et 
l'aiguille  revient  à  sa  position  primitive. 

Remarquons  qu'on  peut  obtenir  les  changements  de  position 
de  l'électro-nimant  di|  manipulateur  par  rapport  à  l'aimant 
fixe ,  non-«eulement  par  un  mouvement  de  rotation  efiectné 
autour  d*un  axe  horizontal,  comme  dans  la  machine  de  Ciarke, 
mais  aussi  en  éloignant,  à  l'aide  d'un  levier,  réiectro-aimaot 
de  l'aimant  ;  c'est  également  eo  appuyant  et  en  enlevant  la  main 
qu'on  produit  le  double  mouvement.  Ce  second  moyen  parait 
dans  la  pratique  plus  simple  et  plus  régulier;  aussi  a-t41été 
adopté  dans  les  télégraphes  magnéto-électriques  les  plus  per- 
fectionnés. 

On  joint  .toujours  au  récepteur,  dans  les  télégraphes  nia- 
gnélo-électriques  comme  dans  les  autres,  une  alarme  ou  son- 
nerie destinée  à  avertij*  qu'une  dépêche  va  être  transmise;  oo 
la  fait  même  marcher  en  même  temps  que  l'aiguille  du  réo^ 
teur,  et  le  bruit  qui  en  résulte  coïncide  avec  les  osciUalîooséa 
cette  aiguillie.  Au  reste,  les  courants  magnét 
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très-commodes  pour  flaire  marcher  les  alarmes,  vu  que  les  ap- 
pareils qui  les  produiseot  scot  toujours  prêts  à  entrer  en  fonc- 
tion. Cet  avantage  existe  moins,  il  est  vrai,  pour  leur  emploi 
en  général  dans  la  télégraphie;  mais  ils  ont  celui  de  rendre  la 
construction  du  manipulateur  beaucoup  plus  simple,  puisqu*ilg 
sont  instantanés  par  eux-mêmes;  enfin,  il  résulte  de  ce  qu*ils 
sont  alternativement  en  sens  inverse  qu*on  évite,  en  s*en  ser- 
vant, la  durée  de  Taimantation  du  fer  doux  qui,  quelquefois, 
lie  cesse  pas  immédiatement  avec  le  courant  qui  la  détermine, 
mais  surtout  la  production  d*effets  statiques  dans  les  conduc- 
teurs sous-marins  et  souterrains,  qui  nuisent,  comme  nous  le 
verrons  dans  l'instant ,  à  la  rapidité  de  la  transmission  des 
dépêches  quand  on  se  sert  des  ceurants  ordinaires. 


e.  Conducteurs  employés  dans  les  lignes  iélégruphiques. —  TVam- 
mission  simultanée  de  deux  dépêches  par  un  seul  conducteur 
en  sens  contraires. 


Nous  avons  vu,  en  commençant  ce  paragraphe,  qu'il  y  a  dans 
tout  système  télégraphique  trois  choses  à  considérer  :  les  appa- 
reils mêmes  destinés  à  transmettre  et  à  recevoir  les  signaux,. 
les  moyens  de  produire  Télectricité  nécessaire  pour  la  trans- 
mission des  signaux,  et  enfin  le  mode  de  communication  ou 
les  conducteurs  qui  permettent  de  faire  passer  un  courant 
d'une  station  à  l'autre.  Nous  nous  sommes  étendus  suffisam- 
ment sur  le  premier  point;  nous  nous  sommes  également  oc- 
cupés du  second,  en  signalant  les  diverses  sources  électriques 
dont  on  fait  généralement  usage  dans  les  stations  télégraphi- 
ques. Quant  au  troisième  point,  nous  ne  Tavons  traité  qu'en 
partie  et  qu'en  passant,  et  nous  avons  renvoyé  à  un  article 
spécial  les  développements  qu'il  exige. 

Nous  avons  déjà  vu  qu*il  existe  trois  modes  de  communica- 
tion électrique  entre  deux  stations  télégraphiques;  savoir  :  les 
conducteurs  aériens,  c'est-à-dire  les  fils  suspendus  en  Tair,  les 
dfdiMStears  souterrains  ou  sous-iparius,  et  enGn  le  sol  lui- 
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même;  nous  allons  examiner  ^ucoeasiTemeni  ce  qui 
chacun  de  ces  modes» 

Les  âls  ({u'on  emploie  gé- 
némlement  pour  les  lignes 
aériennes  sont  des  fils  de  fer 
d'entiron  4  millimètres  de 
diamètre  >  recouverts  d'une 
^uche  de  zinc  pour  les  ren- 
dre moins  oxydables.  Com« 
me  nous  Favons  vu^  ils  sont 
supportés  par  des  poteaux 
espacés  convenablement^  et 
sur  lesquels  sont  fixés  des 
supports  isolants  tantôt  en 
porcelaine,  comme  en  An- 
gleterre et  en  France,  tantôt 
en  verre)  comme  en  Allema- 
gne et  en  Suisse;  ces  der- 
niers sont  en  verre  de  bou- 
teille :  ils  surmontent  le  po- 
teau et  sont  terminés  par  une 
espèce  de  champignon  à  bou- 
ton également  en  verre,  au- 
tour duquel  le  fil  de  ligne 
est  entortillé  (Qg.  393).  On 
fixe  quelquefois  au  même  po- 


conccrnê 


Fîg.  393.  ttg.  394. 

teau  plusieurs  de  ces  supports  en  verre,  quand  il  y  a  plusims 
fils  télégraphi(}ues  à  établir  entre  deux  stations.  La  llgilftSNtt- 
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pféieiite  lâdisposiliôû  quel^kpérïence  a  indiquée,  6â  Suisse,  être 
te  flirilleurej  btt  y  trouvchft  tnême  les  dittiensions  en  pieds  et 
{Mtrôeé  des  diffi^rentes  parties  de  Tappareil  et  des  distances  qui  les 
*ép*h?tit  '.  Eb  Ariglélërre,  chaque  poteau  est  recouvert  d'un  toit 
et  fïorte  à  soU  eltrémitê  slipèHëure  une  rainure  dans  laquelle  se 
trouvent  fiiés  de  doubles  cônes  en  faïence  brune  au  travers  des- 
quels fassent  les  fils  de  la  ligné.  Il  etiste  aussi,  ainsi  que  nous 
l'avons  déjà  dit,  en  Angleterre  et  en  France,  outre  les  poteaux 
sôdlénëurs,  des  poteaut  ellenseursqui  ont  des  dimensions  plus 
considérables  que  les  autres,  car  ils  doivent  résister  à  la  traction 
assez  forte  qu'on  etet^ce  sur  les  fils  podr  les  tendre*. 

Dû  des  inconvétlienls  des  ligties  aériennes,  c'est  que  les  con- 
ducteurs y  sont  exposés  ant  ëfitels  de  l*électricité  atmosphérique 
qui,  non-seulemerll,  comme  on  l'a  vii  en  maintes  occasions, 
peut  agir  sur  les  appareils  télégraphiques  et  donner  Heu  ainsi 
à  des  cireurs,  mais  qui  risque  aussi,  ainsi  que  cela  arrive  quel- 
quefois, d*occàsionriei*  des  dégàls  et  même  des  accidents  en 
pénétrant,  au  mojreri  dès  fils,  jusque  dans  l'intérieur  des  sta- 
tions. Oh  a  bien  eu  soin,  dans  les  lignes  anglaises*,  de  sur- 
monter les  poleatlji  d'une  pointe  qui  colnnlUiliquc  avec  le  sol 
par  tiû  fil  contlUcleur;  il  est  vrai  que  l'électricité  atmosphé- 
rique, en  s' écoulant  par  cette  Voie,  ne  risque  plus  de  briser  les 
poteaut;  mais  cette  précaution  ne  l'empêche  pas  d'agir  sur  les 
fils  eux-mêmes  datis  l'intervalle  compris  entre  deux  poteaux, 
et  de  trouver  par  leur  moyen  une  voie  facile  pour  pénétrer 
jusqu'au  sol.  Lorsque,  d'après  l'apparence  du  ciel,  on  recon- 
naît les  sym|)lômes  d'un  oragCj  on  met,  à  l'aide  d'un  commu- 
taleuf,  le  fil  de  ligne  directement  en  communication  avec  la 
terre,  ce  qui  permet  à  l'éleciricité  atmosphérique  de  s'écouler 
dans  le  sol  ;  mais  lorsque  l'appareil  télégraphique  est  en  fonc- 
liod,  cette  électricité  te  pouvant  se  décharger  directement  daùs 
le  globe  terrestre,  il  est  nécessaire  d'avoir  dès  moyens  de  se 

^  9et  expértcncet  companiHtTes  faites  en  Saisie,  entre  les  supports  en  Terre  et 
ceoi  en  porcelaine,  tels  qu'on  les  fabrique  en  France  avec  beaucoup  d^  soin,  ont 
fait  donner  la  préférence  aux  premiers. 

*  Voyei  figure  379,  p.  361. 

•  Figure  379,  p.  36 1. 
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mettre  à  Tabri  des  accidents  qui  peuvent  résulter  de  la  irais- 
mission,  souvent  imprévue ,  d*une  forte  décharge  électrique. 
M.  Walker  a  imaginé,  dans  ce  but,  d*installer  dans  chaque  sta- 
tion un  parafoudre  construit  comme  suit  :  Un  cj- 
lindre  creux  C  de  cuivre  (fig.  395),  de  1  millimètre 
et  demi  d*épaisseur,  est  mis  en  communicalioa 
avec  le  sol  par  un  gros  fil  de  cuivre  £  ;  il  est  isolé 
du  fil  de  ligne  qui  arrive  en  F,  par  un  disque  de 
buis  D;  une  bobine  BB,  également  en  buis,  recou- 
verte de  trois  ou  quatre  couches  de  fil  de  cuivre 
revêtu  de  soie,  et  plus  fin  que  tous  ceux  qui  en- 
trent dans  la  formation  de  l'appareil  télégraphi- 
que, est  placée  dans  Tintérieur  du  cylindre  dont 
elle  remplit  la  capacité  inférieure.  Le  fil  de  la  bo- 
bine communique,  par  une  de  ses  extrémités,  avec  la  tige  fi, 
et,  par  Tautre,  à  un  disque  de  cuivre  F|  situé  au  bas  de  Tappareil, 
isolé  du  cylindre  de  cuivre  par  un  disque  de  buis  ;  enfin  le  fil  de 
ligne  communique  avec  F|  au  moyen  de  deux  tiges  de  cuivre  qui 
portent  deux  noix  ou  écrous  M  et  N,  munis,  sur  leur  circonfé- 
rence, de  pointes  rapprochées  autant  que  piossible  des  parois  inté- 
rieures du  cylindre;  des  pointes  parlant  du  disque  supérieur  de 
cuivre  s'approchent  également  du  cylindre  métallique  C  en 
communication  avec  le  sol;  d'autres  pointes  partant  de  la  base 
du  même  cylindre  s'approchent  du  disque  de  cuivre  placé  en 
bas.  Maintenant  voici  comment  les  choses  se  passent  :  le  couraot 
de  ligne  arrivant  en  F  parvient,  par  la  tige  intérieure,  au  iil 
fin  de  la  bobine  qu'il  traverse  pour  ressortir  en  E,  aller  de  là 
aux  appareils  télégraphiques,  sans  risquer  de  se  rendre  dans 
le  sol,  le  cylindre  C,  et  par  conséquent  le  fil  E,  étant  isolés  par 
les  disques  de  buis  supérieur  et  inférieur.  Mais,  si  le  fil  de  ligue 
est  chargé  d'électricité  atmosphérique,  cette  électricité  peut  se 
décharger  sur  le  cylindre  C,  et  par  conséquent  sur  le  sol,  au 
moyen  des  pointes  supérieures  et  inférieures  qui  rapprocheol 
ce  cylindre  des  disques  F  et  F|  ;  il  y  a  plus,  cette  électricité  peut 
encore  s'échapper  par  les  pointes  dont  sont  munies  les  disques 
intérieurs  M  et  N,  et  enfin,  s'il  en  reste  encore,  elle  brûlera  le 
fil  fin  de  la  bobine  de  préférence  au  fil  plus  groade  ÏHitetao- 
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aimant  de  Talarme  ou  de  Vappareil  télégraphique.  C'est  ce  qui 
arme  quand  la  décharge  d'électricité  atmosphérique  est  très- 
forte.  M.  Walker  cite  le  cas  d'un  orage  très-violent  où  la  foudre 
entra  dans  deux  stations,  dont  l'une,  privée  du  parafoudre  que 
nous  venons  de  décrire,  eut  les  fils  de  ses  appareils  entièrement 
détruits  et  les  appareils  eux-mêmes  très-endommagés,  tandis 
que  l'autre  conserva  ses  appareils  intacts  ;  seulement  le  fil  du 
parafoudre  dont  elle  était  munie  fut  brûlé.  Dans  un  autre  orage, 
où  la  décharge  d'électricité  atmosphérique  fut  moins  violente, 
cette  décharge,  après  avoir  pénétré  jusque  dans  le  fil  de  la 
bobine  par  les  tiges  intérieures,  sauta  au  cylindre  en  brûlant  le 
fil  de  soie  et  dénuda  le  fil  métallique,  mais  sans  le  fondre. 

Le  parafoudre  de  M.  Bréguet  est  construit  d'après  le  même 
principe  que  celui  de  M.  Walker,  seulement  le  fil  fin  de  la 
bobine  est  remplacé  par  un  fil  de  fer  très-fin  qui  unit  deux 
boutons  métalliques  placés  sur  une  planchette  à  une  distance 
de  6  à  7  centimètres  l'un  de  l'autre.  Ce  fil  est  renfermé  dans  un 
tube  de  verre  pour  être  à  l'abri  de  tout  accident  ;  il  sert,  comme 
on  le  comprend,  à  fermer  le  circuit  de  la  ligne  télégraphique, 
de  telle  façon  que,  s'il  y  a  un  excès  d'électricité  atmosphérique 
sur  la  ligne,  le  fil  est  fondu  avant  que  les  boutons  soient  atteints; 
les  appareils  sont  ainsi  préservés. 

On  a  imaginé  plusieurs  autres  appareils  pour  mettre  à  l'abri 
des  effets  de  l'électricité  atmosphérique  les  appareils  télégra- 
phiques. Dans  le  nombre,  nous  citerons  le  suivant  qui  est 
fondé  sur  la  résistance  que  présente  l'alcool  au  passage  du 
courant  électrique.  Il  consiste  dans  un  conducteur  en  forme 
d'arc  ou  plutôt  d'U  renversé  qui  est  placé  dans  l'intérieur  d'un 
vase  rempli  d'alcool;  au  milieu  et  très-près  des  deux  bran- 
ches verticales  de  ce  conducteur,  et  parallèlement  à  ces  bran- 
ches, s'élève  une  tige  de  métal  dentelée,  comme  l'est  aussi 
la  lame  elle-même  qui  est  en  forme  d'arc  ;  cette  tige  se  termine 
en  pointe  vers  la  sommité  de  l'arc,  mais  sans  la  toucher,  et  est 
en  communication  avec  le  sol  par  son  extrémité  inférieure.  Le 
courant  de  ligne  est  obligé,  pour  arriver  au  télégraphe ,  de 
traverser  la  lame  en  forme  d'arc,  qui  est  assez  bien  isolée  au 
moyen  de  l'alcool  pour  que  le  courant  ne  soit  point  dévié;  mais 
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dès  (JuéVêleclricllé  àltnosjphértqlié  s*y  ftôtîutttUle,  elle  se  Km»- 
Met,  âû  ftdyèn  dêfe  pointes,  ëoil  deùtelures  Irès-rapprochfes,  I 
la  tige  intérieure  et  de  là  au  Soi.  On  peiit  se  passer  d'alcool,  «, 
dâhs  eëéài,  5n  donne  à  Tappareit  une  forràe  un  peu  différente; 
C*êstunô  sphèfe  dô  mêlai  traversée  pa^le  fil  télégraphique  él 
tnaimenuô  au  centre  d*unô  autre  sphèi^  en  verre,  formée* 
dèUï  hémisphèfêS  fétlnlé  paj*  urt  large  anneau  en  cuifre.  Cet 
âfineâU  est  afttié  intérieurement  de  pointes  peu  distantes  diri- 
gées vcrâ  le  centre  de  là  sphère  tnétalliqUe  jusqu'à  une  petite 
distance  de  là  sut*facè.  Les  deux  hémisphères  de  verre  sont 
terminés  par  des  tubuiûrt*s  dans  lefequéls  le  fll  conducteur  passe 
en  y  étant  mastiqué*  Tappareil  éët  disposé  de  manière  que  ce 
fll  est  horizontal  et,  par  conséquent,  l'anneau  de  cuivre  Vertical; 
la  pàrilfe  Inférieure  dd  Cet  antteaù  est  munie  d'un  robinet  mé- 
tallique qui  permet  de  faille  le  vide  dans  Tappareil,  si  on  le  juge 
hécêésâire;  lé  robinet  porté  Un  paé  de  Vis  qui  doit  recevoir  la 
tlgé  métallique,  laquelle  est  destinée  à  mettre  l'anneau  métal- 
lique en  (îommuniciation  di^ecte  avèé  le  soi,  tandis  que  le  conduc- 
teur, qui  Conduit  le  courant  du  fll  de  la  lîgtîe  et  la  sphère  qui 
en  fait  partie  restent  Complètement  isolés.  On  conçoit  qu'avec 
cet  appa!*eil  l'électriôilé  atmosphérique,  qui  se  porte  sur  le  fil  de 
ligne  et  qui  serait  communiquée  au  télégraphe,  est  transmise 
au  sol  par  l'intermédiaire  de  la  sphère  et  des  pointes  dont  est 
armé  Tanneâu.  Un  semblable  appareil  doit  être,  comme  les 
pfécédents,  placé  à  chaque  station. 

M*  Hlpp,  ayant  remarqué  que  le  courant  induit,  dû  à  ^a^ 
tion  de  Téleclricité  atmosphérique,  tend  à  sauter,  suivant  sa 
direction,  d'une  pointe  à  une  plaque  et  jamais  d'une  plaque  à 
une  plaque  ou  d'une  pointe  à  une  pointe,  a  disposé  les  para- 
tonnerres, sur  les  lignes  suisses,  de  façon  que  la  décharge  iroute 
toujours  moyen  de  sauter  d'une  plaque  à  une  pointe,  quelle 
que  soit  la  direction  dans  laquelle  elle  chemine  '.  Dans  ce  but, 


*  Cette  disposition  eU  une  modiflcation  de  celle  que  Steinbeil  avait  ado^ 
et  qui  conâistait  à  interrompre  le  fli  de  ligne  en  fixant  à  chacune  des  eitrëmilÀ 
séparées  une  rondelle  en  cuivra  ferticale,  les  deui  rondellea  étant  appfitto^ 
rttàe  c#ntr«  rautre,  mais  aved  rinterposition  d'aoe  eonehe  Isotaota  i 
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M  interpose  dàOê  le  fil  di  ligna  uq«  pltqué  métallique  tra- 
Tersée  de  deux  pointes  méuUiquel,  att-detsooft  et  très-près  des 

pelles  est  une  Sêèdode  plaque  oom-       jg pj 

muniquant  atéc  le  iol  et  munie    ^*1  A  ''  k  gj''  "' 
auSBi  de  deux  pointes  également  très»         y  j      ■  v 
rappiDébées  dé  la  pi^mlère  plaque    ''M     m         ' 
fllg.  396).  ^-  ^^* 

Ces  dêinières  formes  de  paratonnerres^  dont  Vidée  primitite 
appartient  à  Steinheil»  qui^  lé  ptémier,  songea  à  soustraire  les 
appareils  télégraphiques  à  l'action  de  Télectricité  atmosphé- 
rique, reposent  sur  le  principe  que  cette  électricité,  comme  celle 
qui  est  déreloppée  par  les  machines  électriques  à  frottement, 
tend  à  passer^  sous  forme  d'étincelle  par  le  plus  court  chemin, 
lors  même  qu*il  y  a  un  intervalle  isolant,  pourvu  qu*il  soit  très* 
petit,  tandis  que  le  courant  électrique  qui  provient  d*une  pile 
voltalque  exige  pour  sa  transmission  un  circuit  continu,  et 
parcourra  ce  circuit,  fût-il  de  plusieurs  centaines  de  milles  de 
longueur,  plutôt  que  de  suivre  une  route  plus  courte  qui  pré- 
sentei*ait  une  légère  interruption.  Ce  principe,  qui  est  une 
conséquence  de  la  différence  de  tension  qui  existe  entre  Téled- 
tricité  produite  suivant  le  premier  mode  et  celle  qui  est  pro- 
duite suivant  le  second,  se  trouve  confirmé  par  Tobservation 
qu'avait  faite  Steinheil,  avant  d'avoir  muni  de  parafôudres  lés 
stations  télégraphiques,  que  lol^que  le  fil  de  ligne  se  troute 
chargé  d'électricité  atmosphérique  cette  électricité  éclate  en 
étincelles  d'un  bout  à  Vautre  du  fil  de  l'appareil  télégraphique, 
plutôt  que  de  suivre  tous  les  contours  de  ce  fil,  comme  le  fait 
le  courant  destiné  à  donner  les  signaux.  Toutefois,  il  peut 
arriver  qu'il  n'en  soit  pas  toujours  ainsi,  surtout  quand  Vaction 
de  Vélectrieité  atmosphérique  sur  le  fil  de  ligne  est  une  action 
inductrice  qui  détermine  dans  ce  fil  un  courant  instantané,  dont 
Veflet  est  de  produire  nécessairement  une  perturbation  dans 

i^one  étoffe  milice  dteole»  qui  laisse  ptteer  la  décharge  due  à  rélectrieité  atmo- 
aphérlque,  maie  oon  le  eourant  électrique.  Celui-ci  arriTC  à  Tappareil  |iar  un 
il  aoudé  à  l*one  des  plaques^  et  retourne  dans  le  sol  par  un  second  fil  soudé  à  la 
I  plaquei  k{gB^_^  Ûtée  à  la  partie  du  fil  de  ligne  qui  est  en  communi- 
l  également  la  décharge. 
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les  iadicatioDS  des  appareils,  mais  saos  néanmoins  y  occft- 
sionner  de  dégâts  ou  d'accidents  fâcheux. 

Outre  les  perturbations  que  peut  produire  Félectricité  aU 
mosphcrique»  les  fils  aériens  pr^entent  bien  d  autres  incon?é- 
nients  tels  que  le  défaut  d'isolement  quand  les  poteaux  sont 
humides  ou  quand  ils  viennent  à  être  en  contact  accidentelle- 
ment avec  quelque  corps  plus  ou  moins  conducteur,  tels^- 
core  que  la  facilité  avec  laquelle  ils  peuvent  être  rompus  cm 
renversés  soit  par  Teffet  de  la  malveillance,  soit  par  TactioD  du 
vent  ou  de  toute  autre  cause  accidentelle,  tels  enfin  que  les 
obstacles  qui  s'opposent  à  leur  installation  quand  ils  soot  ap- 
pelés à  traverser  des  lieux  habités  et  en  particulier  des  villes  oa 
de  simples  bourgades.  Aussi,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
avait-on  eu  Tidée  de  substituer  aux  conducteurs  aériens  des 
conducteurs  souterrains  formés  de  fils  recouverts  d'une  coodie 
épaisse  de  gutta-percha;  ce  système,  employé  en  Prusse,  adA 
être  abandonné  à  cause  des  changements  moléculaires  qu'é- 
prouve avec  le  temps  la  gutta-percha  et  qui,  en  permettaol  a 
l'humidité  de  s'y  infiltrer,  établissent  une  communicatiooeotre 
le  fil  métallique  intérieur  et  le  sol  et  font  ainsi  dériver  le  courant 
de  la  direction  voulue.  On  avait  bien  imaginé  des  moyens  ingé- 
nieux fondés  sur  la  loi  de  Ohm  pour  découvrir  les  points  de 
rupture  ;  mais  la  fréquence  des  accidents,  jointe  à  la  difficulté 
de  les  réparer,  ont  paru  des  inconvénients  plus  grands  que  ceoi 
plus  faciles  à  surmonter  que  présentent  les  lignes  aérieDiies 
dont  l'établissement  est  d'ailleurs  beaucoup  plus  économiqœ. 
Toutefois,  dans  les  villes  où  la  longueur  des  circuits  n'est  jamais 
bien  considérable,  l'emploi  des  conducteurs  souterrains  pré- 
sente sous  tant  de  rapports  de  si  grands  avantages  qu'on  les  a 
généralement  adoptés  ;  seulement  on  préfère  aux  fils  de  cuivre 
recouverts  de  gutta-percha,  de  simples  fils  de  fer  qui  sont  dépo- 
sés sur  un  lit  de  bitume  et  recouverts  d'une  autre  couche  de 
cette  même  substance  ;  ces  fils  sont  assez  gros  pour  que  la 
transmission  du  courant  n'éprouve  aucune  résistance,  et  des  ex- 
périences positives  ont  prouvé  que  leur  isolement  était  suffisant 
Cependant  les  fils  recouverts  de  gutta-percha  préparés  avec  soin 
peuvent  servir  au  même  usage ,  et  on  les  emploie  avec  avantage 
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pour  le  passage  des  lignes  télégraphiques  à  travers  les  tunnels, 
contre  les  parois  desquels  on  les  fixe  sans  craindre  qu*il  n*en 
résulte  un  défaut  d*isoIen)ent. 

Mais  si  Ton  peut  se  passer  de  conducteurs  souterrains  quand 
il  8*agit  des  lignes  télégraphiques  à  établir  sur  la  terre  solide, 
il  n*en  est  plus  de  même  pour  celles  qui  doivent  lier  entre  eux 
des  lieux  séparés  par  la  mer.  Dans  ce  cas,  il  faut  de  toute  né- 
cessité que  les  fils  conducteurs  soient  plongés  dans  la  mer  et 
qu'ils  soient  par  conséquent  enveloppés  d'une  couche  bien  iso- 
lante, car  le  plus  petit  point  de  contact  entre  le  fil  métallique 
et  l'eau  de  la  mer  en  faisant  dériver  le  courant,  interrompt  la 
coaunuoication  télégraphique.  Il  faut  de  plus  que  ces  fils  soient 
mis  à  l'abri  non-seulement  de  l'action  prolongée  de  l'eau  de 
mer  qui  pourrait  altérer  la  couche  isolante,  mais  aussi  des 
accidents  auxquels  pourraient  donner  lieu  Taction  des  dents  des 
poissons  ou  la  rencontre  d'objets  durs  et  résistants.  Wheatstone 
qoi  le  premier,  dès  l'année  1840,  avait  eu  l'idée  qu'on  pourrait 
établir  des  lignes  télégraphiques  à  travers  la  mer,  en  avait  com- 
biné tous  les  moyens  d'exécution,  mais  la  première  application 
n'en  a  été  faite  qu'en  1849»  entre  Douvres  et  Calais,  par  M.  Ja- 
cob Brett.  Depuis  cette  époque,  plusieurs  lignes  sous-marines 
ont  été  installées  ;  il  en  existe  déjà  trois  entre  l'Angleterre  et  le 
continent,  aboutissant  l'une  à  Calais,  l'autre  à  Ostende,  l'autre 
à  La  Haye.  11  en  existe  en  outre  une  entre  TAngleterre  et  Tir- 
lande,  d'autres  dans  les  mers  qui  baignent  le  Danemark  et  la 
Soède,  ainsi  que  dans  le  Bosphore;  on  en  avait  établi  une  longue 
de  640  kilomètres  dans  la  mer  Noire,  entre  Varna  et  Balaklava, 
pendant  la  guerre  d'Orient.  Enfin  on  est  occupé  à  en  poser  deux 
autres  dont  la  portée  sera  immense;  l'une  destinée  à  mettre 
l'Europe  en  communication  avec  l'Afrique,  et  par  conséquent 
par  l'Egypte  avec  les  Indes  et  probablement  l'Australie;  l'au- 
tre, encore  plus  merveilleuse,  reliera  l'Irlande  avec  le  banc  de 
Terre-Neuve  et  la  Nouvelle-Ecosse,  et  permettra  ainsi  à  l'Eu- 
rope de  communiquer  télégraphiquement  avec  l'Amérique.  Les 
sondages  qu'exige  cette  dernière  entreprise  sont  presque  termi- 
nés, et  tout  fait  espérer  qu'avant  une  année  elle  sera  achevée. 
Deux  vaisseaux»  chargés  chacun  de  la  moitié  du  conducteur, 
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iropt  à  la  renooDlre  Tua  de  raulre»  et  les  deux  bouta  aerooi 
soudés  ensemble  quuiid  la  reDcontre  aura  eu  lieu  de  maaière  à 
constituer  un  conducteur  unique,  ayant  Tune  de  ses  exiréeiitéi 
en  Europe  et  Tautre  en  Amérique. 

Ajoutons,  avant  de  passera  la  description  deaconduoteurseoi-r 
ipâmes,  que  le  tracé  des  lignes  sous-marines  est  une  opération 
aussi  difficile  que  délieate;  il  faut,  autant  que  possible,  choifir 
une  profondeur  d*eau  moyenne,  car  si  la  profondeur  est  tit^ 
grapde  on  est  obligé  aon^seulement  d'augmenter  la  loogueur 
du  conducteur,  mais  de  le  soumettre  &  une  pression  éooroie 
qui  risque  de  Taltérer;  si  par  contre  la  profondeur  est  trop 
faible  le  conducteur  est  exposé  au  cboc  des  vaisseaux,  des  ancres, 
des  glaces  et  des  galetp  qui  peuvent  altérer  son  enveloppe. 

Voici  maintenant  comment  on  s*y  prend  pour  donner  aux 

conducteurs  ou  çàbhs  Mu^^m^rim^  comme  on  les  nonune,  le 

degré  d'isolement  et  de  solidité  convenables 

«(fig.  397).  Les  fils  conducteurs  employés  sont  or- 
dinairement des  fils  de  cuivre  rouge  de  1  milli- 
mètre et  de  demi  de  diamètre  environ  :  on  peut  en 
mettre  plus  d'un  dans  le  même  câble,  on  en  a 
mis  de  un  à  cinq  çelon  la  multiplicité  des  corres- 
pondances à  transmettre.  Le  fil  ou  chacun  des 
fils,  s*il  y  en  a  plus  dun,  est  recouvert  d  un  en* 
doit  ou  fourreau  en  gutta-percba  de  2  milUmè* 
très  d'épaisseur,  et  mis  en  deux  eouebes  pour 
mieux  assurer  Tisolement;  ear  si  Tiuie  des  cou- 
ches présentait  une  solution  de  oontinuité,  il  est 
probable  qull  ne  se  rencontrerait  pas  un  défaut 
Fig.  397.  semblable  dans  le  même  point  de  la  eouehe  super* 
posée.  Quand  il  y  a  plusieurs  fils,  ils  sont  disposés  les  uns  à  la  suite 
des  autres  comme  les  génératrices  d*un  cylindre  et  tangents  par 
leur  enveloppe  de  gutta-^peroba;  on  évite  d*ao  mettre  nn  ao 
ceotre,  sauf  dans  le  cas  où  il  n*y  en  a  qu'un,  ear  alors  ce  fil  unique 
eit  forcément  au  centre.  Le  pQunour  extérieur,  ainsi  que  las  fib 
eux^mémes,sontgarnisd*étoiipedeebanvregeudroDnée,matièft 
qui  contribue  à  lisolement  de«  fila  et  cède  aux  presaioDs 
inflwr  «ur  la  forme  det  fils  eenduoteurs.  Hais  ce  qui  est  < 
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lid,  c*esi  l'eoTelûppe  eixtérieure  préservatrice  qui  est  formée  4e 
gros  fils  de  fer  eo  nombre  v^^rioble  eproulés  béUçûlds^lemeql  ;  w 
sorte  que  le  câble,  malgré  sa  force,  peyt  se  plier  suiyapt  les  d^- 
geDces  du  fond  de  la  mer,  quand  oq  Ty  dépose.  On  recouvre,  en 
général,  celte  enveloppe  extérieure  de  fer  d*une  couche  de  zinc 
très-mince  pour  la  protéger  contre  Voxydation.  Du  reste  il  parait 
que  Vaction  cbimique  de  Teau  de  mer  sur  les  fils  prolecteurs 
est  à  peu  près  nulle,  qu'ils  soient  ou  non  recouverts  de  zinc,  ce 
qui  tient  à  une  coucbe  de  s^ble  et  de  coquillages  qui  ne  tarde 
pas  à  &*y  déposer. 

Nous  n'entrerons  pas  dans  plus  de  détails  sur  tous  les  pro- 
cédés ingénieux  mis  en  pratique  pour  la  construction  des  câbles 
sous-marins  en  particulier  dans  les  ateliers  de  M.  Newall  à 
Gateshead,  près  de  Newcaslle,  ni  sur  les  moyens  eipployéi  et  les 
précautions  nécessaires  pour  les  transporter  et  les  plonger  dans 
la  mer«  Nous  pQusbornerons  à  remarquer  que  malheureusement 
les  câbles  sous-marips  ne  sont  pas  â  Fabri  de  lou^e  chance  d* ac- 
cident ;  la  plupart  de  ces  accidents  sont  dus  aux  ancres  des 
navires  ;  plusieurs  celles  ont  été  coupéfi  par  ces  ancres.  Pour 
obvier  à  cet  inconvénient,  les  navigaleura  $ont  invités,  par  des 
avis  publiés  dans  les  journaux,  â  ne  pas  jeter  Tanere  d^s  le 
voisinage  des  câbles  télégraphiques  dont  fOft  leur  iudique  les 
positions  exactes ,  qu'ils  doivent  tracer  eui-mén\es  sur  leurs 
cartes.  Ou  Ire  cette  cause  d'accident,  il  ne  feut  pas  sa  dis^uler 
que  les  câble^  le  plus  souvent  ne  sopl  fs^  h  une  profondeur 
assez  grande  pour  être  à  Tabri  des  violentes  citations  de  \^  fur- 
face  de  la  mer,  et  qu*ils  reposent  quel(|uefM^  aur  de  nopubreuses 
crêtes,  de  sor^ç  que  dans  les  grandes  tempêtes  ils  risquent  de 
se  limer  et  de  se  rompre  sur  ces  crêtes  ^ 

Pour  terminer  ce  sujet,  nous  dirons  que  le  câble  plaeé  #ntre 
Douvres  et  Ca^is  (fig.  398]  renferme  quatre  ftls  de  cuivre  et  a 
une  enveloppe  ei^térieure  composée  dei  âU  gros  flU  de  fer  î  il  a 


1  Cette  prévision,  signalée  pour  la  première  fois  patf  M^  ^«aiUel,  a  été  mal- 
heureusement rétlliée  ea  janvier  18S7  ;  tous  les  càbl^  vm^marins,  qui  lient 
VAnglMirf  aa  «•nilneol^  «m  été  tmm*  H^  ^  <^  4«»  l^ipMtoi  teo^^m  4^ 
(M^  «a  liia  àc^Ue^io^n^  mAUUâ  omété  i^m^  en  peii  d^leivps. 
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30  kilomètres  de  longueur  et  pèse  six  tonnes  par  kilomètre,  soit 
180,000  kilogrammes  en  tout.  Celui  d'Irlande  (fig.  3&9)  a  138 
kilomètres  de  longueur  et  ne  pèse  que  610  kilogr.  par  kilo- 
mètre, soit  en  tout  80,000  kilogr.; 
il  n'a  qu'un  fil  de  cuivre  intérieur, 
et  son  enveloppe  extérieure  est  com- 
posée de  12  iils  de  fer,  mais  beau- 
coup plus  minces  que  ceux  du  câble 
de  Douvres.  On  conçoit  l'avantage 
qu'il  y  a  à  ce  que  le  câble  renferme 


Fig.  398.  Fig.  399. 

un  grand  nombre  de  fils  de  cuivre  isolés  les  uns  des  autres,  à 
cause  de  la  facilité  qui  en  résulte  pour  multiplier  le  nombre 
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des  dépêches  en  permettant  autant  de  communications  simul- 
tanées et  indépendantes  qu'il  y  a  de  fils. 

L'emploi  des  conducteurs  sous-marins,  aussi  bien  que  celui 
des  conducteurs  souterrains,  occasionne  un  petit  retard  dans  la 
vitesse  de  transmission  de  Télectricité;  ce  retard  n*est  point  dû 
à  la  longueur  du  trajet  que  doit  parcourir  le  courant  éleclrique, 
puisqu'il  n*a  pas  lieu  avec  un  conducteur  aussi  long,  mais  isolé 
dans  l'air.  Nous  avons  vu  '  qu'il  provient,  ainsi  que  Faraday  Ta 
démontré,  d*une  réaction  statique  que  détermine  Tin troduction 
d'un  courant  dans  un  conducteur  bien  isolé,  mais  entouré  au 
delà  de  sa  couche  isolante  d'un  corps  conducteur,  tel  que  Teau 
de  mer,  ou  le  terrain  humide,  ou  même  simplement  l'enve- 
loppe métallique  des  fils  de  fer,  mise  en  communication  avec  le 
soi.  Ce  conducteur,  quand  on  le  fait  aboutir  à  l'un  des  pôles 
d'une  pile  dont  l'autre  pôle  communique  avec  le  sol,  se  charge 
d'électricité  statique,  comme  l'armure  d'une  bouteille  de  Leyde; 
électricité  qui  est  capable  de  donner  naissance  à  un  courant  de 
décharge,  même  après  que  le  courant  voltalque  a  cessé  d'être 
transmis.  Nous  ne  reviendrons  pas  sur  les  expériences  de  Fa- 
raday, que  nous  avons  déjà  exposées;,  nous  nous  contenterons  de 
rappeler  celles  par  lesquelles  Wheatstone  a  complété  l'étude  de 
ce  sujet  aussi  intéressant  au  point  de  vue  théorique  qu'au  point 
de  vue  pratique. 

Le  d^le  avec  lequel  M.  Wheatstone  a  fait  ses  expériences  est 
celui  quiétait  destiné  à  unir  la  Spezzia  sur  les  côtes  du  Piémont 
aTCC  rtle  de  Corse.  11  était  long  de  177  kilomètres  et  contenait 
six  fils  de  cuivre  de  lî  millimètre  de  diamètre,  isolés  indivi- 
duellement et  recouverts  chacun  d'une  couche  de  gutta-percha 
de  2  millimètres  d'épaisseur.  L*ensemble  du  câble  était  entouré 
de  12  fils  de  fer  épais  contournés  en  spirale,  de  manière  à  for- 
mer une  enveloppe  métallique  de  8  millimètres  d'épaisseur.  Le 
cftbie  était  enroulé  dans  un  puits  desséché  de  la  cour,  avec  ses 
deux  extrémités  accessibles;  les  bouts  des  différents  fils  pou- 
vaient être  unis  de  manière  à  ne  faire  de  tous  ces  fils  qu'un  fil 
unique  long  de  1062  kilomètres  (266  lieues),  à  travers  lequel 

*  Tome  Ht  pigM  134  et  taifantes. 

III.  28 
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le  courant  électrique  pouvait  circuler  dans  la  même  directîoii; 
ce  courant  lui-même  était  fourni  par  une  pile  isolée  formée  de 
144  couples  de  Wheatslone*. 

Dans  une  première  série  d*expériencçs  on  a  constaté  que,  si  Toq 
faisait  communiquer  Tune  des  extrémités  du  long  fil  dont  Vautre 
extrémité  restait  isolée,  avec  Tun  des  pôles  de  la  pile,  ce  fil  se 
chargeait  de  Télectricilé  de  ce  pôle;  charge  qui,  laot  qu*elk 
avait  lieu,  donnait  naissance  à  un  courant  qu*accusait  un  gal- 
vanomètre; mais  il  fallait  pour  obtenir  ce  résultat  que  le  second 
pôle  de  la  pile  fût  en  communication  avec  le  sol  ;  si  ce  pôle  res- 
tait isolé,  on  n*obtenait  aucun  effet.  On  pouvait  cependant 
remplacer  le  sol  par  un  long  fil  semblable  au  premier.  C'est  ee 
que  Wheatstone  a  fait  voir,  en  prenant  sur  le  câble  deux  lon- 
gueurs de  fil  de  cuivre  de  177  kilomètres  chacune;  laissant 
isolée  une  des  extrémités  de  chacun  de  ces  circuits  partiels,  il 
faisait  communiquer  leurs  deux  autres  extrémités  avec  les  deux 
pôles  de  la  pile  respectivement,  ayant  soin  d^interposer  entrv 
chacun  des  fils  et  les  pôles  un  galvanomètre  ;  de  cette  naaoière 
chaque  pôle  de  la  pile  était  armé  d'un  conducteur  de  177  ki- 
lomètres ,  isolé  à  celle  de  ses  extrémités  qui  n'était  pas  en 
communication  avec  la  pile,  laquelle  était  elle-même  isolée, 
comme  nous  l'avons  dit.  Aussi  longtemps  qu'un  aeul  des  pôles 
de  la  pile  était  armé  de  son  long  conducteur,  ce  conducteur  ne 
se  chargeait  pas  d'électricité  ;  mais  aussitôt  que  les  deux  pôles 
étaient  également  armés  de  leurs  comlucteurs,  les  deux  con- 
ducteurs se  chargeaient  instantanément  d'électricité,  et  la  forte 
déviation  des  aiguilles  indiquait  la  présence  d'un  coursnt  in- 
tense. Si  Ton  faisait  communiquer  l'extrémité  libre  de  Tua  é^ 
fils  avec  la  terre,  ce  fil  était  déchargé  seul;  l'autre  restait  tota- 
lement chargé. 

Dans  une  seconde  série  d'expériences,  M«  Wbeatstone  a  répété 
et  varié  les  expériences  de  Faraday,  en  interposant  trois  galva- 
nomètres au  milieu  et  aux  ej^trémités  du  circuit,  et  en  détermi- 
nant de  cette  manière,  par  Tordre  qu'ils  suivaient  dans  leur 
déviation,  la  marche  du  courant.  Ainsi|  suivant  qqe  €*éuit 

^  Tome  II,  page  715,  figure  326. 
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avec  le  p61e  de  la  pile  ou  avec  le  sol  qu'on  faisait  d*abord  com- 
muniquer Tun  des  deux  bouts  du  galvanomètre ,  Vautre  bout 
étant  nus  en  communication  avec  le  sol  ou  avec  le  pâle  de  la  pile, 
on  instant  après,  oq  voyait  les  galvanomètres  être  déviés  dans 
Tordre  de  leur  distance  à  la  pile  ou  dans  Tordre  inverse,  Si  on 
réunissait  les  deux  pôles  de  la  pile  par  le  long  conducteur  de 
1062  kilomètres,  mais  en  ayant  soin  de  le  partager  en  deux 
portions  égales  en  longueur,  ou  observait,  en  réunissant  les 
deux  extrémités  libres  de  ces  deux  portions  pour  feroier  le  cir- 
cuit, que  le  galvanomètre  plaoé  au  milieu  était  le  premier  dé- 
vié, tandis  que  les  galvanomètres  voisins  des  pilles  n'étaient 
déviés  que  plus  tard.  C'était  l'inverse,  si  après  avoir  uni  les 
deux  extrémités  libres  du  milieu  et  avoir  mis  en  contai^t  l'un 
des  bouts  du  long  conducteur  avec  Tun  des  pôles  de  la  pile,  on 
finissait  par  amener  Tautre  bout  en  contact  avec  le  second  pôle. 
Tous  ces  effets  sont  d'accord  avec  ce  que  nous  avons  déjà  vu  et 
dit  à  l'occasion  des  expériences  de  Faraday, 

Une  troisième  série  d'expériencea  a  montré  à  Wbeatstoae 
qu'on  peut  avoir  un  courant  continu,  en  plaçant  un  galvano^ 
mètre  dans  le  circuit  du  long  fil  d'un  câble  électrique  dont  Tun 
des  bouts  est  isolé,  tandis  que  Tautre  communique  avec  Tun 
das  pôles  d'une  pile  dont  le  second  pôle  aboutit  au  sol.  Ce  ami* 
raoi  est  dû  à  la  dispersion  uniforme  et  continuelle  d'éleotrieité 
statique  dont  le  fil  est  chargé  sur  toute  sa  longueur,  comme 
cela  arriverait  à  un  autre  corps  conducteur  quelconque  placé 
dans  un  milieu  isolant.  En  plaçant  le  galvanomètre  tout  près 
du  pôle  de  la  pile,  on  peut  ccmsiater  que  Tiaiensité  du  oeurant 
ainsi  produit  est  approximativement  propertionnelle  à  la  lon- 
gueur du  fil  qu'on  ajoute  au  delà  du  galvanomètre.  On  a,  en 
effet,  pour  0  kilomètre  de  fil  ajouté  0^  de  déviation,  pour  177  ki- 
lomètres &"{  de  déviation,  pour  354  kilomètres  13^,  pour  631  ki- 
lomètres 18%  pour  708  kilomètres  23'i,  pour  865  kilom.  28% 
pour  1062  kilomètres  3i''.  Si  Ton  change  de  place  le  galvano- 
mètre, le  courant  est  d'autant  plus  faible  qu'on  l'interpose  à 
une  plus  grande  distance  du  pôle  de  la  pile  ;  s'il  est  à  Textrémité 
même  du  long  fil,  le  courant  devient  nul.  Enfin  Tintensité  du 
aouraat  ne  dépend  que  de  la  longueur  du  fil  qui  est  placé  au 
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delà  du  galvaDomètre,  la  longueur  de  celui  qui  se  trouve  jnt^<- 
posé  entre'  le  galvanomètre  et  la  pile  n*exerçant  aucune  in- 
fluence. Ainsi  354  kilomètres  de  fil  placés  au  delà  du  galTa- 
nomètre  déterminent  une  déviation  de  12*,  aussi  bien  si  le 
galvanomètre  est  directement  en  communication  avec  le  pôle 
de  la  pile  que  lorsqu'il  en  est  séparé  par  un  fil  de  708  kilomètres. 
Ce  résultat  nous  prouve  que,  quelle  que  soit  la  longueur  du  fil' 
attaché  au  pôle  isolé  d'une  pile,  ce  fil  est  chargé  d*électridté  au 
même  degré  de  tension  sur  sa  longueur  entière. 

Le  retard  qu'éprouve  la  transmission  de  l'électricité  par  ks 
câbles  sous-marins,  et  que  nous  venons  d'analyser  soit  dans  ses 
manifestations,  soit  dans  sa  cause,  n'est  pas  d'une  grande  im- 
portance pour  les  communications  télégraphiques  ordinaires.  Il 
l*est  davantage  quand  il  s'agit  de  la  détermination  des  longitu- 
des, comme  nous  le  verrons  à  la  fin  de  ce  chapitre;  il  rend  égale- 
ment très-difficile,  sinon  impossible,  la  transmission  simultanée 
de  deux  dépêches  en  sens  contraire  qu'on  a  tentée  avec  succès, 
comme  nous  allons  le  dire  dans  l'instant,  avec  les  fils  télégra- 
phiques aériens. 

Remarquons  en  passant  que  les  expériences  qui  précèdent 
confirment  complètement  les  théories  que  nous  avons  exposées 
dans  notre  second  volume  sur  la  manière  dont  s'opère  dans  les 
corps  conducteurs  la  propagation  de  l'électricité,  et  sur  le  mode 
de  dégagement  de  l'électricité  dans  un  couple  voltalque,  qui 
exige  pour  la  décomposition  chimique  nécessaire  à  la  manifes- 
tation de  cette  électricité,  que  les  deux  électricités  contraires 
trouvent  également  une  issue.  Il  est  en  effet  impossible  de 
charger  un  conducteur  quelconque  en  le  mettant  en  commoid- 
cation  avec  l'un  des  pôles  d'une  pile,  sans  que  l'autre  pôle  com- 
munique également  avec  un  grand  conducteur  ou  avec  le  sd. 

Nous  sommes  amenés  tout  naturellement  ici  à  dire  quelques 
mots  sur  le  rôle  que  joue  la  terre  quand  on  l'emploie  comme 
conducteur  dans  les  opérations  relatives  à  la  télégraphie  élee- 
trique.  Nous  avons  déjà  vu  que  l'idée  d'employer  la  terre  comme 
conducteur  entre  deux  stations  télégraphiques,  réalisée  pour 
la  première  fois  par  Steinheil,  avait  permis  de  supprimer  l'oi 
des  fils  conducteurs  et  de  réaliser  ainsi  une  grande  écooootteel 
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une  grande  amplification  dans  la  pratique.  On  avait  d*abord 
eru  que  le  sol  jouait  le  même  rôle  que  le  conducteur  qu'il  était 
destiné  à  remplacer,  et  qu*il  s'établissait  entre  les  deux  pôles  de 
la  pile  mis  en  communication  avec  la  terre,  lors  même  qu'ils 
étaient  à  une  grande  distance  l'un  de  l'autre ,  un  véritable  cou- 
rant électrique  transmis  à  travers  toutes  les  matières  conductrices 
interposées  et  que  renferme  toujours  la  terre  en  plus  ou  moins 
grande  proportion.  Il  est  vrai  que  le  globe  terrestre  ne  peut  pas 
être  considéré  comme  étant  de  sa  nature  un  conducteur  aussi 
parfait  qu'un  métal,  mais  d'un  autre  côté  sa  mauvaise  conducti- 
bilité se  trouve  plus  que  compensée  par  l'immensité  de  sa  sec- 
tion. On  peut  donc  considérer  la  terre  comme  présentant  une 
résistance  nulle  à  la  conductibilité  '  ;  seulement,  il  faut  admettre 
que  des  courants  électriques  peuvent  s'y  croiser  en  tous  sens 
et  i  tout  instant  sans  se  nuire  les  uns  aux  autres.  Dya  plus, 
il  faut  supposer  qu'entre  deux  stations  extrêmement  éloignées, 
telles  que  Paris  et  Berlin,  il  y  a  une  série  de  décompositions  et 


*  Une  expérience  Importante  de  M.  Bréguet  montre  en  effet  que  cette  résU- 
taaee  ait  nulle.  Une  plie  étant  à  Parle,  Tun  de  ses  pôles  eommnnlqaalt  a^ec  la 
terre  aa  moyen  d*an  fil  terminé  par  une  large  plaque  plongée  dans  un  puits  ; 
Taotre  pôle  communiquait  avec  le  111  de  la  ligne,  et  l'extrémité  de  celui-ci,  à 
Rennes,  plongeait  de  même  dans  un  puits  ;  ainsi,  dans  ce  cas,  le  circuit  était 
formé  moitié  par  la  terre  et  moitié  par  le  fil.  On  se  procurait  aussi  à  volonté  un 
etrcnit  tout  métallique  avec  les  fils  de  cuivre,  dont  chaque  extrémité,  à  Parts,  était 
unie  à  Tun  des  pôles  de  la  pile,  pendant  qu*à  Rennes  les  deux  autres  extrémités 
éuieot  unies  ^semble.  Des  opérations  semblables  étaient  faites  i  Rennes»  où  se 
trouvait  également  une  pile.  Au  moyen  de  deux  galvanomètres  à  sinus,  M.  Bré- 
guet mesurait  Tintensité  du  courant  à  Paris  et  à  Rennes,  quand  un  courant  tra- 
^rersalt  le  fil  de  cuivre  et  la  terre,  ou  les  deux  fils  de  cuivre  réunis.  11  a  trouvé 
Ainsi  que  Tlntensité  du  courant  dans  le  premier  cas,  c*est-à-dire  quand  la  moitié 
du  conducteur  est  remplacée  par  la  terre,  est  double  de  ce  qu*elle  est  quand  le 
eoarant  revient  par  un  second  fil  semblable  au  premier.  M.  Matteueci  était  par- 
TOin  de  son  eôté  aux  mêmes  résultats.  U  ayait  trouvé  que  lorsque  le  courant 
allait  par  le  fil  de  cuivre  de  PIse  à  Pontedera,  et  revenait  de  Pontedera  à 
Pise  par  terre,  son  Intensité  était  la  même  que  lorsque  les  deux  pôles  de  la  pile 
étaient  immédiatement  réunis  par  un  seul  fil  de  cuivre,  long  comme  celui  qui 
miit  les  deux  stations.  —  Ces  expériences,  et  un  grand  nombre  d'autres  sem- 
blaMea,  permettent  done  d'admettre  que  la  résistance  de  la  terre  à  la  conductK 
kOtté  Heetri^oe  est  nulle. 
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rèèotilpdsîiioDs  de  toutes  les  molécules  d*eau  intef^kisées,  et 
que  t*élé6tricité  positivé,  p&f  eiemple,  qui  est  inttx^duite  dans  le 
sol  à  ^aH^,  ne  pourra  être  neutralisée  que  par  là  négative  pro- 
Tébant  de  la  même  pile,  mais  amenée  par  le  fil  télégraphique 
dans  le  sol,  à  Berlin;  neutralisation  s*opérant  de  molécules  i 
molécules  à  travers  toutes  les  sections  .conductrices  qui  se 
trouvent  dans  le  globe  terrestre  entre  ces  deut  stations,  h  faut 
également  admettre  que,  lorsque  les  pôles  positifs  et  négatift 
de  plusieurs  piles  plongent  en  même  temps  dans  le  sol,  à  de 
grandes  distaUces  les  uns  des  autres ,  Téleotricité  positive  de 
chaque  p61é  va  chercher,  pour  la  neutraliser,  la  négative  do 
pôle  appai^teuànt  à  la  même  pile,  lors  même  que  ce  pôle  serait 
beaucoup  plus  distant  que  le  négatif  d'une  autre  pile.  Cette 
espèce  de  prédisposition  des  deux  électricités  à  ne  se  neutra- 
liser qUé  lorsqu'elles  proviennent  de  la  même  source,  nous 
paraît  une  hypothèse  égaletnent  contraire  à  la  logique  et  aux 
observatious. 

Il  faut  donc  recourir  à  une  autre  explication  sur  le  rôle  que 
joue  la  terre  dans  les  phénomènes  de  la  conductibilité  élec^ri- 
quei  explication  qui  découle  tout  naturellement  des  faits  obser* 
vés  avec  les  cAbles  électriques  par  Faraday  et  Wheatstooe»  Ce 
rôle  est  celui  d'un  vaste  réservoir,  d'une  espèce  de  puisard  qui 
suce  et  absorbe  aux  deux  extrémités  du  fil  les  électricités  libres 
que  la  pile  ou  l'appareil  quelconque  générateur  de  rélectricité 
y  envoie.  Par  cela  même  que  cette  électricité  se  perd  ou  s'é- 
coule^ il  y  a  un  mouvement  électrique^  et  par  conséquent  pro*» 
duction  d'un  courant.  Déjà  M.  Magrini,  dans  des  expériences 
faites  avec  de  longs  fils  télégraphiques  bien  isolés,  tendus  de 
Milan  à  Monza,  avait  montré  qu'on  pouvait  obtenir  un  courant 
électrique  dans  un  âl  dont  une  des  extrémités  seulemem  com- 
muniquait avec  une  source  d'électricité,  tandis  que  l'autre  m-* 
tait  isolé.  Mais  on  pouvait  craindre,  dans  ce  mode  d'opérer, 
quelque  défaut  d'isolement.  Cette  crainte  disparaît  complète- 
ment dans  les  expériences  de  Faraday  et  de  Wheatstone;  ces 
dernières  en  particulier  nous  montrent  très-clairement  qu'il 
suffit  de  faire  communiquer  avec  l'un  des  pôles  d'une  pile«  Tex- 
trémilc  d'un  conJuctcur  d'une  très-grande  dimension  dont 
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râtttrè  cltrêmlté  est  isolée,  pour  que  ce  conducteur  en  se  char- 
geant, 8oii  traversé  par  un  courant  dont  la  présence  est  accusée 
par  là  déviation  de  Taiguille  d*un  galvanomètre.  Le  même 
phénomène  se  passe  avec  la  terre,  avec  celte  difiFérence  que  le 
globe  terrestre  étant  un  conducteur  d*une  dimension  infinie,  le 
courant  peut  durer  tant  que  la  cotnmunication  du  pôle  avec  le 
sol  a  lieu. 

M.  Mattcucci,  qui  s'est  beaucoup  occupé  de  la  conductibilité 
de  la  terre,  avait  fait  la  remarque  curieuse  que  lorsqu'on 
plonge  les  électrodes  dans  le  sol  k  une  profondeur  convenable, 
la  rtelstance  de  la  couche  interposée  augmente  exactement 
avec  sa  lotigueur,  suivant  la  loi  admise  pour  les  conducteurs 
ordinaires;  il  n'y  a  pas  même  de  différence,  lorsque  la  couche 
fôl  très-mince,  entre  sa  résistance  et  celle  de  la  même  couche 
de  terre  ou  d*eau  contenue  dans  un  vase  isolé.  Mais  si  la  dis- 
tance entre  les  électrodes  devient  considérable,  la  résistance  de 
la  couche  terrestre  diminue  très-rapideuienl;  déjà,  à  la  dis- 
lance de  60  à  100  mètres,  le  courant  cesse  de  diminuer;  à  des 
distances  plus  grandes,  son  intensité  augmente  jusqu'à  devenir 
égale  à  celle  qu'on  trouverait  avec  le  circuit  entièrement  mé- 
tallique. Ce  résultat  se  vérifie  toujours  pour  des  distances  de 
1 5  à  20  kilomètres.  L'augmentation  du  courant  avec  la  lon- 
gueur de  la  couche  terrestre  est  indépendante  de  la  nature  et 
de  la  forme  de  cette  couche;  c'est  avant  d'être  parvenu  à  la 
longueur  de  la  couche  à  laquelle  cesse  la  résistance,  qu'on 
observe  Tinfluence  de  la  nature  et  de  la  forme  de  celte  couche 
sur  cette  même  résistance.  Celle  observation  de  M.  Matteucci 
nous  montre  clairetnent  que  la  terre  peut  jouer-deux  rôles  très- 
diflérents  dans  la  transmission  des  courants.  Elle  peut  faire 
(office  de  conducteur  ordinaire  quand  les  électrodes  sont  très- 
rapprochés,  et  alors  la  résistance  qu'elle  oppose  au  courant 
augmente  avec  la  longueur  de  la  èouche  terrestre  interposée; 
mais  il  arrive  que,  lorsque  la  (listance  entre  les  électrodes 
atteint  une  certaine  grandeur  limitée»  la  terre  agit  comme  ré- 
servoir qui  absorbe  les  électricités  dégagées  à  chacun  des  pôles; 
alors  sa  résistance  disparaît,  et  l'intensité  du  courant  ne  dépend 
plus  que  de  la  résistance  du  seul  fil  conducteur;  de  sorte  que  ' 
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l'intenrention  du  globe  terrestre  présente  le  double  axanlage 
de  permettre  l*économie  d'un  fil  de  ligne ,  et  de  rendre  le  cou- 
rant deux  fois  plus  fort  qu'il  ne  Taurait  été  si  on  Tavait  fût 
rei^enir  par  le  second  fil  supprimé'. 

Au  reste,  bien  d'autres  faits  d*un  genre  différent  démontrent 
qu'il  n*est  pas  nécessaire,  pour  obtenir  un  courant,  de  réunir 
les  deux  électricités  contraires  produites  par  le  même  appareil 
électrique,  mais  qu*il  suffit  que  Tune  des  deux  électricités  soit 
absorbée.  C'est  ainsi  que,  lorsqu'on  met  en  communicatioo 
avec  le  sol  l'armure  extérieure  d'une  bouteille  de  Leyde,  on 
peut  obtenir  dans  l'air  une  décharge  semblable  à  un  courant 
en  munissant  d'une  pointe  son  armure  intérieure  ;  or,  on  ne 
songe  pas  à  dire  que  les  deux  électricités  transmises,  Tune  dans 
la  terre,  l'autre  dans  l'air,  se  réunissent  par  le  contact  du  sol 
et  de  l'air.  Il  y  a  plus;  nous  avons  démontré,  M.  Soret  et  moi, 
qu'on  peut  décomposer  l'eau  en  la  faisant  traverser  par  l'élec- 
tricité qui  abandonne^  l'armure  extérieure  d'une  bouteille  de 
Leyde  qu'on  charge  par  son  armure  intérieure  ;  or,  il  est  bien 
évident  que  dans  ce  cas  le  courant  qui  produit  cette  décompo- 
sition, ne  provient  pas  de  la  réunion  des  deux  électricités  con- 
traires dégagées  par  la  machine  électrique  qui  charge  la  bou- 
teille. 

Le  rôle  que  joue  la  terre  dans  la  transmission  des  dépêches 
télégraphiques  est  donc  d'accord  avec  un  très-grand  nombre 
de  phénomènes  du  même  genre,  qui  nous  ont  démontré  que  la 
propagation  de  l'électricité,  et  par  conséquent  la  production 
d'un  courant  électrique,  peut  avoir  lieu  dans  un  corps  conduc- 
teur aussi  bien  quand  ce  corps  est  mis  en  communication  avec 


^  Cette  diirërenee  entre  ce  qui  se  passe  quand  les  électrodes  sont  rappredw 
et  ce  qui  a  lieu  quand  ils  sont  éloignés  peut  sembler  extraordinaire  an  premier 
instant;  cependant,  en  y  réfléchissant,  on  conçoit  facilement  que  dans  le  premier 
cas  les  molécules  interposées  entre  les  deux  électrodes,  n'étant  pas  aussi  nom* 
breuses,  elles  peuvent  constituer  la  chaîne  électrique  par  TefTet  de  la  neutn- 
lisaUon  mutuelle  de  leurs  électricités  opposées ,  qui  est  précédée  de  leur  po- 
larisaUon.  Quand  les  éieetrodes  sont  très-distants,  il  ne  peut  plus  y  avoir  celle 
conmiunication  entre  eux,  et  alors  ils  se  déchargent  au  moyen  de  la  ooocke 
•avec  laquelle  ils  sont  en  contact,  dans  toute  la  masse  du  globe  terrestre» 
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un  autre  chargé  d*un  excès  de  Tune  des  deux  électricités  seule- 
ment, que  quaud  il  se  trouve  placé  entre  deux  excès  d*électrici- 
tés  contraires. 

AjoutoDS  que ,  quand  on  se  sert  du  globe  terrestre  pour 
déterminer  la  circulation  d*un  courant  dans  un  conducteur 
isolé  dont  une  des  extrémités  communique  avec  Tun  des  pôles 
d*une  pile  et  Taulre  avec  le  sol,  pendant  que  le  second  pâle  de 
la  pile  communique  aussi  avec  le  sol,  il  faut  avoir  soin  de  bien 
établir  ces  communications.  Dans  ce  but  on  termine  les  fils 
conducteurs  qui  aboutissent  à  la  terre  par  de  larges  plaques 
métalliques,  de  cuivre  ordinairement,  qu'on  plonge  aussi  pro- 
fondément qu*on  le  peut,  dans  des  puits  ou  dans  la  partie  du 
sol  la  plus  humide  qu*on  puisse  trouver. 

JLa  question  que  nous  venons  de  traiter  sur  le  râle  que  joue 
le  globe  terrestre  dans  la  transmission  des  courants  électriques, 
est  liée  avec  celle  que  nous  avons  déjà  traitée  incidemment,  de 
savoir  si  le  même  conducteur  peut  transmettre  en  même  temps 
deux  courants  électriques  dans  deux  directions  opposées*; 
nous  Tavons  résolue  négativement  quand  il  s*agit  d*un  con- 
ducteur à  dimensions  finies  et  dont  toutes  les  molécules,  inter- 
posées entre  les  deux  électricités  contraires,  doivent  être  succes- 
sivement polarisées  et  déchargées  de  manière  à  constituer  le 
courant.  Il  nous  a  été  impossible  d*admettre  que  les  mêmes 
molécules  pussent  être  polarisées  et  déchargées  en  même  temps 
dans  des  directions  opposées;  nous  avons  vu  que  du  reste  les 
phénomènes  qui  semblaient  démontrer  cette  transmission  si- 
multanée de  deux  courants  contraires  s'expliquaient  tout  aussi 
bien  en  admettant  qu'il  n'y  avait  pas  de  transmission  effective. 
Mais  il  n'en  est  plus  de  même  quand  le  conducteur  a  des 
dimensions  infinies  relativement  à  la  quantité  d'électricité  qui 
est  mise  en  jeu  ;  ce  conducteur,  agissant  alors  comme  absor- 
bant, peut  évidemment  transmettre,  ou  plutât  avoir  l'appa- 
rence de  transmettre ,  dans  tous  les  sens  également ,  et  par 
conséquent  simultanément  dans  le  même  sens,  des  courants 
électriques  ayant  des  directions  opposées,  comme  cela  a  effecti- 
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veiMttt  IfeU  avec  le  globe  terrestre.  P.ir  contre,  avec  an  fil 
comme  un  fil  télégraphique ,  il  n  en  est  pas  de  même.  Cepen- 
dant on  a  découvert  récemment  divers  moyens  pour  transmet- 
tre simultanéknent  deui  dépêches  par  un  même  fil  dans  deux 
directions  opposées;  mais,  comme  nous  allons  le  voir  en  décri- 
vant le  ph)oédé  employé,  il  n'en  réstiUe  pas  que  deux  courants 
circulent  en  même  temps  dans  le  fil  en  sens  contraire  ;  ce  n'est 
qu'une  apparence  due  à  une  combinaison  dont  Teffet  véritable 
est  de  permettre  en  même  temps  à  chaque  station  la  manifesta- 
tion, par  les  Appareils  dont  cette  station  est  munie,  d^  signes 
convenables,  au  moyen  de  piles  locales. 

MM.  Ginti,  Wartmnnn,  Siemens,  Halske  et  Edlung  se  sont 
occupés  également  à  résoudre  le  problème  de  la  transmission 
de  deux  dépêches  par  un  même  fil  dans  deux  directions  oppo- 
sées; ils  sont  arrivés  presque  en  même  temps  à  sa  solution  par 
des  procédés  qui,  tout  en  difi^rnnt  dans  les  détails,  ont  une 
grande  analogie  au  fond.  Les  nns  ont  appliqué  leur  procédé 
au  télégraphe  êlectroH^himique,  les  autkies  à  celui  de  Morse,  ce 
qui  importe  peu  ;  car,  une  fois  la  question  résolue,  il  est  évident 
qu'elle  Test  pour  tout  système  télégraphique  quelconque.  Aussi 
il  ne  s'agira  pour  nous  que  de  savoir  comment  on  peut  faire 
marcher  convenablement  en  même  temps  deux  relais,  situés  à 
deux  stations  différentes,  qui  doivent  transmettre  et  recevoir 
simnUonément  chacun  une  dépêche  ;  une  fois  les  relais  exé- 
cutant chacun  les  mouvements  convenables  pour  accuser  la 
dépèche  reçue,  le  reste  suit  de  Soi-même. 

Pour  obtenir  ce  résultat,  on  enroule  en  sens  contraires  l'an 
de  l'autre,  autour  de  l'électro-airaant  de  chaque  relais,  deux 
fils  de  métal  recouverts  de  soie  parfaitement  semblables,  dis- 
position qui  fait  que,  lorsque  deux  courants  égaux  et  de  même 
sens  les  traversent  parallèlement,  il  n'y  a  point  d'aimantatioD 
et  par  conséquent  aucun  mouvement  dans  le  relais.  Ces  deux 
fils  sont  soudés  ensemble  par  une  de  leurs  extrémités;  c« 
point  de  soudure  ou  de  contact  est  en  communication  avec  une 
pièce  métallique  que  nous  appellerons  A  ;  des  deux  autres  extré- 
mités libres,  Tune  B  communique  avec  le  fil  de  ligne,  l'autre  C 
peut  à  volonté  communiquer  avec  le  sol  ou  avec  un  conduc- 


leur  D  par  rinlennédiaire  du  fil  d*Un  rbéosut,  auquel  où  donne 
chaque  jour  la  longueur  nécesBaire  pour  que  sa  résistance  soit 
égale  i  celle  du  fil  de  ligne.  Le  conducteur  D  aboutit  au  sol  et 
peut  être  mis  en  communication  atec  Tun  des  p61es  d*une  pile 
locale  P.  Il  résulte  de  cette  disposition  que  si  Ton  fait  commu- 
niquer Tun  des  pôles  de  cette  pile  locale^  le  pAle  positif,  par 
exemple,  avec  le  pmnt  de  soudure  A»  au  moment  où  Ton  fait 
communiquer  Tautre  pôle  avec  le  conducteur  D,  le  courant 
s'établit  en  se  bifurquant  au  point  A  en  deux  parties,  dont 
Tune,  suivant  le  fil  de  ligne,  revient  par  le  sol  à  la  station  de 
départ»  et  dont  TautrO)  soi*t.ant  en  G,  retourne  au  pôle  négatif 
par  Tintermédiaire  du  fil  du  rhéostat  du  conducteur  D.  Ces 
deux  portions  de  courant  n'agissent  pas  sur  le  relais  de  la  sta- 
tion de  départ,  puisqu'elles  sont  rendues  égales,  comme  nous 
TavoQs  vu.  Tout  est  disposé  exactement  de  la  même  manière  à 
la  seconde  station;  c'est  aussi  le  pôle  positif  d'une  pile  F  qui 
aboutit  au  point  de  soudure  A'  des  deux  fils  enroulés  en  sens 
cootndres  autour  de  l'électro-aimant  du  relais  de  cette  station. 
Quand  le  pôle  négatif  do  la  pile  F  est  mis  en  communication 
avec  le  sol,  au  moyen  du  conducteur  D',  le  courant  de  cette  pile 
se  partage  aussi  en  deux  parties,  dont  l'une  sort  par  l'extré* 
mité  B'  de  l'un  des  fils  pour  parcourir  le  fil  de  ligne  et  revenir 
par  le  sol  au  point  de  départ,  et  l'autre  sort  par  l'extrémité  G  du 
second  fil  pour  revenir  au  pôle  négatif  par  Tintermédiaire  du 
fil  d*aD  second  rhéostat  placé  également  à  cette  station,  et  du 
conducteur  D'.  Les  communications 'avec  le  sol  des  pôles  néga- 
tifis  des  piles  de  chacune  des  statiobs  peuvent  être  établies  ou 
interrompues  à  volonté  par  celui  qui  transmet  la  dépêche,  au 
moyen  d'un  levier-clef;  c'est  en  agissant  sur  ce  levier-clef, 
comme  on  le  fait  dans  le  télégraphe  de  Morse,  qu'on  transmet 
les  signaux,  el  à  chaque  slalion  on  peut  agir  sur  le  levier-clef 
d'une  maniène  indépendante  sans  s'inquiéier  si  on  agit  à  la  sta- 
tion correspondante.  Voyons  maiûlenant  comment  les  choses 
se  passent. 

On  agit  à  la  première  station  sans  agir  à  la  seconde,  par  con- 
séquent sans  que  la  communicalion  avec  le  conducteur  ïï  du 
pôle  négatif  de  la  pile  F  existe  à  cette  station^  ou  que  le  rhéostat 
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soit  dans  le  circuit.  Le  courant,  parti  de  la  première,  traterse  k 
relais  qui  s*y  trouve  sans  agir  sur  lui,  comme  nous  rayons  tq; 
une  de  ses  moitiés  parcourt  le  fil  de  ligne,  entre  en  B'  dans  le 
fil  de  Télectro-aimant  du  relais  de  la  seconde  station,  arrive  an 
point  de  soudure  A'  des  deux  fils,  entre  dans  le  secood  et  res- 
sort en  C,  pour  de  là  pénétrer  dans  le  sol  et  revenir  au  pôle 
négatif  de  la  pile  de  la  première  station.  Il  est  facile  de  vdr 
que  ce  courant,  qui  n*a  pas  agi  sur  le  relais  de  la  première 
station,  doit  agir  sur  celui  de  la  seconde,  puisque,  parTeffel 
de  la  disposition  des  deux  fils,  il  les  parcourt  tuccenitemal 
dans  le  même  sens;  tandis  que,  lorsque  le  courant  les  parcourt 
parallèlement  en  se  bifurquant  entre  eux,  ses  deux  portioDsles 
traversent  en  sens  contraire  *.  Les  choses  se  passent  de  mèiDe 
quand,  pour  expédier  une  dépêche  de  la  seconde  station  à  la 
première,  on  fait  communiquer  à  la  seconde  station  le  pftk 
négatif  de  la  pile  avec  le  conducteur  D'  et  par  conséquent  avec 
le  sol,  et  en  même  temps  avec  Textrémité  C  du  second  fil  du 
relais  par  l'intermédiaire  du  rhéostat.  Le  courant  se  bifurque 
entre  les  deux  fils  du  relais,  n'agit  donc  pas  sur  lui  ;  une  moitié 
achève  son  circuit  à  travers  le  fil  du  rhéostat,  Tautre  moitié 
parcourt  le  fil  de  ligne  pour  aller  agir  sur  le  relais  de  la  pre- 
mière station,  en  parcourant  successivement  les  deux  fils,  pour 
de  là  revenir  à  travers  le  sol  à  la  pile  P'.  Ainsi  donc»  la  traes- 
mission  des  dépêches  se  fait  facilement  soit  de  la  première  sta- 
tion à  la  seconde,  soit  de  la  seconde  à  la  première,  et  lorsmèflie 
que  le  courant  traverse  les  relais  des  deux  stations,  il  D*y  a 
jamais  que  le  relais  de  la  station  dont  le  levier-clef  n  est  pas 
baissé  qui  soit  affecté,  le  relais  de  la  station  de  départ  ne  Té- 
tant pas,  à  cause  des  deux  courants  égaux  et  contraires  qui  le 
traversent  ^. 

1  Rien  n'est  plus  facile  à  comprendre  que,  lorsque  deux  ÛIs  sont  enroula  et 
sens  contraire  autour  d'une  bobine ,  et  que  ces  fils  sont  unis  par  leurs  eitié- 
mités  qui  sont  situées  du  même  côté,  le  courant  qui  entre  par  rextrémité  libre 
de  Tun  des  fils,  et  qui  sort  par  l'extrémité  libre  de  l'autre,  circulent  daoi  )< 
même  sens  autour  de  la  bobine,  pendant  tout  son  tn^et,  à  traren  les  deux  iU 
également. 

'  11  faut  remarquer  qu'à  la  sUtion,  où  le  levier-def  est  anrepoa,  l'exIrànttéCii 
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MaiDtenanty  que  se  passe-l-ii  si  on  ferme  en  même  temps  le 
circuit  des  deux  piles  locales  aux  deux  stations,  en  établissant 
simultanément  à  toutes  les  deux,  au  moyen  des  leviers-clefs, 
la  communication  entre  les  pôles  négatifs  et  les  conducteurs 
D  et  ly  respectivement?  Il  est  évident  que  les  pôles  positifs  des 
deux  piles  qui  aboutissent  en  A  et  en  A'  se  trouvent  unis  par 
TuD  des  fils  de  chaque  relais,  les  fils  A  B  et  A'  B',  et  par  le  fil  de 
ligne  B  B'  ;  d*où  résulte  que  cet  ensemble  de  circuit  sera  par- 
couru par  deux  courants  égaux  et  contraires,  ou  plutôt  qu'au- 
cun courant  ne  s*y  établira.  Ainsi,  par  le  fait  qu'aux  deux  sta- 
tions également  le  circuit  est  fermé  en  même  temps,  les  deux 
relais  qui  s'y  trouvent  sont  mis  en  mouvement,  puisque  dans 
tous  les  deux,  l'un  des  deux  courants  égaux  qui  se  neutrali- 
saient mutuellement  est  détruit;  mais  ce  qu'il  y  a  de  remar- 
quable, c'est  que  le  relais  de  la  première  station  marche  par 
Teffet  du  courant  qui,  parcourant  le  fil  AC,  revient  par  le 
riiéostat  au  pôle  négatif  de  la  pile  P,  et  par  conséquent  par 
l'effet  du  courant  de  sa  pile  locale,  comme  le  relais  de  la  se- 
conde station  marche  aussi  par  l'effet  du  courant  de  sa  pile 
locale.  Ainsi,  la  disposition  du  système  télégraphique  est  com- 
binée de  façon  que,  lorsque  la  transmission  des  deux  dépêches 
est  simultanée,  l'un  des  courants  égaux  de  chaque  relais  est 
annulé,  ce  qui  détruit  l'équilibre  et  permet  au  courant  non 
annulé  d'agir. 

En  résumé,  il  y  aura  donc  transmission  des  signes,  soit 
qu'on  agisse  successivement,  soit  qu'on  agisse  simultanément 
sur  les  leviers^leâ  de  chaque  station  :  dans  le  premier  cas, 
par  l'effet  direct  du  courant  de  ligne  transmis  de  la  station  qui 
envoie  à  la  station  qui  reçoit;  dans  le  second  cas,  par  l'annu- 
lation des  deux  courants  de  ligne  qui  chemineraient  en  sens 
contraire,  si  cela  était  possible,  et  par  l'action  prépondérante 
qui  en  résulte  de  l'un  des  deux  courants  contraires  qui  parcou- 


C  da  seeend  fil  da  relais  communique  avec  le  sol  directement,  tandis  que  dès  qu'on 
abaisse  le  levier-clef,  on  interrompt  cette  commonicaUon  en  la  remplaçant  par 
celle  qui  a  lieu  avec  le  conducteur  D  ou  D'  par  l'intermédiaire  du  rhéostat.  Nous 
•font  d^  lu  le  levlei^lef  remplir  ce  double  office* 
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reot  les  électro-aimants  des  relais,  et  qui,  sans  cela,  se  neiitn- 
liseraient  à  chacun  des  deux  relais  également.  On  compraod 
dès  lors  que  la  transmission  des  dépêches  dans  Tune  des  den 
directions  soit  complètement  indépendante  de  la  traosmissieo 
qui  a  lieu  dans  Vautre,  et  que  ces  deux  transmissions  puissent 
s'effectuer  en  même  temps. 

Le  principe  de  la  méthode  consiste,  comme  nous  TaToos  dit, 
dans  la  division  d*un  courant  en  deux  circuits  particuliers  agis- 
sant en  sens  inverse  sur  Télectro-aimant  du  relais.  MM.  Siemens 
et  Halske,  qui  font  usage  du  rhéostat  pour  rendre  égaox  les 
deux  courants  partiels,  ont  soin  de  placer  à  chaque  station  no 
multiplicateur  à  deux  fils,  au  moyen  duquel  ils  savent  la  lon- 
gueur qaii  faut  donner  au  rhéostat  pour  ramener  à  séro  TactioQ 
exercée  par  la  pile  locale  sur  Télectro-aimant.  M.  Wartmann 
se  sert  de  deux  piles  locales  agissant  chacune  séparément  sur 
l'un  des  fils  de  rélectro-aimant,  et  dont  l'une  doit  avoir  plus 
de  tension  que  l'autre  pour  que  les  deux  courants  paitids 
soient  égaux.  Ce  mode,  auquel  M.  Wartmann  était  arrivé  de 
son  c6té,  est  analogue  à  celui  que  M.  Gintl  avait  indiqoé  dans 
le  même  but. 

Remarquons,  en  terminant,  que  le  système  que  nous  Tenons 
de  décrire,  quoique  extrêmement  ingénieux,  présente  inen 
quelques  (éjections  pratiques.  Outre  la  difficulté  non  ima^ 
montable,  il  est  vrai,  mais  assez  grande  qu*on  éprouve  à  rendre 
les  deux  courants  égaux  à  chaque  relais,  il  existe  un  inconvé- 
nient réel  dans  Timpossibilité  où  l'on  est  d'intarrooipTO  U 
transmission  d'une  dépêche  pour  demander  une  explication  sa 
pour  réparer  une  erreur,  sans  qu'il  risque  d'en  résulter  oae 
grande  confusion,  puisque  cette  interruption  ne  peut  pas  être 
simultanée  des  deux  cêtés.  Il  est  donc  probable  que,  i  tont 
prendre,  on  préférera  avoir  double  fil  et  double  appareil  entre 
les  stations  qui  ont  de  trop  nombreuses  communications  entre 
elles  pour  que  ces  communications  puissent  être  successives, 
au  lieu  de  n'avoir  qu'un  fil  et  qu'un  système  d'appareils  poo- 
vaut  servir  à  des  transmissions  simultanées  dans  des  directions 
opposées. 

Nous  terminerons  ce  sujet  en  disant  QUilfiiea  \ 
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qui  ont  été  faits  pour  appliquer  la  télégraphie  à  la  sécurité  des 
diemins  de  fer,  en  mettant  en  rapport  lett  convois  avec  les  sta- 
tions vers  lesquelles  ils  se  dirigent*  Un  télégraphe  ordinaire, 
spécialement  afTecté  au  service  du  chetnin  de  fer,  peut  servir  à 
transmettre  de  station  en  station  l'annonce  de  l'arrivée  d'un 
train;  mais  on  a  voulu  rendre  ces  indications  plus  sûres  et 
plus  fréquentes  en  les  faisant  partir  du  convoi  lui-même.  On 
emploie,  sur  certaines  lignes  en  Angleterre ,  le  système  de 
M.  Tyer,  qui  consiste  à  établir  des  circuits  traversant  les  sta- 
tions, et  qui  se  ferment  ep  certains  points,  seulement  lorsque 
le  train  en  passant  fait  fléchir  les  rails.  Le  couranV  agit  alors 
sur  des  appareils  avertisseurs,  moniteurs  qui  constatent  ainsi 
le  passage  du  convoi  en  certains  points  connus,  et  permettent 
aux  employés  d'avertir  à  temps  le  mécanicien  par  des  signaux, 
si  la  voie  est  obstruée,  Au  lieu  de  se  servir,  pour  fermer  ces  cir- 
cuits, de  la  flexion  des  rails,  M,  Du  Moncel  a  employé  le  tender, 
ou  up  wagon  quelconque  du  convoi,  à  mettre  pendant  un  in- 
stant en  comu^unication  les  deux  extrémités  du  fil  isolé  coupé 
par  la  voie,  au  moyen  d*un  arc  métallique  également  isolé 
porté  par  ce  wagon.  M.  Bonelli  a  proposé  de  mettre  en  rapport, 
d'une  manière  permanente,  soit  le  train  et  la  station,  soit  deux 
trains  marchant  sur  une  même  voie.  Son  procédé,  qui  a  été 
appliqué  au  chemin  de  fer  de  Turin  à  Gônes,  consiste  à  poser 
une  lame  de  fer  tout  le  long  de  la  voie  entre  les  deux  rails;  elle 
est  soutenue  à  quelques  centimètres  au-^dessus  du  sol  par  des 
supports  isolants  en  terre  cuite.  Un  glissoir  métallique  fixé  à  l'un 
des  wagons  du  convoi  met  en  communication  la  barre  conduc- 
trice et  un  appareil  télégraphique  placé  dans  le  wagon ,  et  œ 
même  appareil  communique  avec  le  sol  par  l'essieu  d'une  des 
roues,  la  roue  elle-même  et  le  rail.  Une  pile  fonctionnant  dans 
la  station  a  l'un  de  ses  pôles  relié  métalliquement  à  la  barre  ;  le 
conducteuri  qui  part  de  l'autre,  passe  dans  un  appareil  télé- 
graphique et  vient  plonger  dans  le  sol.  Dès  lors,  il  suffit  d'a- 
baisser le  glissoir  pour  que  le  circuit  soit  fermé  et  que  le  convoi 
puisse,  par  conséquent,  correspondre  avec  la  station  ;  on  con- 
çoit que  la  même  disposition  permette  de  mettre  en  eommu«- 
tél^a^ique  deux  convois  qui  marchent  tous  deux. 
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Les  changements  de  voie,  les  croisements  de  rails,  et  les  pas- 
sages à  niveau  présentaient  des  difficultés  pour  l'établissement 
de  la  barre  conductrice;  dans  ces  divers  cas,  M.  Bonelli  la&il 
passer  sous  le  sol  en  l'enveloppant  de  gutta-percba. 

f.  Emploi  de  la  télégraphie  électrique  dans  les  observaiiom 
scientifiques  et  plus  parliculièremenl  astronomiques. 

Les  procédés  et  les  appareils  divers  que  nou3  venons  de  dé- 
crire, ontiêté  imaginés  en  vue  surtout  des  services  que  la  télé- 
graphie peut  rendre  aux  relations  sociales;  cependant  la 
science,  et  plus  particulièrement  l'astronomie,  y  ont  trouvé  on 
auxiliaire  précieux,  pour  certaines  observations  qui  exigent  ooe 
simultanéité  d'opérations  dans  des  lieux  très-distants,  ou  une 
communication  immédiate  entre  deux  points  Irès-éloignés. 
C'est  ainsi  qu'au  moyen  de  la  télégraphie  électrique  on  peut 
connaître  au  même  instant  l'état  de  l'atmosphère  sur  plusieurs 
points  du  globe  terrestre,  donnée  précieuse  pour  la  météoro- 
logie ;  c'est  ainsi  également  qu'on  peut  transmettre  l'annonce 
d'un  ouragan  dans  la  direction  suivant  laquelle  il  se  propage, 
de  manière  à  donner  le  temps  à  ceux  qui  risquent  d*en  souffrir 
de  prendre  les  précautions  nécessaires.  Mais  c'est,  comme  nous 
l'avons  dit,  l'astronomie  qui  a  tiré  surtout  parti  de  ce  mode 
instantané  de  communication. 

M.  Airy,  directeur  de  l'Observatoire  royal  de  Greenvich,  est 
de  tous  les  astronomes  celui  qui  s'est  occupé  avec  le  plus  de 
suite  et  de  succès  de  cette  application  de  la  télégraphie  élec- 
trique, dans  laquelle  il  a  été  bien  vite  secondé  par  le  concoars 
des  autres  astronomes,  et  en  particulier  de  M.  Quetelet  et  de 
M.  Leverrier.  Il  a  établi  à  Greenwich  un  système  complet  de 
piles  voltalques  toujours  montées  et  prêtes  à  entrer  en  ac- 
tion, ayant  chacune  leur  destination  spéciale,  et  composées 
d'un  nombre  de  couples  plus  ou  moins  grand  suivant  cette 
destination.  De  chacune  des  piles  partent  des  conducteurs  ea 
cuivre  recouverts  de  gutta-percba  qui  aboutissent  à  un  cabinet 
où,  au  moyen  de  commutateurs  et  autres  appareils  convou- 
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bles,  le  courant  reçoit  la  direction  voulue.  Ainsi  un  des  cou- 
rants fait  marcher  une  pendule  astronomique,  un  autre  sert  à 
inscrire  le  passage  des  étoiles,  au  moyen  de  points  tracés  par 
un  système  analogue  à  celui  de  M.  Morse,  sur  un  papier  roulé 
autour  d*un  cylindre  auquel  est  imprimé  un  mouvement  de  ro- 
tation hélicoïdal,  et  sur  lequel  sont  tracées  d'avance  des  lignes 
circulaires  pour  servir  de  repères;  un  autre  courant  sert  à 
transmettre,  au  moyen  de  fils   télégraphiques,  Theure  de 
Greeowich  aui  différentes  stations  télégi*aphiques  de  TAngle- 
terre,  et  à  indiquer  en  particulier  Theure  de  midi  à  Londres 
en  déterminant,  à  Vinstant  même  du  midi  de  Greenwich,  la 
chute  d* une  boule  placée  dans  un  lieu  élevé  visible  de  loin.  Il 
existe  encore  un  nombre  considérable  d*autres  applications 
aux  besoins  astronomiques  d*une  nature  analogue,  imaginées 
par  M.  Airy;  nous  ne  saurions  les  indiquer  toutes  sans  dé- 
passer les  limites  entre  lesquelles  nous  sommes  obligés  de 
nous  restreindre;  d*ailleurs  elles  sont  fondées  sur  les  mêmes 
principes  que  celles  qui  nous  ont  déjà  longuement  occupés,  et 
n'en  diffèrent  que  par  quelques  détails  mécaniques  dans  la  con- 
struction des  appareils,  faciles  à  comprendre.  Nous  nous  bor- 
nerons donc  à  insister  sur  celle  de  ces  applications  qui  nous 
parait  présenter  le  plus  d'intérêt  et  qui  aie  plus  occupé  M.  Airy, 
savoir  la  détermination  de  la  différence  de  longitude  entre  les 
lieux  situés  à  de  grandes  distances  les  uns  des  autres.  Mais, 
avant  d'entamer  ce  sujet,  qu'il  nous  soit  permis  de  signaler 
Tordre  admirable  qui  a  présidé  à  l'arrangement  des  différentes 
piles,  ainsi  qu'à  la  disposition  des  conducteurs  dans  l'Observa- 
loire  de  Greenwich;  il  est  facile  d'y  reconnaître  l'esprit  de  mé- 
thode ainsi  que  la  sagacité  pénétrante  de  l'habile  directeur  de 
rObservaloire,  qui  a  apporté  à  cette  partie  de  son  vaste  dépar- 
tement scientifique  la  même  précision  et  la  même  régularité 
qui  donnent  une  si  grande  autorité,  par  la  confiance  qu'elles 
inspirent,  aux  observations  de  Greenwich. 

C'est  eu  1852  que  furent  placés  les  fils  destinés  à  rattacher 
robservatoire  de  Greenwich  aux  principaux  bureaux  télégra- 
phiques de  Londres,  par  eux  d'abord,  en  1853,  avec  les  Ob- 
servatoires de  Cambridge  et  d'Edimbourg,  et  plus  tard  avec 
in.  29    » 


450  APPLiCATIOWS  BE   LÉLECTRICITÉ. 

ceux  du  continent,  goit  avee  celui  de  Brunelles,  soit  ensoite 
avec  celui  de  Paris*.  Nous  entrerons  dans  quelques  détails  sur 
la  détermination  de  la  différence  de  longitude  entre  Gpeeowifh 
et  Bruxelles,  que  nous  extrayons  du  Mémoire  inséré  par  M.  Âiiy 
dans  le  tome  XXIV  des  Mémoires  de  la  Société  royale  aslronà- 
mique  de  Londres.  Nous  ne  nous  arrêterons  pas  sur  les  détail» 
préliminaires  relatifs  à  la  détermination  de  la  correction  de« 
pendules,  à  la  manière  de  fermer  les  circuits  qui  devaient  Tétre 
par  des  personnes  différentes  de  celles  chargées  d*obsenrer  les 
signaux.  Nous  nous  bornerons  a  remarquer,  avant  de  dooner 
les  résultats  de  Topération,  que  les  observations  avaient  été 
partagées  en  deux  séries,  dans  Tune  desquelles  un  observa* 
teur  de  Bruxelles  observait  les  signaux  télégraphiques  ainii 
que  les  passages,  par  la  correction  de  la  pendule  i  Greeawicb, 

^  Le  fil  qui  part  de  Grecnwicb  passe  soue  terre  Jusque  près  de  Blackhfttti;  lî 
il  est  mis  en  communication  avec  un  des  fils  souterrains  qui  abouli^at  n 
câble  électrique,  qui  lie  Londres  avec  Pftris  i  travers  U  mer.  An  mefca  4'aa 
commutateur  disposé  dans  une  boite  en  fer,  qui  est  elle-même  scellés  dso*  us 
mur  du  parc  de  Greenvicb,  on  pâut  mettre  directement  en  communication  k 
fil  télégraphique  aboutissant  à  Paris  et  celui  qui  part  de  TObser^atoire;  de  bm* 
nlère  que  les  signaux  peuvent  passer  directement  de  rObser?atoire  à  Paris,  et 
réciproquement.  Pour  les  usages  ordinaires  de  la  télégraphie,  le  eomvotaiMr 
est  placé  de  manière  que  Londres  et  Paris  soient  liés  ensemble,  ea  qni  fait  fiie  ki 
signaux  télégraphiques  sont  transQiis  sans  llntermédiaire  c|e  lX)bserTslsire. 
Enfin,  si  Greenwich  et  L/>adres  sont  liés,  les  signaux  peuTent  passer  entre  l'Ob- 
servatoire et  Londres,  ou  entre  rObservaloire  el  une  place  quelconque  à  laqoellc 
Londres  est  raUacbé.  Ainsi  pour  établir  une  communication  entre  l'Obaenatsire 
de  Greenwich  et  celui  de  Bruxelles,  il  est  nécessaire  d'établir  d*abonl  U  eonaa 
nication  entre  Greenwich  et  Londres,  et  de  s'en  remettre  i  robligeance  éeto- 
ployés  du  bureau  télégraphique  de  Cornhill  à  Londres,  pour  établir  une  conaii- 
nication  temporaire  entre  le  segment  du  fll  télégraphique  de  Paris,  auquel  aboutit 
celui  qui  part  de  Greenwich  et  le  Ql  qui  va  à  Bruxelles,  après  qu'on  a  eo  le  ioib 
de  supprimer  les  relations  de  ces  fils  aveo  la  terre.  M.  Airy  avait  espéré  que  >> 
détermination  de  la  diflTérence  de  longitude  entre  Paris  et  Greenwioh  leriit  la 
première  application  qui  serait  Mte  de  rétablissement  que  noos  fcnensétéi- 
crire;  pendant  Tété  et  Tautomne  de  I8SS  des  négociations  tvaieat  été  eotMMi 
à  ce  sujet  avec  le  Bureau  des  longitudes  ;  mais  la  maladie  de  M,  Arago  et  4^ 
très  causes  les  interrompirent,  ce  qui  fit  qu'ayant  trouvé  M.  Queteiet  très-désim t 
de  s'occuper  de  cette  entreprise,  M.  Airy  se  décida  à  commencer  par  la  détef»^ 
nation  de  la  dliïérenee  de  longitude  entre  Greenwich  et  Bruxelles. 
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pendant  qu*un  observateur  de  Greeowich  faisait  les  observa* 
tioos  oorrespondantes  à  Bruxelles  ;  on  permutait  ensuite  les 
observateurs  pour  faire  la  seconde  série  d'observatioos  de  la 
même  manière.  Ajoutons  encore  que  les  signaux  consistaient 
dans  les  mouvements  d'une  aiguille  aimantée  produits  par  la 
fermeture  du  circuit,  mouvements  qui  étaient  exactement  les 
mêmes  aux  deux  Observatoires,  et  sur  lesquels  devait  se  con- 
eeetrer  exclusivement  toute  Tattention  des  observateurs.  Enfin 
il  D*esl  pas  inutile  de  remarquer  que,  comme  on  avait  convenu 
d'éliminer  par  la  permutation  des  observateurs,  les  erreurs 
provenant  des  équations  personnelles  et  affectant  soit  les  si- 
gnaux d'observation,  soit  les  passages  observés,  on  ne  s'était 
point  mis  en  mesure  d'obtenir  une  comparaison  entre  les  diffé* 
rentes  manières  d'observer;  ce  n'est  qu'accidentellement  que 
quelques  comparaisons  furent  faites. 

La  première  détermination  importante  à  obtenir  était  celle 
relative  à  la  comparaison  des  heures  des  signaux  électriques 
observés  à  Bruxelles  et  à  Greenwich,  qui  n'étaient  pas  accom- 
pagnés d'observations  de  passages  d'étoiles;  ces  observations 
ne  pouvaient  donner  la  différence  des  longitudes,  mais  elles 
étaient  nécessaires  pour  faire  connaître  le  temps  employé  par 
le  courant  électrique,  pour  sa  transmission  de  Greenv^ich  à 
Bruxelles,  et  réciproquement.  Un  autre  point  essentiel  à  con- 
naître, mais  d'une  nature  purement  astronomique,  était  la  dé- 
termination des  éléments  nécessaires  pour  calculer  les  erreurs 
de  l'instrument  des  passages,  et  les  erreurs  de  la  pendule, 
pour  les  jours  dans  lesquels  se  faisaient  les  observations  de  la 
différence  de  longitude. 

Ces  précautioBS  prises,  deux  méthodes  ont  été  suivies  pour 
arriver  à  la  détermination  de  cette  différence.  Dans  l'une  on  a 
employé  des  passages  d*étoiles  fondamentales;  il  n'était  pas  né- 
cessaire que  les  étoiles  observées  fussent  les  mêmes  dans  les 
deux  Observatoires.  Dans  la  seconde  méthode  deux  listes  d'é- 
toiles étaient  préparées,  les  unes  précédant,  les 'autres  suivant 
les  signaux.^,  Les  positions  des  étoiles  n'étaient  pas  supposées 
très-exactement  connues;  mais  avani  de  s'en  servir  pour  cor- 
riger la  pendule,  les  listes  des  étejte  observées  dans  les  deux 
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Observatoires  étaient  comparées,  et  on  rejetait  toutes  celles  qui 
D*avaieDt  été  observées  que  dans  un  seul  Observatoire.  De  cette 
manière,  on  ne  comparait  que  les  passages  d'étoiles  absolu- 
ment les  mêmes,  et  Texactitude  de  leurs  ascensions  droites  ad- 
mises était  sans  importance.  Les  passages  observés  ont  été  cor- 
rigés numériquement  pour  les  effets  des  erreurs  des  iostra- 
ments,  dont  les  éléments  avaient  été  déterminés,  comme  ooos 
Tavons  dit;  quant  aux  erreurs  de  la  pendule,  elles  ont  été 
obtenues  en  comparant  les  passages  corrigés  avec  les  positions 
calculées  des  étoiles;  et  ces  erreurs  dûment  réduites  au  temps 
de  chaque  signal  d'observation,  ont  été  appliquées  aux  temps 
donnés  par  la  pendule  pour  les  signaux.  La  différence  de  ces 
temps  pour  les  deux  Observatoires  donne  la  différence  appa- 
rente de  longitude,  c'est-à-dire  la  comparaison  des  temps  sidé- 
raux des  signaux  télégraphiques  observés  à  Bruxelles  et  i 
Greenwich.  Pour  avoir  la  différence  de  longitude  réelle  (en- 
core affectée  des  équations  personnelles  '  ),  il  est  nécessaire  de 
prendre  la  moyenne  des  résultats  séparés  qu'on  obtient  eo 
nombre  égal  en  faisant  un  même  nombre  d  observations  de 
Greenwich  à  Bruxelles,  et  réciproquement  de    Bruxelles  i 
Greenwich,  afin  d'éliminer  l'influence  du  temps  employé  par  le 
courant  pour  franchir  la  distance  qui  sépare  les  deux  Observa- 
toires. Voici  maintenant  le  résumé  des  résultats  obtenus  pour 
la  durée  de  la  transmission  du  courant  électrique,  et  pour  la 
différence  des  longitudes. 

Le  résultat  final  pour  le  temps  employé  par  le  courant  pour 
franchir  la  distance  qui  sépare  les  deux  Observatoires  est  de 
0^,109;  évaluation  qui  repose  sur  2616  observations;  cette 
durée  qui  conduirait,  si  la  vitesse  du  courant  était  uniforme, 
à  une  vitesse  de  2500  milles  anglais  par  seconde,  puisque  la 
distance  télégraphique  entre  Greenwich  et  Bruxelles  est  de 
270  milles,  serait  bien  forte  comparativement  à  celle  que  nous 
avons  obtenue  par  d'autres  méthodes'. 


*  Nous  avons  dit  cotnment  on  se  met  à  l'abri  de  ceUe  etnie  a'SRitr  as 
de  la  permutation  des  obserTateors. 

*  Tome  n,  page  133.  .^^ 


*^  « 
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Mais  il  faut  observer  que  de  Greenwich  à  Londres  et  de  Lon- 
dres à  Ostende,  la  ligne  télégraphique  est  placée  entièrement 
sous  terre  ou  sous  Teau,  ce  qui  occasionne,  comme  nous  Ta- 
Tons  vu  ',  un  retard  considérable  dans  la  rapidité  avec  laquelle 
Télectricité  se  propage  au  premier  instant  où  le  circuit  est 
fermé.  Il  est  donc  très-probable  que  le  retard  observé  appar- 
tient presque  entièrement  à  la  partie  de  la  ligne  qui  passe  sous 
terre  ou  sous  Teau,  et  que  le  retard  d'Ostende  à  Bruxelles,  trajet 
pendant  lequel  les  fils  sont  dans  .Fair,  est  insensible  dans  la 
pratique. 

Quant  à  la  différence  des  longitudes  entre  Greenwich  et 
Bruxelles,  les  moyennes  de  1104  signaux  donnent  le  résultat 
final  de  17*°  28';  9;  c*est  le  meilleur  qu*on  puisse  obtenir  dans 
les  circonstances  actuelles  pour  la  détermination  de  Télément 
dont  il  s*agit;  il  est  du  reste  identiquement  le  même,  suivant 
la  remarque  de  M.  Quetelet,  que  celui  que  fournil  Tobserva- 
tion  de  Téclipse  solaire  du  15  mai  1856. 

M.  Airy  a  déterminé  également  en  1854,  conjointement  avec 
M.  Leverrier,  la  différence  de  longitude  entre  TObservatoire  de 
Greenwich  et  celui  de  Paris.  La  méthode  était  la  même,  et  con- 
sistait dans  remploi  de  signaux  télégraphiques  pour  la  compa- 
raison des  états  simultanés  des  pendules  des  deux  Observa- 
toires. Les  signaux  eux-mêmes  résultaient  des  déviations  de 
deux  aiguilles  aimantées,  placées  dans  les  deux  stations  et 
mises  en  mouvement  par  Faction  d*un  même  courant.  Les  si- 
gnaux étaient  observés  par  le  soin  que  prenait  l'astronome  de 
noter  le  temps  de  la  pendule  auquel  ils  apparaissaient  ;  mais 
comme  on  ne  peut  compter  en  général  sur  une  exactitude  su- 
périeure à  deux  dixièmes  de  seconde  dans  l'appréciation  de 
rîDStant  où  apparaît  un  signal  ainsi  observé,  il  était  néces- 
saire, pour  arriver  à  une  haute  précision,  de  faire  usage  d'un 
grand  nombre  de  signaux.  M,  Paye,  comme  le  remarque  M,  Le- 
verrier, aurait  préféré  qu'on  recourût  à  la  méthode  des  coïiici-- 
deoces  pour  la  comparaison  des  pendules  sidérales  des  deux 
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Obsôrvaloires;  en  faisant  battt'e  dans  chacun  d*eux  Ot)«  rtrie 
de  signaux  simultanés  au  moyen  d*une  pendule  de  temps 
moyen,  on  y  aurait  observé  l'époque  de  la  coïncidence  de  cm 
signaux  avec  la  pendule  sidérale.  L'élat  relatif  des  deux  peo- 
dules  en  aurait  été  conclu  exactement  parce  qu*on  observe  la 
coïncidence  de  deux  battements  avec  une  précision  bien  supé- 
rieure à  celle  avec  laquelle  en  estime  directement  une  fraction 
de  seconde  de  temps. 

Cette  méthode  basée  sur  la  coïncidence  des  pendules  a  élé 
également  proposée  et  mise  en  pratique  par  M.  Thalen  à  VW>- 
servatoire  d'Upsal.  C'est  en  munissant  Textrémité  des  tiges  des 
deux  pendules  de  petites  pointes  d'acier,  qui  plongeaient  dans 
du  mercure  au  moment  où  les  tiges  étaient  parfaitement  verû^ 
cales,  que  M.  Thalen  fermait  son  circuit,  de  manière  que  \i 
coïncidence  des  deux  pendules,  quelles  que  fussent  leur  distance 
et  leur  différence  de  marche,  pouvait  être  indiquée  par  Téta* 
blissement  d'un  courant  qu'il  était  facile  d'employer,  soil  par 
l'aimantation  d'un  électro-aimant,  soit  de  toute  autre  manière, 
à  donner  un  signal.  Les  états  simultanée  des  horloges  au  me* 
ment  de  la  coïncidence  étaient  déterminés,  soit  par  le8olMe^ 
valeurs  eux-mêmes,  soit  par  des  enregistreurs  ;  il  faut  remar- 
quer que  le  courant  était  interrompu  dès  que  les  tiges  des 
pendules,  ou  seulement  une  seule,  cessaient  d'être  dans  la  po- 
sition verticale. 

M.  Leverrier  de  son  côté,  tout  en  reconnaissant  que  la  dé- 
termination de  l'état  des  horloges  par  la  méthode  des  eolo- 
cidenccs  constituerait  un  progrès  dans  le  problème  des  longi- 
tudes, fut  conduit  à  penser  que  la  question  serait  eDcore  plus 
simplifiée  si  l'on  pouvait  se  passer  complètement  de  toute  dé- 
termination de  l'étal  relatif  des  pendules;  et  cela  en  enregis- 
trant sur  le  même  chronographe  les  observations  faites  dans 
les  deux  stations.  Celte  méthode  ne  pouvait  offrir  en  principe 
aucune  objection,  puisque  renregistremenl  se  fait  par  l'inler- 
médiaire  d'un  courant  qui  traverse  un  fil  télégraphique  dool 
la  longueur  est  indifférente.  Mais  en  pratique  il  se  présentait 
de  grandes  difficultés  qui  n'ont  été  surmontées  que  graduell^ 
,menl,  dans  un  appareil  dont  la  construction  â  été  confiée* 
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M»  Liais.  Sur  une  bande  de  papier  mise  en  mouirement  par  un 
rouage,  une  pointe  de  fer  trace  des  divisions  équidistan tes  cor- 
respondantes aui  mouvements  d'une  pendule  sidérale,  et  par 
TaoUdm  môme  de  cette  pendule;  une  ou  deux  pointes  permet- 
tent aux  observateurs  de  marquer  par  des  points»  au  moyen 
du  courant  électrique,  sur  cetle  même  bande  de  papier,  les  in- 
staols  où  une  même  étoile  pa«se  aux  divers  fils  de  leurs  instru- 
ments. La  différence  des  stations  en  longitude  s*en  conclut, 
comme  on  le  comprend  facilement.  11  y  a  bien  des  précautions 
à  prendre  dans  remploi  de  cette  méthode  qui  cependant  a 
permis  à  M*  Lever rier  de  déterminer,  avec  une  exactitude  re- 
marquable, la  différence  de  longitude  entre  TObservatoire  de 
Paris  et  le  Dépôt  de  la  guerre  où  une  lunette  méridienne  avait 
été  installée. 

I  4.  AppUttktUm  de  VéUetro'mmgnéUmme  à  «iTera  mppmreiU. 

Nous  avons  décrit  dans  les  deux  paragraphes  qui  précèdent 
les  applications  des  propriétés  électro-magnétiques  du  courant 
électrique  à  la  production  du  mouvement  en  général  et  à  la  té- 
légraphie en  particulier.  Il  existe,  indépendamment  de  ces 
deux  genres  d'applications,  un  grand  nombre  d'appareils  plus 
ou  moins  usuels  fondés  sur  les  mêmes  principes.  Nous  allons 
chercher  à  les  faire  connaître,  en  insistant  plus  particulière- 
ment sur  ceux  qui  nous  paraissent  mériter  le  plus  de  fixer  Tat- 
tentioû. 

Horloges  électriques . 

L'ioteotion  des  horloges  électriques  fut  une  conséquence  na- 
turelle de  celle  des  télégraphes.  Plusieurs  savants,  MM.  Wheat- 
slone,  Bain,  Steinheil,  réalisèrent  à  peu  près  simultanément  le 
problème  dont  la  solution  était  de  multiplier  à  volonté  les  in- 
dications d'une  seule  horloge,  qui  put  télégraphier  d'elle- 
màme  l'heure,  la  minute,  la  seconde,  marquée  sur  son  propre 
cadran.  Il  n'est  point  besoin  d'insister  sur  l'importance  de 
celle  opplication  do  l'élertro-magniHismc,  qui  permet  de  faire 
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marcher  en  coïncidence  toutes  les  horloges  d'un  établissement, 
d*une  ville,  d*une  ligne  de  chemin  de  fer,  et  au  moyen  de  la- 
quelle on  pourra  conduire  la  mesure  du  temps  à  travers  les 
rues  d*une  ville,  comme  on  le  fait  aujourd'hui  pour  Teau  et 
pour  le  gaz. 

Avant  de  faire  connaître  les  appareils  qui  ont  réalisé  cette 
iuventioD,  nous  parlerons  de  ce  qu*on  doit  nommer  à  plus 
juste  titre  les  horloges  électriques,  c*est-à-dire  d*horloges  dans 
lesquelles  la  force  motrice,  poids  ou  ressort  dans  les  moaT^ 
ments  ordinaires,  est  une  force  électro-magnétique.  Cette  s^ 
conde  invention  ne  présente  pas  évidemment  autant  d^iotérét 
que  la  première,  et  d'ailleurs  Télectricité,  appliquée  dans  ce 
cas  pour  développer  une  force  motrice,  entraîne  avec  elle  l'io- 
convénient  d'une  dépense  continuelle,  que  l'emploi  d'un  poids 
ou  d'un  ressort  que  Ton  remonte  ne  nécessite  pas.  Toutefois 

des  appareils  très-iogé- 


nieux  et  remarquables 
par  leur  simplicité  ont  été 
inventés,  et  l'on  est  par- 
venu à  les  faire  marcher 
avec  une  grande  régula- 
rité. 

La  figure  400  I^ 
présente  la  pendule  de 
M.  Bain,  une  des  pre- 
mières qui  aient  été  con- 
struites, et  dans  laquelle 
c'est  l'action  de  deux  ai- 
mants permanents  sur 
une  hélice  ou  bobioe, 
parcourue  par  un  cou- 
rant, qui  entretient  le 
mouvement  du  pendule. 
Uu  fil  conducteur  com- 
Fig.  400.  muniquant  avec  Tcxtré- 

mité  du  ressort  auquel  est  suspendu  le  pendule  passe  derrière 
sa  tige,  vient  s'enrouler  en  spirale  autour  de  la  lentille,  de  m»- 
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nière  à  former  une  hélice  horizoDtale,  et  remonte  en  H  où  il  se 
relie  à  un  ressort  qui  porte  à  son  extrémité  une  petite  boule  de 
platine  E.  N  et  S  sont  les  pôles  nord  et  sud  de  deux  aimants 
entre  lesquels  le  pendule  oscille  ;  enfin  les  pôles  de  la  pile  qui, 
dans  la  figure,  se  compose  d'une  plaque  de  zinc  et  d*une 
plaque  de  cuivre  enfouies  dans  le  sol,  communiquent  avec  les 
points  I  et  B.  Chaque  fois  que  le  pendule,  en  oscillant,  arrive 
à  Textrémité  droite  de  sa  course,  le  contact  s'établit  entre  I  et 
E,  le  circuit  est  fermé,  le  courant  passe  et  la  bobine  est  re- 
poussée à  gauche  à  la  fois  par  l'action  répulsive  du  pôle  S  et 
Taciion  attractive  du  pôle  N.  Le  mouvement  de  va-et-vient  du 
pendule  se  transforme  en  un  mouvement  de  rotation  au  moyen 
d*une  ancre  agissant  sur  une  roue  dentée,  comme  cela  a  lieu 
dans  le  récepteur  du  télégraphe  à  cadran. 

On  a  construit  d'autres  horloges  électriques  reposant  sur  le 
même  principe,  c'est-à-dire  dans  lesquelles  l'action  directe  d'une 
force  électro-magnétique  entretenait  les  oscillations  du  pendule; 
mais  on  conçoit  que  la  constance  de  l'impulsion  ainsi  donnée 
dépend  de  la  constance  de  la  force  magnétique,  et  que  cette  im- 
pulsion doit  par  conséquent  varier  avec  Tintensité  du  courant 
électrique.  On  a  réussi  à  rendre  la  marche  de  l'appareil  indé- 
pendante de  cet  élément  en  donnant  au  pendule  des  impul- 
sions toujours  égales  par  l'effet  d'un  poids  qui  agit  sur  lui,  et 
en  se  servant  seulement  de  l'électricité  pour  déterminer  l'action 
du  poids. 

Voici  le  mécanisme  ingénieux  qu'a  inventé  M.  Froment 
(fig.  401).  Le  pendule  ab  est  suspendu  par  le  ressort  r  à  une 
pièce  métallique  fixe,  et  porte  de  côté  une  petite  vis  ed-^  le  fil 
enlourant  la  bobine  de  Télectro-aimant  g  a  Tun  de  ses  bouts 
en  fy  et  Tau  ire  communique  avec  la  pièce  mobile  h  ^  celle-ci  se 
teruiine  à  &on  extrétnilé  par  le  poids  i,  et  c'est  lorsque  la  vis  ed 
tient  en  contact  avec  lui  que  le  circuit  se  ferme.  L*arinure  de 
réleelro^aimant  est  une  pièce  mobile  autour  de  X-,  dout  la  course 
est  rctglée  par  lei  deux  pointes  entre  lesquelles  se  trouve  son 

kt;itrémîlt'  /;  enfin  les  deux  pôles  de  hi  pile  sont  eu  n  et  p,  et 
Icstils  m  m*  complèteftl  le  circaii,  en  faisant  pas<ier  le  couruot, 
nouï^  b  vertûijg  mat  Arbeurc»  dans  1  appareil  iudica- 
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Fig.  m. 


leur.  Supposons  le  pendule  ccarlé  à  droite  dé  sa  position  rerti* 
ÙGate;  il  y  revient  et  la  dépasse.  La  vis  ei<  arrivant  à  une  cer^ 
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laioe  hauteur,  soulève  le  poids  t  que  Tarmature  de  rélectro* 
aimaot  avait  supporté  jusque-là;  à  partir  de  ce  moment  le  cou* 
raDt  passe,  Tarmature  est  attirée,  son  extrémité  ;  desceûd,  ce 
qui  fait  que  lorsque  le  pendule,  après  avoir  atteint  Textrémité 
de  sa  course,  revient  à  droite,  le  poids  i  ne  retrouve  que  plus 
basTarmature  pour  le  soutenir,  et  accompagne  par  conséquent 
le  pendule  plus  longtemps  en  descendant  qu*en  montant.  Il  en 
résulte  une  impulsion  donnée  au  mouvement  à  chaque  oscilla** 
tioD,  et  Ton  conçoit  qu'il  soit  possible,  en  réglant  la  course  de 
Tarmature,  de  conserver  à  Toscillation  exactement  la  duréô 
voulue,  celle  d'une  seconde  par  exemple.  Au  moyen  de  l'appareil 
que  nous  venons  de  décrire,  on  a  donc  un  courant  qui  s'établit 
et  cesse  une  fois  par  seconde.  Le  (il 
conducteur,  dont  nous  avons  repré- 
seoté  les  deux  extrémités  en  m  et  m\ 
vient  passer  dans  l'appareil  indica-- 
leur  (fig.  402),  et  y  former  un  double 
électro-aimant  devant  lequel  est  une 
armure  mobile.  Lorsque  le  courant 
passe^  l'armure  est  attirée  et  elle  agit 
sur  un  système  de  leviers  articulés , 
dont  le  dernier  pousse  une  roue  mu- 
nie de  60  dents  ;  cette  disposition  a 
l'avantage  de  remplacer  par  une  pres- 
sion graduée  le  choc  qui  aurait  lieu  si  l'armature  agissait  direc- 
tement sur  la  roue  ;  enfin  un  ressort  qui  presse  sur  les  dents^ 
sert  à  la  fois  de  modérateur  pour  la  vitesse  et  d'arrêt  après  le 
passage  de  chaque  dent.  Puisque  la  roue  a  60  dents,  et  que  le 
courant  passe  une  fois  par  seconde,  elle  fera  un  tour  par  mi- 
nute, et  dès  lors  on  comprend  qu'une  disposition  analogue  à 
celle  des  horloges  ordinaires  donne  les  roues  dont  les  axes 
conduisent  les  aiguilles  des  minutes  et  des  heures.  Il  faut  re- 
marquer qu'il  sera  facile  d'avoir  autant  d'appareils  indicateurs 
que  l'on  voudra,  et  que  leur  nombre  et  leurs  distances  respec- 
tives ne  seront  limités  que  par  l'intensité  du  courant. 

Nous  avons  décrit  l'horloge  de  M-  Bain,  pour  sa  priorité  dans 
cette  application  de  l 'électro-magnétisme  et  celle  de  M.  Fro- 


Fig.  402. 
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ment  dont  le  mécanisme  nous  parait  le  plus  ingénieux  elle  plus 
satisfaisant.  Nous  citerons  encore  les  noms  de  MM.  Robert-Hou- 
din,  Vérité  et  Garnier,  comme  ceux  d*auteurs  de  perfectionne- 
ments divers  dans  ce  genre  d'applications. 

Nous  en  venons  maintenant  à  la  question  dont  nous  avons 
parlé  d*abord,  et  nous  allons  étudier  quelques-uns  des  appa- 
reils horaires  ou  compteurs  électro-magnétiques,  qui  mar- 
chent simultanément  avec  une  horloge  type  et  ne  font,  pour 
ainsi  dire,  que  transporter  ses  indications.  En  décrivant  Thor- 
loge  électrique  de  M.  Froment,  nous  avons  déjà  étudié  le  pro- 
cédé qu*il  suit  pour  transmettre  à  un  nombre  quelconque 
d'appareils  compteurs  les  battements  isochrones  de  son  pen- 
dule. Lorsque  Thorloge  a  pour  moteur  un  ressort  ou  un  poids, 
le  principe  de  la  transmission  n'en  reste  pas  moins  le  même, 
c'est-à-dire  que  le  mouvement  de  l'appareil  type  ouvre  et  re- 
ferme le  circuit  d'un  courant  à  des  intervalles  de  temps  égaux, 
et  que  ce  courant»  passant  par  les  appareils  indicateurs,  y  fait 
marcher  les  aiguilles  par  un  mécanisme  analogue  à  celui 
qu'emploie  M.  Froment. 

La  figure  403  représente  le  système  de  M.  Bain.  Au  milieu 


Fîg.  m. 


se  trouve  ûgurée  une  hoiloge  ordinaire  T^ne  par  derricre  j[^ 
dont  h  pendule  bat  la  geconde;  à  droite  et  à  gauclie,  on  i  ffi* 


► 
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présenté  deux  appareils  horaires,  Tun  avec  son  cadran.  Vautre 
a?ee  les  détails  du  mécanisme  qui  le  fait  marcher;  enfin,  à 
gauche  est  la  pile  qui  ne  se  compose  ici  que  d*un  seul  couple. 
Un  ressort  très-léger  est  fixé  au  pendule,  et  à  chaque  oscillation 
il  arrive  en  conlact  avec  une  pièce  métallique  à  laquelle  aboutit 
une  des  extrémités  du  conducteur,  tandis  que  Tautre  commu- 
nique avec  la  tige  du  pendule,  en  sorte  que  le  circuit  se  trouve 
fermé  une  fois  par  seconde.  D'autre  part,  à  la  simple  inspec- 
tion de  la  figure  du  compteur,  on  voit  comment,  à  chaque  ai- 
mantation de  Télectro-aimant,  Tarmature  entraîne  le  crochet 
qui  s'engage  dans  une  nouvelle  dent,  et  comment,  lorsque  l'ai* 
mantation  cesse,  le  ressort  fait  marcher  la  roue  de  toute  Té- 
paisseur  de  cette  dent. 

Pour  faire  marcher  à  la  fois  un  grand  non[ibred*horloges  élec- 
triques, il  faudrait  une  pile  puissante;  on  peut  faire  agir  Télec- 
tricité  successivement  dans  chacune  déciles,  ce  qui  nécessite  un 
courant  beaucoup  moins  intense.  Mais  elles  ne  donnent  plus 
alors  rindication  des  secondes.  La  figure  404  montre  le  régu- 


Fîg.  404. 


lateur  ou  horloge  type  sur  le  cadran  de  laquelle  est  fixé  un 
petit  cercle  en  ivoire  avec  des  secteurs  métalliques,  en  nombre 
égal  à  celui  des  appareils  indicateurs  dont  on  veut  pouvoir 
disposer.  Sur  ce  cercle,  et  en  contact  avec  lui  par  un  petit 
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ressorl,  i»c  meut  Taiguille  des  seconde?,  qui  d'autre  part  sert  à 
iérmer  lo  oireuit.  Chaque  fois  que  Taiguille  passe  sur  un  seo 
leur  en  cuivre,  le  courant  traverse  Tappareil  indicateur  cor- 
respondant à  ce  secteur-là;  or,  Taiguille  des  secondes  accom- 
plissant une  révolution  par  minute,  il  s*ensuit  que  pendant  la 
durée  d*une  minute,  le  courant  passe  une  fois  dans  chacun  des 
indicateurs,  ce  qui  fait  dans  chacun  avancer  d*une  dent  une 
roue  qui  en  a  60,  et  qui  porte  Taiguille  des  minutes. 

On  doit  à  M.  Paul  Garnier  un  système  d'horloges  électri- 
ques adopté  aujourd'hui  dans  plusieurs  localités.  L'horloge  pri- 
mitive se  compose  de  deux  rouages  difiTércnts  ;  l'un  est  destiné, 
comme  dans  les  horloges  ordinaires,  à  entretenir  le  mouve- 
ment du  pendule;  l'autre  a  pour  but  de  produire  la  rupture  et 
le  passage  du  courant,  et  il  est  soumis  à  la  marche  du  pre- 
mier de  telle  manière  que  son  dernier  axe  qui  porte  un  mou- 
linet, représenté  figure  405,  suit  le  mouvement  de  la  rone 


Fig.  405. 

d*échappement.  Deux  leviers,  à  travers  lesquels  le  courant  doit 
passer,  viennent  en  contact  lorsque  le  moulinet  soulève  celui 
qui  s'appuie  sur  lui,  et  de  cette  manière  le  courant  passe  à  des 
intervalles  de  temps  égaux  dans  les  électro-aimants  des  appa- 
reils indicateurs.  Nous  avons  représenté  l'un  de  ceux  qui  sont 
employés  par  M.  Garnier  (flg.  406).  Celle  figure  montre  asseï 
d*elle*méme  comment  la  roue  à  rochets  marche  d'une  deol 
chaque  fois  que  l'armature  est  attirée.  M.  Garnier  dispose  sai 
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appareils,  en  ne  Ipansmettant  dans  obaqua  appareil  indiea* 
leur  qu*ufi  eourani  dérivé  du  coaraot  ppineipal  qui  passe  dans 


rhorloge  type;  de  eette  manière  Tud  d'eux  peut  ceisar  d^  fono* 
iioQoer  sans  que  la  marche  des  autres  s*en  ressente. 

Nous  terniinons  ce  sujet  en  disant  quelques  mots  d*uq  mé^ 
eaoisme  destiné  à  faire  marcher  d*aooord  d^i»  borlog^a  ou  des 
pendules  ordinaires,  en  )qs  réglant  à  ebaque  heure«  par  le  pas*» 
sage  d*un  eouranl  électrique ,  sur  une  horloge  régulatrice, 
La  figure  407  repréieote  une  de  ces  horloges  dont  on  a  enlevé 


le  cadran  ainsi  que  TaiguiUe  des  minutes,  laquelle  popte  près 
de  son  eitrémilé  une  petite  cheville  perpendiculaire  au  plan 
du  cadran  et  destinée  à  s*engager  dans  la  fourchette  que  Ton 
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Toit  représentée.  Cette  fourchette  occupe  d*ordinaire  la  pod- 
tioD  tracée  en  lignes  poDcluées,  mais  à  la  dernière  seconde  de 
chaque  heure,  Thorloge  régulatrice  fait  passer  un  courant 
dans  tous  les  électro-aimants  des  autres  appareils  chronométri- 
ques,  Tarroature  soulevée  dans  chacun  de  ceux-ci  entraîne  la 
fourchette,  qui  prend  la  position  indiquée  dans  la  figure,  et 
qui  ramène,  par  l'intermédiaire  de  la  cheville,  Taiguille  des 
minutes  exactement  sur  le  point  de  midi. 

Chronoscopes. 

On  a  donné  le  nom  de  chronoscope  à  des  instruments  qui 
servent  à  apprécier  la  durée  d'intervalles  de  temps  très-courts, 
et  qu*on  a  appliqués  surtout  à  la  mesure  de  la  vitesse  des  pro- 
jectiles. M.  Whealstone  paraît  être  le  premier  qui  ait  essayé  de 
se  servir  dans  ce  but  des  propriétés  du  courant  éleclnqoe; 
MM.  Pouillet,  Bréguet,  Siemens,  Henry  se  sont  occupés  depuis 
lors  de  ce  sujet. 

L'appareil  de  M.  Wheatstone,  au  moyen  duquel  on  mesure 
la  vitesse  d'un  boulet,  se  compose  d'un  mouvement  d'horlo- 
gerie, dont  la  marche  est  arrêtée  par  un  cliquet  en  fer  doux, 
maintenu  dans  sa  position  par  Tattraclion  d'un  électro-aimant. 
Le  circuit  à  travers  lequel  passe  le  courant  qui  l'aimante  se 
trouve  interrompu  au  moment  où  le  boulet  sort  de  la  bouche 
du  canon  par  la  rupture  d'un  fil  tendu  au  travers,  et  il  est  ré- 
tabli à  l'instant  où  ce  même  boulet  arrive  contre  la  cible  dis- 
posée de  façon  que  le  moindre  mouvement  qu'on  lui  imprime, 
établisse  un  contact  permanent  entre  un  ressort  et  une  autre 
pièce  métallique.  Le  mouvement  d'horlogerie  et  l'aiguille  in- 
dicatrice qu'il  conduit,  marchent  ainsi  pendant  le  temps  qui 
s'écoule  entre  le  départ  du  boulet  et  son  arrivée  à  la  cible,  en 
sorte  que  Ton  a  la  mesure  de  ce  temps,  et  par  conséquent  celle 
de  la  vitesse  du  projectile.  La  force  coërcitive  du  fer  doux, 
qui  fait  que  l'éleclro-aimant  ne  cesse  pas  d'attirer  son  armature 
du  moment  où  le  courant  cesse  de  passer,  était  dans  cet  appa- 
reil une  cause  d'erreur  assez  grave;  M.  Wheatstone  est  par- 
venu à  la  faire  disparaître  à  peu  près  complètement. 
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L'appareil  inventé  par  M.  Bréguet  repose  absolument  sur  le 
même  principe;  c*est  un  cylindre  animé  d'un  mouvement  de 
rotation,  sur  lequel  s'appliquent  des  styles  placés  le  long 
d'une  même  génératrice  du  cylindre,  lorsqu'ils  ne  sont  plus 
retenus  par  leurs  électro-aimants  respectifs;  le  boulet,  en  tra- 
versant  des  cibles  placées  à  des  distances  connues,  coupe  suc- 
cessivement les  circuits  des  courants  qui  passent  dans  ces  élec- 
tro-aimants. Comme  on  connaît  la  vitesse  de  rotation  du  cy- 
lindre, on  conclut,  de  l'angle  dont  il  a  tourné  entre  les 
marques  de  deux  styles,  le  temps  qu'a  pris  le  boulet  pour  par-» 
courir  la  distance  des  deux  cibles  correspondantes.  La  disposi- 
tion proposée  par  M.  Siemens  consiste  aussi  à  avoir  un  cy- 
lindre tournant,  mais  ce.  sont  les  décharges  de  deux  bouteilles 
de  Leyde,  que  détermine  le  projectile  en  deux  points  donnés  de 
sa  trajectoire,  qui  produisent,  par  leurs  étincelles,  deux  taches 
sur  le  cylindre  d'acier  poli. 

Ainsi,  dans  ces  applications  à  la  détermination  d'un  inter- 
yalle  de  temps  très-court,  l'électricité  ne  sert  que  d'intermé- 
diaire entre  le  projectile  et  l'appareil  compteur,  intermédiaire 
précieux,  car  l'on  conçoit  qu'il  serait  difficile  de  réaliser  une 
disposition  mécanique  dans  laquelle  le  choc  du  boulet  se  trans- 
formerait en  une  simple  pression  sur  un  rouage. 

Le  chronoscope  inventé  par  M.  Pouillet  est  fondé  sur  un  tout 
autre  principe;  son  procédé  consiste  à  mesurer  le  temps  pen- 
dant lequel  un  courant  circule  dans  un  galvanomètre,  par  l'am- 
plitude de  la  déviation  de  l'aiguille  aimantée.  Pour  trouver  la 
relation  qui  existe  entre  la  durée  d'un  courant  électrique  et  son 
effet  sur  le  galvanomètre,  M.  Pouillet  a  employé  un  plateau 
circulaire  de  verre,  sur  lequel  est  collée  une  lame  d'étain  suivant 
on  rayon  du  cercle  communiquant  métalliquement  avec  son 
axe.  Supposons  qu'on  imprime  au  plateau  un  mouvement  ra- 
pide de  rotation,  et  qu'on  mette  en  communication,  avec  les 
deux  pôles  d'une  pile,  l'axe  de  l'appareil  et  un  ressort  qui  s'ap- 
puie sur  la  circonférence  du  disque ,  le  circuit  ne  sera  fermé 
que  pendant  le  passage  de  la  bande  d'étain  sous  le  ressort.  De 
la  yitesse  de  rotation  et  de  la  largeur  de  la  bande  d'étain,  on 
couclul  la  durée  du  courant  en  même  temps  qu'on  mesure  son 
m.  30 
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effet  sur  un  galvanomètre;  c*e6t  amgi  qae  M.  Pouillei  a  pa 
constater  qu*un  galvanomètre  de  Melleni  donne  iS*  de  dévia- 
tion, lorsqu*on  fait  agir  sur  lui,  pendant  r^  de  seconde,  le 
courant  d*un  seul  élément  de  Daniel] ,  et  qu'il  a  gradué  cet  in- 
strument en  faisant  varier,  soit  la  durée,  soit  Tiotentité  do 
courant.  M.  Pouillet  s*e8t  servi  de  ce  procédé  pour  mesurer  le 
temps  que  met  une  balle  à  sortir  du  canon  d*un  fusil.  Leédeox 
extrémités  d*un  circuit  (fig.  408),  dans  lequel  se  trouvent  le 
galvanomètre  et  un  élément  de  Daniell ,  viennent  s'adapter, 
Tuoe  à  la  capsule  mise  en  place  sur  la  cheminée,  Tautre  ta 


Fig.  408. 

chien  du  fusil,  toute  la  baltarie  étant  hifiO  iiolée  du  CêBW;  le 
fil  passe  devant  le  bout  du  canon,  de  façon  i  être  coupé  par  la 
balle  au  moment  où  elle  sort.  Lorsqu'on  tire^  le  courant  paiiê 
pendant  le  temps  qui  s'écoule  entre  Tinstant  où  le  cbieo  touche 
la  capsule  et  celui  où  la  balle  sort  du  canon.  D  aprèg  les  expé- 
riences de  M.  Pouillet,  ce  tempe  i*6st  toujours  trouvé  amfm 
entre  7^  et  ~  de  seconde  ;  on  conçoit  qu*ii  sui&t  d*uM  di^ 
sition  de  cibles  analogue  à  celle  dont  nous  atoos  parlé  pies 
haut,  pour  appliquer  ce  même  principe  à  la  mesura  da  h  viietfe 
d*un  projectile  en  divers  ppints  de  sa.tnùectoira* 


BonmeriêÊ  iUoiriqvêi. 

Nous  avons  vu  que  sur  toute  ligoi  télégraphique,  qvd  q» 
soit  le  système  employé,  il  y  a  toujours,  à  eèté  du 


ÀP9L1CÀTI0KS  ^BV8100Ef .  467 

BB  appareil  nommé  l'^laroiQ,  dans  leqaol  un  mtplaau  (9«pptii( 
sur  un  timbpe  est  mis  en  mouvement  d^  qu'un  eaurant  p4ss« 
d^Ds  le  circuit  télégraphique,  et  avertit  ainsi  remployé  qu'on 
Ta  lui  transmettre  une  dépêche.  Ces  appareils,  pour  lesquels  on 
i  préposé  divers  modèles,  eonsistent  tous  dans  un  mouvement 
d'horlogerie,  auquel  Tarmature  d'un  éleetpo-rsimaoi  sept  d'ap- 
lét,  de  façon  qu'il  ne  marche  que  pendant  le  passage  du  eou* 
raat.  M.  Mirand  a  appliqué  avec  succès  le  principe  des  sonoepies 
âectriques  pour  remplacer,  dans  le  service  des  maisons  et  des 
li6iels  surtout,  les  sonnettes  ordinaires.  L'appareil  qu'il  emplois 
est  tout  à  fait  analogue  à  l'interrupteur  ' ,  dans  lequel  une  ap- 
mature  oseille  devant  les  pèles  d'un  double  électro^imant  penr 
dsBt  tout  le  temps  qu'un  courant  l'aimante;  iei  l'armature  est 
liée  à  un  marteau  frappant  sur  un  timbre,  et  ce  marteau,  sui- 
vant qu'on  ne  fait  passer  le  eouraot  que  dprai|t  ufi  instant  ou 
qu'on  le  laisse  circuler  plus  longtemps,  frappe  un  CQup,  ou  pro- 
duit par  la  succession  rapide  de  ses  percussions  un  roulement 
sonore.  Dans  chaque  chambre  que  l'on  veut  mettre  en  communi- 
cation avec  l'appareil,  on  dispose  contre  la  paroi  un  disque  de 
bois  au  milieu  duquel  est  un  bouton  d'ivoire;  en  appuyant  sur 
ee  bouton,  on  ferme  le  circuit  qui  passe  par  Tappareil  sonneur. 
Par  cette  disposition,  on  peut  non-seulement  sonner  eomme  ofi 
le  tiit  avee  une  sonnette  ordinaire,  mais  donner  des  ordres,  en 
se  servant  de  certaines  conventions  pour  faire  suoeéder  les 
coups  isolés  et  les  roulements. 

TSssoffê  èUeiriquê. 

L'sfpUeatira  de  réloetro-m^gnétisme  au  tissage»  trouvée  il 
y  t  qnriques  années  par  M.  Bonelli,  doit  être  considérée  k  juste 
titre  eomme  une  grande  ei  belle  invention.  Bien  que  le  notétier 
électrique,  au  point  où  Ta  amené  son  inventeur,  ne  puisse  Sttn 
cofs  remplarar  avantageusement  sous  tous  les  rapports  le  sys* 
tèpis Jacquard^  il  nen  est  pas  moins  une  application  évidenir 
Wtfb  fêlsàÊ^  éi  rélfietrieité^  dont  les  propriétés  caractéristiques 
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y  trouvent  leur  emploi,  et  il  est  plus  que  probable  que  des 
perfectionnements  progressifs  dans  la  disposition  et  les  détails 
de  Tappareil  Cuiront  par  lui  donner  sur  le  métier  employé 
aujourd'hui  une  supériorité  marquée. 

Pour  étudier  l'invention  de  M.  Bonelli,  il  est  indispensable 
de  donner  d'abord  une  idée  générale  du  métier  Jacquard  et  de 
la  manière  dont  il  fonctionne.  On  sait  qu'un  tissu  se  compose 
de  deux  séries  de  fils  placés  les  uns  à  côté  des  autres  dans  deux 
directions  perpendiculaires  entre  elles  et  s  entrelaçant  de  ma- 
nière à  donner  la  solidité  àl'élofTe.  Dans  le  tissage,  les  fils  de 
l'un  des  systèmes  sont  longitudinaux,  isolés  les  uns  des  autres 
et  tendus  parallèlement  dans  un  même  plan  horizontal;  ils  con- 
stituent la  chaine.  Ce  sont,  dans  la  figure  409k,  les  fils  ff^  etc.; 
les  fils  du  second  système  entrelacent 
transversalement  ceux  du  premier  et 
sont  formés  par  un  seul  fil  replié  suc- 
cessivement sur  lui-même  comme  le 
"^^^  ^^  V  montre  la  figure  ;  ils  constituent  la 
Fig.  409.  trame ,  et  une  seule  course  de  trame 

égale  à  la  largeur  de  la  chaîne  est  désignée  sous  le  nom  deifvt/e. 
L'opération  du  tissage  consiste  à  soulever  un  certain  nombre  de 
fils  de  la  chaîne  et  à  faire  passer  entre  les  fils  soulevés  et  ceux  qui 
sont  restés  dans  le  plan  horizontal,  le  fil  de  trame  conduit  par 
un  petit  appareil  à  Tintérieur  duquel  il  se  dévide  et  qu'on 
nomme  navette  \  quand  la  navette  a  passé,  les  fils  soulevés 
retombent  et  une  duite  est  tissée.  Tant  qu'il  ne  s'agit  que 
d'une  étoffe  unie,  le  fil  de  trame  devant  passer  régulièrement 
dessus  et  dessous  les  fils  consécutifs  de  la  chaîne  comme 
le  représente  la  figure  409,  l'opération  n'est  pas  difficile  i 
réaliser,  et  l'on  conçoit  facilement  que  tous  les  fils  de  numé- 
ros pairs  étant  reliés  à  une  même  tige  rigide  horiiontaie, 
tandis  que  tous  les  fils  de  numéros  impairs  le  sont  à  une  autre, 
l'élévation  successive  des  deux  tiges  produise  celle  des  deux 
séries  de  fils  entre  lesquelles  la  navette  doit  passer.  Mais  pour 
les  étoffes  façonnées,  sur  lesquelles  les  dessins  sont  obtenus  ptf 
l'entrelacement  de  fils  colorés  d'avance,  le  fil  de  trame  doil, 
pour  chaque  duite,  laisser  apparaître  certains  fils  de  là  ( 
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qui,  par  leur  position  et  leur  couleur,  se  rapportent  à  la  figure 
que  Ton  veut  tracer;  dès  lors,  comme  on  le  comprend,  le  sou-» 
lèîement  des  fils  de  la  chaîne  ne  peut  plus  se  faire  d'une  ma- 
nière régulière  par  numéros  pairs  et  impairs,  et  chaque  coup 
de  navette  doit  être  précédé  d'un  choix  minutieux  et  compliqué 
des  fils  à  soulever  et  à  laisser.  C'est  là  ce  qui  constituait  le  mé- 
tier des  tireurs  de  lacs  avant  la  belle  invention  àé  Jacquard. 

La  figure  410  représente  la  disposition  affec-  i — ft 

tée  à  chaque  fil  de  la  chaîne,  dans  le  métier  à 
tisser,  vue  de  deux  côtés  différents.  Le  fil  ho- 
rizontal f  passe  dans  un  support  en  verre  m 
nommé  maillon^  auquel  est  suspendu  un  cylin- 
dre de  plomb  p;\e  maillon  est  relié  par  une  at- 
tache ou  lisse  L  à  la  tige  verticale  c,  qui  passe 
sans  frottement  dans  l'anneau  b  d'une  tige  ho- 
rizontale A,  et  se  termine,  à  sa  partie  supé- 
rieure, par  un  crochet  très-ouvert  r  ;  ce  crochet 
repose  sur  une  lame  / ,  posée  un  peu  de  bi- 
seau, de  façon  que  le  moindre  mouvement  la- 
téral donné  à  la  tige  c  suffise  pour  dégager  le 
erochet  de  son  point  d'appui.  La  figure  411 
nH)ntre  la  disposition  des  tiges  verticales  ou  at- 
gyillesy  qui  sont  rangées  dans  un  certain  nom- 
bre de  plans  verticaux  parallèles  à  celui  de  la 
figure;  chacune  des  tigeç  horizontales  h  est  en- 
gagée à  droite  dans  un  étui  où  elle  est  appuyée 
contre  un  ressort.  Voici  maintenant  comment 
il  se  fait  que  certains  fils  déterminés  sont  sou- 
levés à  chaque  duite  pour  laisser  passer  la  na- 
vette et  produire  le  dessin  voulu.  Un  prisme  en 
bois  R,  animé  d'un  mouvement  latéral  de  droite  à  gauche,  vient 
présenter  contre  l'extrémité  des  tiges  horizontales  sa  face  percée 
de  trous  correspondant  à  ces  tiges,  mais  recouverte  d'une  bande 
de  carton  qui,  percée  elle-même  d'un  certain  nombre  de  trous, 
laisse  ouverts  ceux  qui  leur  correspondent  dans  le  prisme  et 
feme  les  autres;  les  tiges  horizontales  devant  lesquelles  les 
des  prismes  sont  fermées  sont  repoussées  à  gauche, 
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et  chacune  dégage  son  aiguille  de  la  lame  l^  qui  était  eogâgéi 
sdUI  Ion  croêhet.  A  cet  iuitaot,  ces  lames  /  a  élèvent  avec  le 
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châssii  F  auquel  elles  sont  filées,  et  elles  ne  soulàyect  que  les 
aiguilles  dont  les  tiges  horizontales  ont  trouvé  des  tfous  Aans 
le  carton  ;  la  navette  passe^  le  châssis  retombe  ^  puis  la  même 
opération  recommence  ;  seulement  le  prisme  R  a  tourné  d*iin 
quart  de  circonférence»  et  c*est  un  nouveau  carton  qui  se  pré- 
sente correspondant  à  la  nouvelle  duite;  toutes  ces  bandes  de 
cartoil  forment  une  longue  chaîne  conduite  par  le  prisme  R  et 
un  cylindre;  on  voit  quli  en  faut  un  pour  chaque  fil  transver- 
sal du  tissu ,  ce  qui  fait  que  certains  dessins  en  exigent  jusqu  à 
100,000;  on  conçoit  combien  une  chaîne  pareille  doit  étreem* 
barrassante  à  manœuvrer,  quelle  place  elle  doit  tenir»  et  leprii 
énorme  auquel  revient  la  mise  en  carte  d'un  dessin  compliqué, 
opération  qui  exige  des  ouvriers  babilein 

Au  lieu  de  carions»  M.  Bonelli  prend  un  papier  métalliqoe 
et  y  trace»  avec  un  vernis  isolant  le  dessin  qu'il  veyt  repro* 
duire  sur  Tétoffe.  Voici  le  principe  de  son  invention*  Supposons 
un  nombre  d'électro-aimants  égal  à  celui  des  aiguilles  e  do 
métier  Jacquard^  et  admettons  que,  par  une  dispesitieo  quel- 
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cooque,  le  fil  qui  entoure  cbaque  bobine  ait  une  de  ses  exiré-* 
miié&  toujours  en  contact  ateo  le  pdleiVune  pile,  et  Vautre  ateo 
le  papier  dont  nous  venons  de  parler;  te  eeoond  pôle  de  la  pilât 
communique  avec  la  gurface  métallique  de  ce  mènoe  papier, 
qui  reçoit  un  mouvement  de  translation.  Par  Teffet  de  ce  mou^ 
vemoDt^  lefild*un  élcctro^aimani  quelconque  sera  en  contact 
tantôt  avec  une  partie  métallique  »  tantôî  avec  une  partie 
noQ  conductrice^  suivant  la  configuration  du  dessin;  dans  le 
premier  cas«  le  courant  passera  dans  cet  électron-aimant;  dans 
le  second,  il  ne  passera  pas*  U  ne  8*agit  plus  que  de  mettre  en 
rapport,  par  un  mécanisme  plus  où  moins  ingénieux,  chaque 
électro-aimant  avec  une  aiguille  verticale,  en  se  servant  de 
Télectro-magnétisme  développé  dans  Tun  des  cas  et  non  dans 
rautre,pour  queTélectro-aimant  soulève  Taiguille  ou  la  laisse, 
suivant  que  le  courant  passe  ou  ne  passe  pas.  Supposons  une 
cbaloe  blanche  avec  une  trame  noire,  et  considérons  un  des  fils 
de  la  chaîne  ;  ce  fil  sera  recouvert  parla  trame  ou  se  montrera, 
suivant  que  le  conducteur  aboutissant  à  Télectro-aimant  qui  lui 
correspond  sera  en  contact,  le  long  de  la  ligne  qu*il  trace  sur 
le  dessin  type,  avec  une  surface  de  métal  ou  de  vernis;  la  ligne 
formée  sur  le  tissu  par  ce  fil  de  la  chaîna  reproduit  donc,  par 
un  changement  de  couleur  en  passant  du  blanc  au  noir  ou  du 
ooir  au  blanc,  cbaque  passage  de  Tune  des  surfaces  à  lautre 
sur  une  ligne  qui  lui  correspond  dans  le  dessin  type.  Ainsi  la 
figure  est  reproduite;  les  proportions  seules  varient  avec  la 
vitesse  du  mouvement  que  Ton  imprime  au  papier. 

La  figure  412  indique  la  disposition  que  M.  fionelli  avait 
adoptée  dans  son  premier 
essai;  une  aiguille  verticale 
est  supportée  sur  le  châs- 
sis ab  par  un  petit  cylindre 
en  fer  doux  /;  e  est  Télectro- 
aimant  correspondant  à  Tai- 
guille  i  le  fil  qui  Tentoure  a 
Tune  de  ses  extrémités  sur 
la  tige  métallique  cd ,  qui  Fig.  iht. 

supporte  toute  une  rangée  d^électro-^dmants  et  qui  est  cons- 
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tamment  en  commuDication  avec  Tun  des  pôles  de  la  pile,  et 
]*auire  vient  s'attacher  à  la  lame  métallique  /.  Tontes  ces  lames 
placées  de  tranchant  sur  un  support  K,  et  séparées  entre  elles 
par  des  feuilles  de  carton,  forment  une  sorte  de  peigne  dont  les 
dents  g  viennent  en  contact  avec  le  cylindre  c  lorsque  le  sup- 
port s'abaisse;  le  cylindre  est  recouvert  du  dessin  type,  etoD 
ressort  r  met  le  second  pôle  de  la  pile  en  communication  tvee 
la  surface  métallique  du  papier.  Pour  chaque  coup  de  na- 
vette, le  châssis  ab  élève  les  aiguilles,  et  tous  les  fers  dota 
viennent  en  contact  avec  leurs  électro-aimants  respectifis;  i 
ce  moment,  le  peigne  s'abaisse  et  le  cylindre,  qu'un  méeih 
nisme  fait  tourner  d'un  cran  par  chaque  coup  de  trame,  pré- 
sente sous  les  lames  la  ligne  transversale  du  dessin  qui  se 
i^apporte  à  la  duite  qui  va  se  tisser.  Toutes  les  dents  qui  sont  en 
contact  avec  la  partie  métallique  du  papier  laissent  passer  le 
courant;  et,  lorsque  le  châssis  redescend,  les  aiguilles  corres- 
pondantes à  ces  lames  restent  suspendues  à  leurs  électro- 
aimants. 

Dans  cette  disposition,  la  force  magnétique  de  chaqne  électro- 
aimant devait  être  suffisante  pour  qu'il  pût  supporter  le  poids 
de  l'aiguille  et  du  cylindre  de  plomb  suspendu  à  chaque  fiL  II 
fallait  donc,  d'une  part,  lui  donner  des  dimensions  relatite- 
ment  considérables,  ce  qui  néxsessitait  Técartement  des  aiguilles, 
et  de  l'autre,  employer  des  courants  d'une  certaine  intensité, 
ce  qui,  indépendamment  de  la  dépense,  détériore  facilement  les 
appareils. 

M*  Bonelli  fut  donc  conduit  à  adopter  une  autre  dispositioii, 
dans  laquelle  l'électro-magnétisme  joue  exactement  le  rôle  des 
cartons  du  métier  Jacquard.  Les  électro-aimants  n'ont  plus  sor 
les  aiguilles  qu'une  action  latérale,  en  les  dégageant,  à  un  mo- 
ment donné»  du  support  qui  les  soulève.  C'était  là  déjà  an 
grand  progrès,  en  ce  sens  qu'on  doit  épargner  autant  que  pos- 
sible à  l'électricité  tout  développement  de  force  mécanique  et  se 
servir  de  sa  propriété  essentielle,  Tinstantanéité,  pour  cbaDga*, 
à  un  moment  donné,  les  dispositions  relatives  des  pièces  d*Qoe 
machine.  Dans  la  figure  413,  h  est  une  tige  horizontale  du  mé- 
tier Jacquard  (Voyez  fig.  41 1),  vue  de  haut  en  bas,  e  est  Tête- 
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Iro-ttimant  Gorrespondant  ;  à  côté  de  son  pôle  se  trouve  l'extré- 
mité en  fer  doux  d*uD  leYÎer  qui,  par  un  renvoi  de  moure- 
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Fig.  443. 

ment,  communique  avec  A.  Lorsque  Tarmure  est  attirée,  la 
tige  A  reçoit  un  mou? ement  latéral  de  gauche  à  droite,  et  elle 
dégage  de  son  support  Taiguille  qui  lui  est  liée,  absolument  de  la 
même  manière  qu'elle  le  fait  dans  le  métier  Jacquard  lorsqu'elle 
est  repoussée  par  les  cartons.  H.  Bonelli  modifia  aussi  la  nature 
du  papier  qui  recouvre  le  cylindre.  Sur  du  papier  ordinaire,  on 
trace  avec  du  vernis  le  dessin  qui  doit  être  reproduit,  puis  on 
le  recouvre  d'une  mince  feuille  d'étain,  avec  lequel  on  le  laisse 
en  contact  pendant  «n  certain  temps;  en  frottant  ensuite  le 
papier  avec  un  tampon  de  coton,  Tétain  reste  adhérent  au  ver- 
nis, et  disparaît  où  il  n'y  en  a  pas. 

C'est  de  cette  manière  que  fonctionnait  le  métier  que  H.  Bo- 
nelli a  fait  monter  à  Paris;  nous  n'entrerons  pas  dans  tous  les 
détails  de  l'appareil,  ce  qui  nous  entraînerait  trop  loin  ^  d'ail- 
leurs, M.  Bonelli  reconnaissait  luinnéme  qu'il  y  avait  encore  à 
surmonter  un  grand  nombre  de  difficultés. 

M.  Froment  s'occupe  actuellement  des  modifications  à  faire 
sabir  à  l'appareil  de  M.  Bonelli.  Dans  celui  qu'il  se  propose  de 
coiKtruire,  l'action  magnétique  aura  lieu  suivant  l'axe  de  l'é- 
lectro-aimant  qui  sera  horizontal ,  et  non  pas  latéralement 
(Yoyez  ûg.  413).  M.  Bonelli  avait  été  empêché  d'adopter  cette 
disposition  par  l'impossibilité  de  donner  à  ses  électro-aimants 
un  diamètre  assez  petit  pour  qu'ils  fussent  chacun  vis-à-vis  de 
leurs  tiges  correspondantes  ;  mais  H.  Froment  surmonte  cette 
difificulté  en  diminuant  encore  la  force  magnétique  que  devra 
développer  chaque  électro-aimant.  La  figure  414  indique  le 
principe  de  la  disposition  qu'il  compte  employer.  Devant  chaque 
électro-aimant,  se  trouve  une  tige  horizontale  terminée  d'un 
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c6lé  par  UQ6  pièce  de  fer  doM,  et  en  i  par  ud  petit  cylindre  iê 
cuivre  uu  tèie.  Toutes  ces  tiges  peuveoi  se  aiouvoir  Itlértié* 
ment  dans  le  châssis  C  qui  les  supporte,  et  ce  châssis  lui-même 
est  susceptible  de  prendre  un  mouvement  de  translation.  Pour 

Fig.  4U. 
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chaque  coup  de  trame,  il  s*avance  d*abord  de  gauche  à  droite, 
et  vient  appliquer  tous  le^  fers  doux  contre  les  pâles  de  leen 
électro-aimants  respectifs,  puis  il  repart  en  sens  oontraire  ei 
nentratne  avec  lui  que  les  tiges  appliquées  contre  les  électro- 
aimants inactifo.  Lorsque  le  châssis  s^est  éloigné  suifisAonMiit 
pour  que  les  tètes  c  des  tiges  restées  adhérentes  aient  passé  dam 
les  ouvertures  a,  le  courant  cesse  partout  et  le  châssis  oonitoa* 
à  s  avancer  en  emportant  avec  lui  toutes  les  tiges  dans  les  pos- 
tions respectives  qu^elles  y  ont  prises;  à  ce  moment,  une  ooih 
lisse  D  s'abaisse  et  vient  fermer  les  ouvertures  devant  les  tét« 
des  tiges  restées  dans  le  châssis,  en  même  temps  quelle  «rt 
d'appui  à  celles  qui  sont  en  dehors  (Qg.  415).  C'est  alors  que  il 
paroi  du  châssis  qui  s'avance  toujours  vient  rencontrer  les  ti* 
trémitcs  des  tiges  horizontales  h  du  métier  et  qu'elle  agit  5ar 
elles  comme  le  carton  Jacquard»  en  poussant  latéralement  seU« 
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qui  corraspondaDt  à  des  télés  c  reibées  hors  du  chàsiis.  Ainsi 

I  electro-magnéiisme  D*aujra  plut  à  vàiocro  que  la  faible  résis* 
taoce  des  petites  tiges  sur  leurs  glissières^  et  M.  Proroeot,  tout 
60  doûnaut  à  ses  éleotr^imanis  une  puissance  d*aetion  très* 
supérieure  à  celle  qui  leur  est  nécessaire,  peut  rendre  leurs 
dimensions  sufGsammenl  petites  pour  les  placer  chacun  vis-à- 
TJsde  la  tige  horizontale  correspondante.  Les  perfectionnements 
porteront  aussi  sur  le  mode  de  communication  des  fils  avec  le 
papier  métallique;  en  outre,  un  commutateur  fermera  le  cir- 
cuit un  instant  après  le  contact  des  dents  avec  le  dessin  type  et 
le  rompra  un  instant  avant  que  ce  contact  cesse;  cette  dispo- 
sition fera  disparaître  les  étincelles  d  mduction  qui  finissaient 
par  détériorer  le  papier. 

Dans  Texposé  que  nous  avons  donné  de  Tinvention  de  M.  Bo- 
nelU,  il  est  un  certain  nombre  de  détails  se  rapportant  spécia- 
lement à  Tart  du  tissage,  dans  lesquels  nous  n'avons  pu  entrer. 

II  nous  semble  qu*on  ne  doit  voir  logiquement  dans  ces  diffi- 
cultés aucune  que  le  métier  électrique  ne  puisse  surmonter, 
comme  Ta  fait  le  métier  Jacquard;  puisque  en  définitive  un 
carton  n*est  susceptible  que  de  présenter  des  parties  pleines  et 
des  parties  vides,  comme  le  papier  qui  le  remplace  présente  des 
parties  conductrices  et  d*autres  qui  ne  le  sont  pas. 


Appareil  pour  entretenir  le  mouvement  du  pendule  Foucault. 


Dans  la  belle  expérience  imaginée  par  M.  Foucault,  où  !*in- 
variabilité  du  plan  d*oscillation  d'un  pendule  donne  la  démons- 
tration de  la  rotation  de  la  terre,  Tamplitude  des  mouvements 
du  pendule  diminue  peu  à  peu  à  cause  de  la  résistance  de  Tair. 
M.  Foucault  a  trouvé  un  moyen  très-ingénieux  de  conserver 
indéfiniment  cette  amplitude  sans  influer  en  rien  sur  la  direc- 
tion du  plan  d^oscillation,  etl  se  Servant  de  Tattraction  exercée 
par  un  électro-aimant  sur  la  sphère  qui  se  meut  sous  Faction 
de  la  pesanteur.  Celle  applicalion  de  Téleclro-mognétisme  a 
ceci  de  remarquable^  quelle  présente  le  premier  exemple  d'un 
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commutateur  foDclioimant  sans  qu*il  y  ait  contact  entre  la  par- 
tie fixe  de  Tappareil  et  celle  qui  est  en  mouTement. 

La  figure  416  représente  la  disposition  adoptée  par  M.  Fou- 
cault, d'après  un  dessin  qu*il  a  bien  ?oulu  nous  communiquer. 


Fig.  446. 

Un  électro-aimant  E,  placé  exactement  sur  la  Terticale  du 
point  de  suspension  du  pendule  repose  sur  un  ressort  R  sou- 
tenu par  la  plaque  AB.  Une  tige  verticale,  fixée  &  rélectro- 
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aimant»  passe  à  travers  le  ressort  et  se  termine  par  un  crochet  o, 
dans  lequel  s^engage  le  levier  ap^  équilibré  par  le  poids  p ,  et 
portant  un  contact  a,  qui  peut  venir  toucher  la  pièce  6,  dont 
une  vis  sert  à  régler  la  hauteur.  Un  levier  coudé,  que  tend  à 
soulever  le  ressort  R',  porte  une  armature  e  placée  au-dessus 
d*un  second  électro-aimant  £',  plus  petit  que  Ë  et  disposé  sur  la 
même  verticale;  ceid  constituent  un  contact  semblable  à  celui 
du  premier  levier.  La  tige  ec  se  termine  par  une  came  qui  s*ap* 
puie  sur  les  dents  d*une  roue  r,  laquelle  engrène  avec  le  pignon 
d*une  seconde  roue  r',  qui  communique  son  mouvement  à  un 
petit  volant  v.  De  chacun  des  pôles  de  la  pile  partent  deux  fils, 
de  manière  à  former  deux  circuits  complets  et  indépendants 
qui  constituent,  Fun,  Télectro-aimant  supérieur»  et  Tautre, 
Télectro-aimant  inférieur. 

La  sphère  S  qui  se  meut  sous  Vaction  de  la  pesanteur  est  en 
cuivre  et  contient  un  cylindre  de  fer  doui,  dont  Taxe  est  le 
prolongement  du  fil  de  suspension. 

Supposons  le  pendule  à  Textrémité  de  sa  course  :  le  res- 
sort R,  légèrement  comprimé  par  le  poids  de  Télectro-aimant, 
permet  au  contact  ab  de  s*établir;  il  en  résulte  que  le  courant 
passe  dans  E',  que  Tarmature  e  est  attirée,  le  contact  cd  établi, 
et  que,  par  conséquent,  le  courant  circule  dans  £.  Quand  le  fil 
du  pendule  arrive  près  de  la  verticale,  le  cylindre  de  fer  doux 
placé  dans  Kintérieur  de  la  sphère,  se  trouvant  à  proximité  de 
rélectro-aimant ,  est  attiré,  et  le  pendule  reçoit  Timpulsion 
qui  conserve  Tamplitude  de  ses  oscillations.  Il  faut  remarquer 
que  cette  impulsion  lui  est  toujours  donnée  dans  le  plan  où  iUe 
loeut»  puisque  ce  plan  passe  toujours  par  la  verticale  du  point 
de  suspension  sur  laquelle  se  trouve  aussi  le  centre  d*action  de 
rélectro-aimant  £  et  celui  de  Télectro-aimant  £',  dont  la  force 
attractive,  si  elle  n*est  pas  négligeable,  est  du  moins  ainsi  sans 
iofloeoce  sur  la  direction  du  plan  d*oscillation.  Voici  mainte- 
Baot  comment  Faimantation  cesse  du  moment  où  le  pendule  a 
dépassé  la  verticale,  et  où  par  conséquent  Tattraction  magné* 
lique  s'opposerait  à  son  mouvement.  La  figure  représente  Tap- 
pareil  dans  Tinstant  où  la  sphère  se  trouve  au-dessus  de  E; 
celui-ci,  qu'un  très-faiMe  effort  suffit  pour  soulever  à  cause 
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de  réla8ticité  du  ressort,  est  attiré  verticalement  par  le  fer 
doux,  8*élève  de  quelques  millimètres  et  soulève  le  levier  op, 
œ  qui  interrompt  le  eootaet  ai;  l'éleetro-aimaot  E'  eêstaot 
d*éire  aimanté,  le  ressort  R'  soulève  le  levier  coudé,  It  eoo- 
tact  cd  est  inlerrompu  et  le  courant  ne  peut  plus  circuler  dans 
réleclro*aimant  E.  Mais  il  étail  imporlanl  de  disposer  lee  choses 
de  telle  manière  que  le  courant  ne  pât  se  rétablir  dans  E  avant 
que  la  sphère  ne  fût  en  dehors  de  son  ehamp  magnétique.  Or, 
.dès  que  le  pendule  a  dépassé  la  vertii^ale  rélectro-aimant  re- 
tombe, et  E'  de  nouveau  aimanté  attire  son  armature;  niais  la 
came  f,  arrêtée  par  les  dente  de  la  roue  r,  ne  permet  au  levier 
que  de  descendre  d^un  mouvement  lent  et  régulier  qui  est  réglé 
par  le  volant  t?,  en  sorte  que  le  contact  cd  ne  se  rétablit  qu*au 
bout  d*un  certain  temps,  lorsque  la  sphère  du  pendule  est  hors 
du  champ  magnétique  de  i'électro-aimant. 

Appareil  éUçlrç-tri^ur. 

Dans  la  métallurgie  du  fer,  telle  qu'elle  sa  pratique  habi- 
tuellement, la  séparation  du  métal  et  des  matières  qui  raccom- 
pagnent, ou  ganguêy  a  lieu  par  voie  de  fusion  ;  la  fonte,  plus 
dense,  s'écoule  au-dessous  du  laitier  qui  la  recouvre.  Un  autre 
procédé,  mis  en  avant  par  M.  Chanot,  consiste  à  séparer  d'a- 
bord à  Télat  solide  le  fer  ou  plutôt  Toiyde  de  fer  de  sa  gangue, 
puis  à  réduire  ce  minerai  trié  en  employant  une  température 
très-inférieure  à  celle  qui  produit  la  fusion  de  la  fonte.  Par  sa 
méthode,  M.  Chenot  obtient  le  fer  à  létat  d'épongé  métallique 
qui  jouit  de  la  singulière  propriété  de  brAler  comme  du  char- 
bon, et  qu'une  forte  compression  transforme  en  fer  ordinaire. 
H.  Chenot  emploie  le  fer  obtenu  sous  cet  état  particulier  dans 
une  fabrication  nouvelle  et  intéressante  de  l'acier,  qui  consiste 
à  produire  la  cémentation  du  fer,  en  mettant  en  contact  t'éponge 
métalli((ue  avec  un  composé  liquide  de  carbone,  du  goudron 
par  exemple,  qui  pénètre  dans  toute  sa  masse,  et  eu  produisant, 
par  une  brusque  élévation  de  température,  la  combinaison  des 
deux  éléments.  Nous  indiquons  ici  le  principe  de  cette  méifandc 
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métallurgique,  pour  faire  comprendre  t'appUcatiou  qu  y  trouve 
rélectro-magoétiaiBe.  En  effet ,  on  répare  le  minerai  de  sa 
gangue  en  ae  servant  de  aea  propriétés  mngnétiquef  que  Ton 
développe,  si  le  fer  y  est  à  Tétat  de  peroiyde,  en  le  mettant  en 
contact  avec  de  la  vapeur  d'eau,  ce  qui  le  fait  passer  à  Tétat 
d*osyde  magnétique. 

On  doit  à  M.  Froment  un  appareil  élec(ro*trieur,  qui,  par 
ses  proportions,  la  rapidité  avec  laquelle  il  fonctionne  et  la 
quantité  de  matière  sur  laquelle  il  peut  agir,  prend  le  rang 
d'une  machine  industrielle.  Il  est  représenté  de  profil  dans  la 
figure  417.  Un  cercle  de  fonte,  dont  le  diamètre  est  d'un  mètre 


Ftg.  A47. 


eanrm»  iMrnant  autour  d'un  aie  horiiontal  perpendiculaire 
aa  plan  i^  la  figure,  porteàsaeirconféreoee  18  électro-aimants 
àoml  les  aies  sont  dirigés  auivant  le  prolongement  des  rayons 
du  cercle.  Au-dessous,  une  toile  sans  tin  paseesur  le  cylindres 
el  a«r  oa  aaeoiid  cyfindM  eiaeteimot  pareil  plaoé  en  arrière  du 
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premier,  de  telle  sorte  que  la  nappe  supérieure  de  cette  loik, 
doDl  la  projection  est  ab^  se  meut  dans  un  plan  horizontal  per- 
pendiculairement à  celui  de  la  figure,  lorsque  les  cylindres  qui 
la  conduisent  reçoivent  un  mouvement  de  rotation.  Le  minerai 
de  fer,  réduit  et  pulvérisé,  est  étendu  continuellement  sur  Tune 
des  extrémités  de  la  toile;  entraîné  avec  elle,  il  vient  passer 
sous  les  électro-^aimants  en  mouvement. 

Un  commutateur,  qui  n*e&t  pas  représenté  sur  la  figure,  est 
disposé  de  manière  à  ne  faire  passer  le  courant  de  la  pile  qui 
fonctionne ,  que  dans  les  bobines  qui  occupent  à  un  instant 
quelconque  Tare  le  plus  bas  de  la  circonférence,  de  sorte  que 
chaque  fer  doux,  en  arrivant  en  E  s*aimante,  reste  aimanté  deE 
en  £',  puis  perd  de  nouveau  ses  propriétés  magnétiques.  Ptf 
cette  disposition  et  par  les  mouvements  combinés  de  la  roue  et 
de  la  toile,  tout  le  fer  que  contient  le  minerai  est  attiré  à  me- 
sure qull  arrive,  reste  adhérent  au  fer  doux  qui  Ta  soulevé  et 
ne  retombe  que  lorsque  celui-ci  se  désaimante ,  de  façon  qu'il 
est  reçu  sur  le  plan  incliné  F,  et  se  trouve  ainsi  séparé  des 
matières  soit  métalliques,  soit  terreuses,  auxquelles  il  était  mé- 
langé; celles-ci,  entraînées  toujours  par  le  mouvement  de  la 
toile,  viennent  se  déverser  sur  le  plan  incliné  figuré  en  P. 

Au  lieu  d*un  seul  rang  d'électro-aimanls,  comme  nous  Ta- 
vons  supposé  dans  la  figure,  il  y  en  a  trois  dans  la  machine 
électro-trieuse  de  M.  Froment.  Qu'on  se  représente  trois  cercles 
garnis  d*éleclro-aimants  absolument  send)lables  à  celui  que 
nous  avons  décrit,  placés  les  uns  derrière  les  autres  sur  le  même 
axe,  mais  non  pas  tout  à  fait  dans  la  même  position,  en  ce  sens 
que  les  axes  des  bobines  du  second  et  du  troisième  sont  ré- 
partis à  des  distances  égales,  dans  Tintervalle  angulaire  que 
laissent  entre  eux  les  axes  de  deux  bobines  consécutives  du  pre- 
mier, arrangement  représenté  en  lignes  ponctuées  pour  les 
électro-aimants  marqués  des  numéros  1 ,  2  et  3.  Le  conunuta- 
teur  fonctionne  à  la  fois  pour  les  trois  rangs  de  bobines.  Par 
cette  disposition,  il  n'est  aucune  partie  du  minorai  qui  poisse 
échapper  à  Taction  magnétique,  et  Topération  a  lieu,  pour  ; 
dire,  d'une  manière  continue. 

Les  fers  doux  n'ont  pas  une  forme  cylindrique;  leur  i 
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est  très-allongée  perpendiculairement  au  plan  de  la  figure, 
c*est-à-dire  dans  le  sens  suivant  lequel  s'avance  le  minerai.  On 
communique  le  mouvement  àVappareil,  soit  à  laide  de  la  ma- 
nivelle H,  soit  au  moyen  d'une  courroie  sans  fin,  passant  sur 
Tarbre  d'une  machine  à  vapeur  et  sur  la  poulie  en  fonte  K,  qui^ 
sur  la  figure,  cache  en  partie  le  cercle  auquel  sont  adaptés  les 
électro-aimants.  Nous  n'avons  pas  représenté  le  mécanisme  qui 
transmet  ce  mouvement  aux  cylindres  portant  la  toile  sans  fin, 
dont  la  vitesse  de  rotation  doit  être  réglée  suivant  la  richesse  en 
fer  du  minerai,  et  qui  donne  un  mouvement  de  va  et  vient  à 
l'entonnoir  qui  contient  la  matière  pulvérisée,  de  façon  à  la 
déverser  d'une  manière  régulière  et  continue  sur  la  toile 
mobile. 

Application  de  t électro-magnétisme  àV adhérence  des  locomotives 
sur  les  railsy  à  la  transmission  du  mouvement  et  à  F  enrayage 
des  convois. 

On  sait  qu'un  chemin  de  fer  ne  doit  présenter  que  des  pentes 
à  peine  sensibles,  et  que  si  l'inclinaison  des  rails  dépassait  une 
limite  insuffisante  dans  la  plupart  des  cas  pour  éviter  de  grands 
travaux,  les  roues  des  locomotives  patineraient,  c'est-à-dire 
tourneraient  sur  elles-mêmes  sans  avancer,  parce  que  le  frot- 
tement développé  aux  points  de  contact  des  roues  et  des  rails 
ne  pourrait  plus  faire  équilibre  aux  résistances  du  train.  —  En 
augmentant  le  poids  de  la  locomotive,  on  augmente,  il  est  vrai, 
la  valeur  limite  du  frottement,  qui  est  proportionnelle  à  la 
pression  normale,  mais  la  résistance  devient  aussi  plus  grande, 
et  la  difficulté  consiste  précisément  à  séparer  ces  deux  éléments 
l'un  de  l'autre,  c'est-à-dire  à  trouver  le  moyen  d'augmenter 
uniquement  la  pression  normale  à  la  direction  des  rails.  — 
Une  attraction  électro-magnétique  se  présentait  naturellement 
comme  la  solution  du  problème,  et  cette  idée  fut  émise  en  par- 
ticulier par  M.  Weber  et  M.  Liebig.  M.  Nicklès  est  le  premier 
qui  se  soit  sérieusement  occupé  de  cette  question  ;  et,  bien  que 
ses  travaux  sur  ce  sujet  a  aient  pas  encore  amené  de  résultats 
m.  31 
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praliques»  on  lui  doit  du  moioa  des  essais  utiles  et  des  données 

précises'. 

Un  procédé  très-simple  eonsistait  à  lier  à  It  loeomeliTe  des 
électro-aimants  qui  fussent  le  plus  près  possible  des  rails,  de 
manière  à  agir  sur  eux  avec  une  grande  puissance;  Texpérifince 
faite  en  petit  réussit  fort  bien,  maison  ne  putespérerun  résulUl 
pratique  à  cause  du  pouvoir  magnétique  énorme  qu'il  eût  blln 
obtenir  pour  cela.  — M.  Nicklès  eut  alors  Tidée  d'aimanter  te 
roues  motrices,  en  enveloppant  chacune  d'elles,  près  de  soo 
point  de  contact  avec  le  rail,  d'une  hélice  dont  la  paroi  inté- 
rieure embrasse  la  jante  sans  la  toucher.  La  figure  418  repré- 
^  sente  la  roue  d'un  appareil  d'essai  qui 

fonctionne  avec  succès ,  et  c'est  à  U 
0~)   suite  de  ces  premières  expériences  que 
W        M.  Nicklès  fit  l'application  de  son  pro- 
yl  cédé  à  une  locomotive  qui  fut  mise  à 

^ip  sa  disposition  sur  le  chemin  de  fer  de 

Fig  418.  Lyon.  La  pile,  composée  de  64  élé- 

ments Bunsen ,  était  placée  dans  le  tender ,  et  chacune  des 
deux  hélices  qui  entouraient  le  bas  des  roues  motrices  était  for- 
mée d'un  fil  de  518  mètres  de  longueur  formant  216  tours  et 
de  4""»,5  de  diamètre.  Le  poidsde  lalocomotive  était  de  29  tonnes, 
celui  du  convoi  entier  de  119  tonnes;  on  fit  Fessai  sur  une 
pente  de  10  millimètres  par  mètre  et  on  put  constater  que  Tai- 
mantation  des  roues  produisait  une  augmentation  d'adhérence 
d'environ  8  pour  100,  lorsque  la  locomotive  marchait  à  petite 
vitesse.  Ces  expériences  montrèrent  aussi  que  l'adhérence  élec- 
tro-magnétique décroît  assez  rapidement  lorsque  la  vitesse 
augmente,  ce  qui  est  dû,  suivant  M.  Nicklès,  aux  deux  causes 
suivantes  : 

1"  Le  déplacement  du  pôle  magnétique,  qui,  lorsque  la  roue 
est  en  repos,  se  trouve  à  son  point  de  contact  avec  les  rtib, 
mais  qui  se  déplace  pendant  le  mouvement,  et  se  transporte  en 
arrière. 

«  Thèse  de  physique  présentée  par  M.  Nicklès  à  la  Faculté  des  scleDca  àt 
l'aris.  —  i4rc^ir«  des  Sciences  physiques  et  naturelles. 
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2*  La  force  coercitive  de  lafoote,  dont  se  compose  la  roue,  qui 
diminue  rintensité  du  maguétisme,  parce  qu'une  portion  quel- 
conque de  la  jante  passe  continuellement  et  avec  plus  ou  moins 
de  rapidité  d'une  polarité  à  Tautre.  Enfin,  comme  M.  Nicklès 
Tohserve  lui-même,  on  peut  reprocher  à  son  procédé  de  n'u  tiliser 
qu  un  des  deux  pôles  magnétiques  développés  dans  chaque  roue. 

Ce  sont  ces  considérations  qui  ont  amené  M.  Nicklès  à  aban- 
donner le  mode  d'aimantation  qu'il  avait  d'abord  adopté,  et 
à  le  remplacer  par  ce  qu'il  appelle  les  électro-aimants  circu- 
laifes.  Un  barreau  de  fer  doux,  enveloppé  d'une  hélice  à  l'inté^ 
rieur  de  laquelle  il  peut  tourner,  et  terminé  à  ses  deux  extré- 
mités par  des  disques  également  de  fer 
doux,  à  la  circonférence  desquels  le  magné- 
tisme a  son  maximum  d'intensité,  consti- 
tue un  électro-aimant  circulaire  (fig.  419). 
D*après  les  expériences  de  M.  Nicklès,  la  Fig.  449. 

meilleure  manière  d'utiliser  le  pouvoir  aimantant  d'un  cou- 
rant est  de  produire  au  milieu  de  l'électro-aimant  un  point 
conséquent  en  y  changeant  le  sens  de  l'hélice,  et  en  y  fixant 


Fîg.  420. 


un  cercle  en  fer  doux  pareil  aux  deux  autres.  —  Cette  dis- 
position est  réalisée  dans  l'appareil  (fig.  420),  où  l'adhé- 
rence électro-magnétique  sert  à  transmettre  le  mouvement  de 
la  poulie  t  à  la  poulie  k.  Les  hélices  h  et  h!  sont  enroulées  en 
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sens  contraire  l'une  de  Tautre,  en  sorte  que  n  et  n'  sont  def 
pôles  nord  et  /  un  pôle  sud;  a  est  un  cylindre  en  fer  contre 
lequel  adhèrent  les  trois  cercles  polaires  de  rélectro-aimaol 
circulaire.  On  conçoit  que  dans  cette  disposition  le  mouvemeot 
ne  doit  en  rien  changer  les  conditions  du  magnétisme  ;  et,  eo 
partant  des  données  que  lui  ont  fournies  les  appareils  aoalogQes 
à  celui  que  nous  venons  de  décrire»  H.  Nicklës  pense  qu'une 
roue  motrice  de  locomotive  pourra  donner,  dans  des  cooditioDs 
d'aimantation  faciles  à  réaliser,  une  attraction  de  2  ;  tonnes 
par  ligne  de  circonférence;  or,  dans  les  expériences  citées  {lus 
haut,  250  kilog.  d'attraction  par  roue  ont  fourni  une  augm«H 
tation  d'adhérence  de  8  pour  100;  on  arriverait  donc, compli- 
quant aux  locomotives  le  procédé  des  électro-aimants  ckcn- 
laires,  à  un  accroissement  d'adhérence  de  91  pour  100,  et  eette 
adhérence  serait  sensiblement  constante  pour  toutes  les  vitesse. 
Nous  dirons  ici  quelques  mots  d'une  autre  application  de 
l'électro-magnétisme  aux  chemins  de  fer,  qui  permet,  en  faisant 
passer  un  courant  le  long  d'un  train*  de  mettre  instantaoéoKDt 
tous  les  freins  en  action  dès  que  le  mécanicien  veut  arrêter  k 
convoi.  Venrayeur  électrique  de  M.  Achard  est,  de  tous  les  ajça- 
reils  qui  ont  été  inventés  dans  ce  but,  le  plus  satisfaisant.— Le 
serre-frein  est  mis  en  mouvement  par  le  fait  même  de  la 
marche  du  convoi,  du  moment  où  une  roue  dentée  que  porte 
son  arbre  est  poussée  de  côté  par  un  cliquet.  Or  ce  cliquet  ne 
devient  libre  d'agir  que  lorsqu'une  pièce  de  fer  doux  qui  le 
tient  en  respect  est  attirée  par  un  électro-aimant.  Ainsi,  du 
moment  où  le  mécanicien  ferme  le  circuit  qui  passe  par  tous  b 
électro-aimants,  les  serre-freins  commencent  à  agir,  et  arrêtait 
au  bout  de  quelques  instants  la  marche  du  convoi. 

Enregistreurs  électriques. 

Nous  avons  déjà  signalé,  dans  le  paragraphe  des  télégraphe:; 
électriques,  l'utilité  qu'on  avait  tirée  de  ce  mode  de  commu- 
nication pour  différentes  observations  scientifiques,  plus  parti- 
culièrement astronomiques;  nous  avons  également  décrit  d«fl» 
le  paragraphe  actuel  bien  des  instruments  et  des  appareils  im* 
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portaots  fondés  sur  les  mêmes  principes.  Il  nous  reste  à  ajou- 
^r  quelques  détails  sur  Tapplicalion  qu*on  en  a  faite  à  Tenre- 
fisirement  de  certaines  obëervations. 

Wheatstone,  qu'on  retrouve  toujours  quand  il  s*agit  des 
questions  de  ce  genre,  avait  imaginé  un  système  d'appareils 
qui,  susceptibles  de.s*élever  dans  l'atmosphère  au  moyen  d'un 
ballon  captif,  pouvaient  donner^  à  différentes  hauteurs,  la  tem- 
pérature, la  pression  de  l'air,  l'humidilé,  l'intensité  et  la  direc- 
tion du  vent,  etc.  Voici  comment  est  construit  le  thermomètre  : 
Le  mouvement  d'une  petite  horloge  fait  descendre  et  monter 
régulièrement,  en  six  minutes,  un  engrenage  vertical  ;  cet  en- 
grenage porte  un  fil  fin  de  platine  qui  se  meut  dans  le  tube  du 
themomètre  et  dont  les  excursions  ont  une  étendue  qui  cor- 
fefl^nd  à\in  nombre  plus  ou  moins  grand  des  divisions  de 
réctaelle  thermométrique.  Deux  fils  fins  de  cuivre,  recouverts  de 
^ie,  et  d'une  longueur  suffisante  pour  unir  le  ballon  à  la  terre 
dans  sa  plus  grande  élévation,  sont  fixés  à  l'instrument,  de 
manière  que  l'extrémité  de  l'un  plonge  dans  le  mercure  du 
thermomètre  et  que  l'extrémité  de  l'autre  soit  en  contact  avec 
la  roue  de  l'horloge,  laquelle  communique  métalliquement 
avec  le  fil  de  platine.  Les  extrémités  inférieures  des  deux  fils  qui 
arrivent  au  sol  sont  unies  par  un  galvanomètre  et  par  une  très- 
petite  pile  à  un  seul  couple.  Le  galvanomètre  reste  à  0**  tant 
que  le  fil  de  platine  n'est  pas  en  contact  avec  le  mercure  du 
tube;  mais  l'aiguille  dévie  aussitôt  que  le  contact  a  lieu  et  reste 
déviée  jusqu'à  ce  que  le  contact  soit  de  nouveau  rompu  par 
l'ascension  de  l'engrenage  qui  porte  le  fil.  Le  temps  employé 
par  le  fil  de  platine  à  parcourir  l'échelle  de  haut  en  bas  étant 
de  trois  minutes,  le  fil  parcourt  la  360'  partie  de  cette  échelle 
pendant  la  demi-seconde  de  temps  correspondant  aux  batte- 
ments de  l'horloge,  et  par  conséquent  chaque  point  de  l'échelle 
correspond  à  un  battement  différent  ou  à  une  demi-seconde 
différente  prise  dans  la  série  des  trois  minutes.  Dès  lors,  si  un 
observateur  muni  à  terre  d'un  chronomètre  réglé  de  manière  à 
suivre  dans  ses  indications  l'horloge  emportée  dans  l'espace 
par  le  ballon,  note  l'instant  précis  auquel  l'aiguille  du  galvano- 
mètre a  été  déviée,  il  déduira  immédiatement  de  cette  observa- 
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lion  la  température  indiquée  par  le  thermomètre  du  ballon; 
car,  suivant  le  degré  différent  de  hauteur  auquel  sera  la  e^ 
lonne  de  mercure,  le  contact  du  fil  de  platine  avec  le  mercure, 
et  par  conséquent  le  courant  s'établira  à  une  certaine  demi-se- 
conde ou  à  une  autre.  Si  les  indications  des  deux  chronomètres 
ne  se  correspondaient  pas  à  la  fin  d'une  série  d'observations, 
les  résultats  ne  seraient  pas  néanmoins  défectueux;  il  suffirait 
de  leur  faire  subir  une  correction  facile  à  trouver. 

On  peut  ajouter  à  l'appareil  un  thermomètre  à  boule  loo- 
jours  mouillée,  soit  un  psychromètre,  un  baromètre,  un  ané- 
momètre, etc.,  addition  qui  exige  simplement  qu'on  munisse 
l'engrenage  de  plusieurs  fils  de  platine,  et  qu'un  noôme  nombri 
de  fils  de  cuivre  recouverts  de  soie  partent  du  ballon  pour  vonr 
jusqu'à  terre  servir  à  y  former  un  circuit  dont  ddlTent  ftirs 
partie,  comme  pour  le  précédent,  un  galvanomètre  et  un  c0ii|^ 
voltalque. 

Les  indications  des  instruments  météorologiques  peuvent 
être  transmises  à  distance  par  l'action  d'un  électro-aimant  qui 
fait  sonner  une  cloche  ou  qui  imprime  un  caractère;  mais 
quand  il  s'agit  d'expériences  à  faire  avec  les  ballons  captifs,  il 
vaut  mieux  employer  les  déviations  d'un  galvanomètre,  parcf 
qu'elles  n'exigent  pas  un  courant  aussi  fort  et  qu'on  peut  « 
servir  de  fils  conducteurs  beaucoup  plus  fins  et  par  conséquent 
beaucoup  moins  pesants. 

En  résumé,  au  moyen  du  procédé  imaginé  par  Wheal- 
stone,  on  peut  observer,  de  six  en  six  minutes,  toutes  les  va- 
riations de  pression,  de  température,  d'humidité,  etc.,  qui  se 
produisent  à  une  grande  hauteur  dans  l'espace;  on  pourrait 
également  par  ce  moyen  déterminer  à  chaque  instant  )a  tem- 
pérature et  le  volume  des  eaux  d'un  puits  artésien,  même  le 
plus  profond. 

C'est  également  en  faisant  mouvoir,  au  moyen  d'une  horloge 
bien  réglée,  un  cylindre  recouvert  de  papier,  auquel  un  styk . 
mù  par  un  électro-aimant  dont  l'aimantation  est  déterminée 
par  le  pendule  d'un  chronomètre,  imprime  des  points  équidis- 
tants,  que  M.  Airy  est  parvenu  à  enregistrer  d'une  manière 
fort  commode  et  fort  précbe  les  observations  faites  avec  la  h- 
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neUe  méndienne,  ainsi  que  nous  l'ayons  déjà  remarqué  à  la  8a 
du  paragraphe  précédent.  En  effet  ^  à  le  peudule  du  ehrouo- 
.inètre  bat  la  seconde,  les  intervalles  compris  entre  les  marques 
successives  du  style  correspondent  à  une  seconda  en  temps,  et 
lorsqu'au  moment  du  passage  d*une  étoile  devant  le  fil  de  la  lu* 
nette,  on  appuie  le  doigt  sur  la  clef  d'un  commutateur^  on  ferme 
le  circuit  d'un  autre  courant,  on  détermine  le  mouvement  d'un 
second  style  qui  imprime  sur  le  papier  du  cylindre  un  point 
dont  la  place  est  facile  à  déterminer  par  rapport  aux  poinis 
équidistants  marqués  par  le  premier  style.  Cet  intervalle  est 
traduit  en  lemps,  et  on  a  ainsi  le  résultat  désiré  avec  une  grande 
prédsipn  et  d'une  manière  fort  commode.  M.  Airy  a  également 
employé  les  propriétés  magnétiques  du  courant  ^eetrique  à 
flfre  mafcher  d'une  manière  parfaitement  uniforme  toutes  les 
lMl<)^e8  de  son  observatoire,  en  se  servant  peur  cela  de  prcH 
cédés  analogues  à  ceux  que  nous  avons  décrits  plus  haut. 

Nous  ne  terminerons  pas  ce  paragraphe  sans  mentionner 
encore  l'heureuse  application  que  If.  Palmieri  a  faite  des 
propriétés  des  électro-aimants  à  la  construction  d'un  appareil 
destiné  à  enregistrer  les  secousses  de  tremblement  de  terre» 
et  qu'il  a  désigné  sous  le  nom  de  êei$mographe  ilectrtymagné' 
tique.  Ce  genre  d'appareils  n'est  pas  nouveau;  car  depuis 
quelques  années  plusieurs  physiciens,  en  partioulier  M.  Mallet 
en  Angleterre,  se  sont  occupés  de  chercher  les  moyens  d'ob- 
tenir le  résultat  qui  a  été  le  but  des  efforts  de  M.  Palmieri; 
c'est  en  général  au  moyen  du  déplacement  rendu  appréciable 
d'une  certaine  masse  de  mercure,  qu'on  a  réussi  à  constater 
les  tremblements  de  terre  et  à  en  apprécier,  autant  que  pos- 1 
sible,  rintensité  et  la  direction.  M.  Palmieri  a  été  conduit  à 
s'occuper  de  ce  sujet  par  la  fréquence  des  secousses  de  petits 
tremblements  de  terre  qu'il  a  pii  observer  à  l'Observatoire 
royal  du  Yésuve;  ces  tremblements  locaux,  qui  quelquefois 
se  font  sentir  jusque  dans  les  villages  voisins,  se  distinguent 
de  ceux  qui  ébranlent  une  région  étendue,  et  dont  le  centre  est 
situé  autre  part,  en  ce  qu'ils  sont  petits  et  de  courte  durée,  et 
que  leur  force  diminue  rapidement  avec  la  distance  du  volcan 
où  ils  prennent  naissance.  Beaucoup  de  ces  commotions  pas- 
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sent  inaperçues,  et  cependant  il  y  a  un  intérêt  à  les  enregis- 
irer  exactement  en  indiquant  le  temps  précis  auquel  elles 
commencent;  mais  M.  Palmieri  n'a  pu  trouver,  parmi  les 
seismomètres  connus ,  aucun  qui  répondit  parfaitement  h  son 
but,  c'est-à-dire  qui  enregistrât  par  lui-même  les  plus  petites 
secousses,  en  indiquant  le  moment  auquel  elles  ont  lieu  et 
en  faisant  connaître  si  elles  sonl  ou  verticales  ou  ondulatoires, 
soit  horizontales.  L'appareil  nouveau  remplit  bien  ce  but;  il 
se  compose  au  fond  de  deux  appareils  distincts,  l'un  pour  les 
tremblements  de  terre  verticaux,  l'autre  pour  les  ondula- 
toires, soit  horizontaux. 

Pour  se  faire  une  idée  exacte  du  premier  appareil,  celai 
destiné  aux  tremblements  de  terre  verticaux,  il  faut  se  repié- 
senter  une  hélice  de  fil  de  laiton  suspendue  à  Textréqiité  d'un 
ressort  et  portant  à  sa  partie  inférieure  un  cône  de  cuivre  ou 
de  platine,  situé  à  une  très-petite  distance  au-dessus  d'une 
surface  de  mercure  placé  dans  une  petite  cuvette  en  fer;  il  est 
évident  que,  s'il  survient  un  tremblement  de  terre  vertical, 
l'extrémité  du  cône  métallique  arrivera  en  contact  avec  le 
mercure  par  l'effet  de  l'élasticité  du  ressort  et  de  l'hélice.  Si, 
d'un  autre  côté,  l'hélice  et  le  mercure  sont  en  communication 
réciproquement  avec  les  deux  pôles  d'une  pile  voltalque,  le 
courant  pourra  être  transmis  à  l'instant  où  commence  le 
tremblement  de  terre.  En  introduisant  dans  le  circuit  un 
électro-sumant  dont  l'armure  est  fixée  à  un  bras  de  levier,  oo 
conçoit  qu'on  peut  à  ce  même  instant  arrêter  une  horloge  fai- 
sant partie  de  l'appareil  et  indiquant  le  jour  du  mois,  l'heure, 
la  minute  et  la  seconde,  et  faire  également  sonner  un  timbre. 
L'addition  du  timbre  présente,  outre  l'avantage  de  donner 
l'avertissement,  celui  que,  si  l'horloge  était  arrêtée  par  quel- 
que cause -accidentelle  sans  que  le  timbre  eût  été  mis  en  mou- 
vement, on  ne  puisse  pas  attribuer  à  un  tremblement  de  terre 
l'arrêt  de  l'horloge.  On  aurait  pu,  au  lieu  de  se  servir  d'une 
horloge  en  mouvement  qui  s'arrête,  en  employer  une  en 
lepos  que  le  tremblement  de  terre  aurait  mise  en  mouve- 
ment; M.  Palmieri  estime  le  premier  moyen  préférable  quai)«i 
il  s*agit  d'indiquer  le  commencement  du  tremblement  de 
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terre;  il  compte  se  servir  du  second  pour  obtenir  Tindication 
du  retour  en  sens  contraire. 

Lie  second  appareil^  celui  destiné  à  enregistrer  les  tremble- 
ments de  terre  ondulatoires,  se  compose  de  quatre  tubes  de 
verre  recourbés  en  forme  de  U  et  contenant  du  mercure;  l'un 
d*eui  est  dirigé  du  sud  au  nord,  un  autre  de  Test  à  l'ouest; 
les  deux  autres  ont  des  directions  intermédiaires;  il  est  évi- 
dent qu'une  secousse  ondulatoire  fera  osciller  un  peu  le  mer- 
cure dans  un  ou  deux  de  ces  tubes;  par  conséquent  ci  on  a 
fait  plonger  dans  l'une  des  branches  de  chacun  des  quatre 
tubes  un  fil  de  fer,  et  que  dans  Tautre  on  ait  disposé  un  fil 
de  platine  qui  soit  à  une  très-petite  distance  de  la  surface 
du  mercure  sans  la  toucher,  le  mercure,  en  oscillant  au 
momeut  de  la  secousse,  viendra  en  contact  avec  le  platine,  et 
un  courant  électrique,  trouvant  son  circuit  fermé,  arrêtera 
une  horloge  et  fera  sonner  un  timbre.  On  pourra  même,  par 
Tarrét  de  l'horloge ,  reconnaître  que  le  tremblement  de  terre 
élait  ondulatoire  et  déterminer  en  même  temps  quelle  était  la 
direction  approximative  de  l'oscillation  ;  en  efTet,  chaque  tube 
porte  un  mécanisme  semblable  à  celui  du  baromètre  à  cadran, 
avec  la  seule  différence  que  le  contre-poids  étant  un  peu  plus 
pesant  que  le  flotteur,  l'index,  une  fois  déplacé,  ne  revient  pas 
au  zéro  de  la  graduation.  Le  déplacement  de  l'index  indique 
donc  quel  est  celui  ou  quels  sont  ceux  des  quatre  tubes  qui 
ont  éprouvé  un  mouvement  oscillatoire,  et,  comme  ce  dépla- 
cement est  permanent,  leur  amplitude  permet  jusqu'à  un 
certain  point  de  mesurer  celle  de  l'oscillation.  On  peut  rendre 
très-petite  la  distance  entre  la  surface  du  mercure  et  l'extré- 
mité de  l'hélice  et  des  fils  de  platine,  pourvu  qu'on  ait  un 
système  de  compensation  qui  permette  à  la  distance  d'être 
constante  malgré  les  variations  de  température;  de  cette  ma- 
nière, l'appareil  acquiert  une  grande  sensibilité  et  peut  accuser 
les  secousses  les  plus  légères. 

Nous  n*avons  pas  mentionné ,  dans  le  paragraphe  des  son- 
nettes électriques,  un  système  télégraphique  inventé,  il  y  a 
quelques  années,  par  M.  Walker,  et  qui  fonctionne  avec  succès 
sur  le  chemin  de  fer  anglais  de  South-Eastern.  L'appareil  qui 
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sert  à  donner  les  signaux  se  compose  simplement  d'un  timbre 
et  d'ud  marteau  dont  le  levier  est  relié  à  Varmure  d'un  électro- 
aimant,  de  telle  sorte  que  le  marteau  frappe  un  coup  lorsque 
le  courant  s'établit  dans  Vélectro-aimant.  Considérons  deux 
stations  A  et  B,  dans  chacune  desquelles  est  un  de  ces  appa- 
reils accompagné  d'une  pile;  le  tout  fait  partie  d'un  même 
circuit,  et  le  conducteur  communique  de  part  et  d'autre  avec 
le  sol.  Dans  l'état  ordinaire,  les  piles  ayant  leurs  pôles  dirigés 
en  sens  inverse  dans  le  circuit  et  étant  réglées  de  manière 
que  le  courant  total  soit  nul,  les  électro-aimants  ne  sont  pas 
aimantés.  Si  Ton  veut  transmettre  un  signal  de  A  à  B,  un 
commutateur,  disposé  sur  l'appareil  timbre,  fait  sortir  la 
pile  A  du  circuit  et  donne  au  conducteur  nte  nouvelle  voie 
de  communication  avec  le  sol  ;  le  courant  de  la  pile  B  s'établit 
et  l'appareil  B  frappe  un  coup.  L'appareil  A  peut  agir  ou  non 
en  même  temps  que  B,  suivant  que  le  commutateur  agit  de- 
vant ou  derrière  l'électro-aimant.  Quant  aux  communications 
entre  un  train  et  les  deux  stations  voisines,  elles  s'établissent 
au  moyen  d'un  conducteur  que  porte  le  train,  et  que  Ton  met 
en  contact  un  certain  nombre  de  fois  avec  le  même  fil  télé- 
graphique dont  nous  venons  d'indiquer  la  disposition.  Comme 
ce  conducteur  communique  avec  le  rail  et  de  là  avec  le  sol, 
du  moment  où  l'on  établit  le  contact,  le  courant  s'établit  soit 
en  A,  soit  en  B,  et  les  deux  appareils  fonctionnent. 

Liste  des  principaux  travaux  relatifs  aux  sujets  traités  dans  ce  chapitre  : 

BoussingauU.  —  Dé  la  Rive.  —  Grove.  —  Éclairage  des  mines  par  la  Imnim 
électrique.  ^Arch,  dé  VéUct,  T.  ▼,  p.540. 

l?o&ert9.  —  Chaleur  électrique  employée  à  foire  sauter  les  roo.— ilfdk.  ir 
Vélect,  T.  Il,  p.  646. 

Verdu,  —  Idem,  —  Comptes  rendus  de  VAcad,  des  Se.  T.  xxxtiu,  p.  801  et 
1024. 

Dumoncel.-^  Idem,  —  Comptes  rendus  de  VAcad.  des  Se.  T.  uxix,  p.  64$. 

Millier. — Lois  des  électro-aimants. —  Annales  de  eà.  et  dephifS.,»ep^eaSbn 
1856. 

Jacobi.  —  Ma<^ine  électro-aiotrice.  —  Arch.  de  Vélect.  T.  w,  p.  3)3,  et  t.  v, 
p.  569.  —  Annales  de  ch.  et  de  phys.  T.  jlxxiv. 

Joule  et  Scoresby,  — Ëlectro-magnétisme  considéré  cooime  force  moUloa.— 
Arch.  des  se.  pays.  (Bibl.  univ.).  T.  ni,  p.  34. 
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Peirie.  —  Idem.  --  Arch.  des  te.  phys.  (BibL  univ:).  T.  xvu  p.  140. 

Page.  —  Idem.  —  Arch.  des  se.  phys.  (Bibl.  univ,).  T.  xvi,  p.  56. 

Htmt.-^Idem.^  Arch.  des  se.  phys,  (BibL  univ.).  T.  xiv.,  p.  312. 

Sieinheil.  —Télégraphie  électrique.  Annales  de  eh.  et  de  phys.  T.  lxxi  (l  839), 
p.  347. 

Morse.  —  Idem.  —  Annales  de  ch.  et  de  phys.  T.  lxvii  (1839),  p.  219. 

Seemens.  —  Idem.  —  Annales  de  ch.  et  de  phys.  T.  xxix  (N.  S.),  p.  385. 

Wheatstone.  —  Télégraphes  et  autres  appareils  électriques.  —  Arch.  de 
télect.  T.  m,  p.  348,  et  t.  iv,  p.  170. 

Moigno.  —  Traité  de  télégraphie  électrique. —  Paris,  1852. 

Shellen.  —  Der  electromagarlisch  telegraph.  —  Bruuâwick,  1850. 

Vail.  —  Télégraphe  électro-magnétique  américain.  (Traduit  par  Vattemare). 
—  Paris,  1857. 

Gloesener.  —  Recherches  sur  la  télégraphie  électrique.  —  Liège,  1853. 

Steinheil.  —  Instruction  pour  la  télégraphistes  suisses.  —  Berne  1852. 

Itegnard.  — Mémoire  sur  la  télégraphie  électrique,  etc.  —  Paris,  1855. 

Walker.  —  Électro-tétégraphe  manipulateur.  —  London,  1850. 

Lardnar.  —  The  electro-telegraph.  —  London,  1855. 

Air^.  —  Détermloatkm  des  longitudes  par  la  télégraphie  électrique.  —  Société 
royale  astronomique  de  Londres.  T.  xxiv,  et  Amtuaire  de  ^Observatoire  de 
Bruxelles  pour  1856. 

Leverrier. — Idem,—  Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  Se.  T.  xlui,  p.  249. 

Wartmann.  —  Transmission  simultanée  de  dépcclies  électriques.  —  Arch. 
des  se.  phys.  {Bibl.  univ.).  T.  xxxi,  p.  108. 

Hipp.  —  Télégraphe  militaire  portatif.  —  Arch.  des  se.  phys.  (Bibl.  univ.). 
T.  zxxui,  p.  109. 

Becquerel  père  et  /ils.  —  Traité  d*électricité  et  de  magnétisme,  3  vol.  — 
Paris,  1855-1856. 

Dumoncel. — Exposé  des  applications  de  Vélectricité,  3  vol.  —  Paris,  1857, 


CHAPITRE   II 

APPLICÀTlOIfS    CHIMIQUES. 


■«  CoBAldératloBA  fi^énérales  «nr  les  forées  éleetro-elilail^vct 
et  leurs  applleatlons* 


Nous  avons  exposé,  dans  le  chapitre  troisième  de  la  cin- 
quième partie  de  ce  traité,  les  rapports  intimes  qui  eiislenl 
entre  les  forces  électriques  et  les  forces  chimiques;  nous  avons 
insisté,  en  particulier,  dans  la  théorie  du  couple  voltalque,  sur 
la  manière  dont  l'exercice  de  Taflinité  peut  être  facilité  par 
des  dispositions  qni  permettent  la  circulation  de  réleclricitc 
dont  elle  est  toujours  accompagnée.  Nous  avons  également 
étudié  en  détail,  dans  le  chapitre  troisième  de  la  quatrième 
partie,  la  puissance  décomposante  de  Télectricité  dynamique 
et  la  manière  de  Topposer  à  la  force  de  TafOnité.  Il  est  facile  de 
concevoir,  après  ce  double  examen,  l'importance  du  rôle  que 
peut  jouer  l'emploi  judicieux  de  Téleclricité  dans  les  arts  chi- 
miques qui  tous  sont  fondés  sur  l'effet  et  la  lutte  des  affinités. 
liéjky  bien  longtemps  avant  qu'on  eût  découvert  la  liaison  qui 
existe  entre  les  actions  électriques  et  les  actions  chimiques,  on 
faisait  concourir,  sans  s'en  douter,  dans  plusieurs  des  arts 
chimiques,  l'électricité  ellormème  à  la  production  de  certains 
effets,  comme,  par  exemple,  dans  l'étamage  des  épingle.  On 
avait  bien  soupçonné,  peu  après  la  découverte  des  actions  vol- 
talques,  que  l'électricité  jouait  un  rôle  dans  certains  phéno- 
mènes attribués  jusqu^alors  exclusivement  à  l'affinité  chimique, 
tels  que  la  précipitation  des  métaux  de  leur  dissolution,  par 
l'immersion  d'un  autre  métal  dans  la  dissolution  ;  par  exemple, 
par  l'immersion  dans  une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre,  d'une 
lame  de  fer  qui  se  recouvre  proniptemcnt  de  cuivre  métallique. 
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Mais  on  n'avait  sur  ces  sajets  que  des  idées  confuses,  à  cause 
de  l'absence  de  notions  justes  sur  les  rapports  qui  lient  les 
deux  genres  de  force. 

Grotthus  avait  le  premier  bien  compris,  dans  son  travail  sur 
l'influence  de  l'électricité  galvanique  sur  les  végétations  mé- 
talliques,  le  r61e  de  cette  électricité  dans  ces  phénomènes;  il 
avait  remarqué,  en  effet ,  que  quand  la  végétation  métallique 
a  commencé,  le  métal  en  dissolution  ne  peut  continuer  à  se  dé- 
poser sur  les  extrémités  de  la  végétation  qu'autant  que  celle-ci 
communique  par  l'un  de  ses  points  avec  le  métal  qui  sert  de 
précipitant,  ce  qui  forme  un  véritable  couple  voltalque.  Il 
avait  également  observé  que  deux  métaux,  incapables  d'opérer 
séparément  la  précipitation  d'un  métal  tenu  en  dissolution, 
peuvent  l'opérer  quand  ils  sont  mis  en  contact  de  manière  à 
constituer  un  couple  voltalque.  Voici  une  jolie  expérience  de 
Grotthus,  à  l'appui  de  ses  conclusions  :  Après  avoir  rempli 
jusqu'à  la  moitié  de  sa  hauteur  un  tube  de  16  centimètres  de 
hauteur  et  de  7  à  8  millimètres  de  diamètre»  d'une  solution 
concentrée  de  nitrate  de  cuivre,  il  fit  couler  au-dessus  légère- 
ment une  dissolution  un  peu  alcoolique,  et  par  conséquent  peu 
dense,  de  nitrate  d'argent  pur  et  parfaitement  neutre,  de  façon 
que  les  deux  liquides  fussent  parfaitement  en  contact  sans 
cependant  se  mélanger.  Un  petit  cylindre  de  cuivre  fut  plongé 
dans  le  nitrate  d'argent  sans  être  en  contact  avec  celui  de 
cuivre  qu'il  ne  précipite  pas  ;  il  ne  tarda  pas  à  précipiter  l'ar- 
gent, sous  forme  de  guirlandes  très-fines,  en  chaînes  argen- 
tines finissant  par  s'approcher  peu  à  peu  de  la  dissolution  bleue 
de  cuivre,  et,  quand  elles  Teurent  atteinte,  elles  se  couvrirent 
bientôt  de  particules  de  cuivre  dont  la  couleur  était  parfaite- 
ment distincte  et  ne  permettait  point  de  les  confondre  avec  celle 
de  l'argent.  En  remplaçant  le  cylindre  de  cuivre  par  un  cy^ 
lindre  de  zinc,  la  précipitation  du  cuivre,  aux  extrémités  des 
rameaux  de  Targent,  est  beaucoup  plus  prompte  ;  il  est  vrai 
que  le  zinc  précipiterait  le  cuivre  du  nitrate  de  cuivre,  s'il  y 
plongeait  directement. 

Buchoiz  avait  montré  le  premier  que  les  métaux  peuvent 
former  avec  leurs  propres  dissolutions  et  Teau,  soit  pure,  soil 
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acide  ou  salée,  des  circuits  électriques  dont  l'action  précipite 
le  métal  ;  ainsi,  par  exemple,  en  mettant  dans  une  éprouvette 
une  dissolution  métallique  de  cuivre  aussi  neutre  que  possible, 
telle  que  du  sulfate  de  cuivre,  et  versant  dessus  avec  précaution 
de  l'eau  pure  ou  de  Teau  acidulée,  de  manière  que  les  liqueurs 
restent  séparées,  si  Ton  vient  à  plonger  lentement  dans  Téprou- 
vette  une  lame  de  cuivre,  quelques  heures  après  le  bout  de  la 
lame  qui  est  en  contact  avec  la  dissolution  métallique  se  re- 
couvre d*un  précipité  de  cuivre.  L'effet  électro-chimique  pro- 
vient de  la  réaction  chimique  de  Teau  sur  la  partie  du  métal 
qui  y  plonge,  réaction  qui  donne  naissance  à  un  courant,  à  la 
production  duquel  contribue  aussi  la  réaction  chimique  des 
deux  liquides  l'un  sur  l'autre.  Mais  ce  genre  d'action  est  moins 
général  que  Bucholz  ne  l'avait  cru;  car  il  y  a  des  métaux,  tels 
que  le  zinc,  le  fer  et  l'étain,  qui,  avec  une  dissolution  de  leurs 
sulfates  respectifs  et  l'eau,  donnent  des  effets  électriques  con- 
traires, les  dissolutions  attaquant  plus  fortement  le  métal  que 
l'eau  ne  les  attaque,  de  sorte  que  le  métal  se  dépose  sur  le 
bout  qui  plonge  dans  l'eau.  Ainsi  lorsqu'on  emploie  une  disso- 
lution concentrée  de  proto-chlorure  d'étain  mise  au  fond  de 
réprouvette,  et  que  le  liquide  supérieur  est  de  l'eau  ou  une 
dissolution  très-étendue  de  proto-chlorure,  la  lame  d'étain, 
plongeant  à  la  fois  sous  les  deux  couches  liquides,  le  dépM 
métallique  s'opère,  sous  la  forme  d'aiguilles  rayonnantes,  sur 
la  partie  supérieure  de  la  lame  ;  ce  dépôt  commence  à  la  sur- 
face de  séparation  des  deux  couches  liquides,  et,  au  bout  de 
plusieurs  jours,  on  a  un  dépôt  métallique  abondant.  On  peut 
même  avec  le  cuivre  avoir  un  effet  semblable  et,  par  conséqu^t, 
contraire  à  celui  qu'on  obtient  ordinairement;  il  suffit,  pour 
cela,  de  plonger  une  lame  de  cuivre  dans  une  éprouvette,  dont 
le  liquide  inférieur  est  du  proto-chlorure  acide  de  cuivre  et  le 
liquide  supérieur  de  Teau  ordinaire,  qui  attaque  moins  k 
cuivre  que  le  proto*chlorure  acide.  M.  Becquerel  a  fait  souvent 
usage,  pour  obtenir  soit  des  métaux  revivifiés,  soit  des  com- 
posés métalliques  (oxydes  et  sels  de  différente  nature),  d'ap- 
pareils fondés  sur  le  principe  des  expériences  de  Bucholz. 
Le  travail  le  plus  complet  qui  ait  été  fait  sur  la  FéductîoD 
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des  métaux  par  Toie  humide  est^  sans  contredit,  celui  de 
Fischer,  de  Breslaw.  Quoique  ce  chimiste  n'ait  vu,  dans  ces 
phénomènes,  que  de  simples  effets  de  Taffinité  chimique,  et  ait 
trop  négligé  Tinfluence  sur  leur  production  des  forces  élec- 
triques mises  en  jeu,  le  nombre  excessivement  considérable  de 
faits  bien  observés  qu'il  a  décrits  donne  un  grand  prix  à  ses 
recherches  qui,  étudiées  de  près,  peuvent  contribuer  utilement 
à  établir  les  relations  existantes  entre  l'affinité  et  l'électricité. 
Les  expériences  ont  été  faites  en  donnant  aux  métaux  réduc* 
teurs  la  forme  de  fils,  de  tiges  ou  de  lames,  sauf  pour  quelques* 
uns,  tels  que  le  cobalt,  Turane  et  le  manganèse  qu'on  a  été 
obligé  d'employer  à  Tétat  de  culots  ou  de  globules;  on  opérait, 
en  général,  dans  des  vases  ouverts  et  de  façon  que  la  partie 
supérieure  du  métal  réducteur  pût  sortir  du  liquide,  sauf  dans 
quelques  cas  où  le  métal  réducteur  était  plongé  en  entier  dans 
le  liquide  et  le  vase  hermétiquement  clos. 

Les  expériences' ont  porté  sur  dix-huit  métaux  différents; 
chacun  a  été  essayé  successivement  comme  réducteur  dans  les 
dissolutions  de  divers  sels  formés  par  les  autres,  et  elles  ont 
conduit  à  les  grouper  en  ^quatre  classes  ou  séries,  savoir  : 
l"*  métaux  réductibles;  t"  métaux  réducteurs;  S""  métaux  qui 
ne  peuvent  pas  être  réduits  (métaux  non  réductibles);  4^  mé- 
taux qui  ne  peuvent  pas  réduire  (métaux  non  réducteurs). 

Si  Ton  classe  les  métaux  réductibles  d'après  la  force  et  la 
facilité  avec  laquelle  ils  sont  réduits,  on  trouve  Tordre  suivant  : 
or,  argent,  osmium,  palladium,  iridium,  platine,  rhodium, 
mercure,  tellure,  cuivre,  antimoine,  bismuth,  arsenic,  plomb, 
étaio,  nickel,  cadmium  et  £er.  Cet  ordre  est  un  peu  différent,  si 
on  les  groupe  en  suivant  uo  ordre  relatif  au  nombre  des  mé- 
taux par  lesquels  chacun  d'eux  est  réduit,  de  telle  sorte  que 
le  métal  réduit  par  le  plus  grand  nombre  d'autres  métaux  soit 
à  la  télé,  et  le  métal  réduit  par  le  moins  grand  nombre  à  la  fin 
de  la  série.  Ainsi,  dans  cette  seconde  série,  l'argent  doit  être 
placé  après  les  métaux  du  platine,  tandis  qu'il  est  placé  avant 
dans  la  première;  il  en  est  de  même  pour  le  cuivre,  par  rapport 
à  l'antimoine,  au  bismuth  et  à  l'arsenic. 
Les  métaux  réducteurs,  classés  d'après  le  nombre  des  mé- 
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taux  qu*ils  réduisent ,  se  trouveDl  occuper  Tordre  suivant  : 
zinc,  cadmium ,  fer,  étain,  plomb,  cobalt,  bismuth,  cuivre, 
manganèse,  arsenic,  antimoine,  nickel,  urane,  mercure,  tel- 
lure, argent,  palladium;  le  plomb  et  Tétain  doivent  occuper 
la  même  place,  car  ils  réduisent  le  même  nombre  de  métaux 
et  se  réduisent  Tun  Tautre. 

Les  métaux  irréductibles  sont  ceux  qui  forment  les  acides, 
sauf  Tarsenic,  ainsi  que  Turane,  le  cobalt,  le  manganèse  et  le 
zinc.  Les  métaux  non  réducteurs  sont  également  ceux  qui 
forment  les  acides,  sauf  aussi  Tarsenic,  ainsi  que  Tor,  le  pla- 
tine, Tosmium,  Tiridium  et  le  rhodium.  Enfin  les  seuls  métaux 
qui  soient  réductibles  par  des  substances  non  métalliques, 
sont  Tor,  Targent,  l'osmium,  le  platine,  le  palladium,  le  tel- 
lure, le  mercure  et  le  cuivre.  Parmi  les  substances  non  métal- 
liques, le  phosphore  est  celle  qui  réduit  le  plus  grand  nombre 
de  métaux. 

Fischer,  comme  nous  Tavons  dit,  attribue  le  plus  grand 
nombre  des  faits  du  genre  de  ceux  dont  nous  venons  de  parler 
à  la  simple  affinité  chimique,  sans  Tintervention  des  forces 
électriques;  il  cite  à  l'appui  de  sOn  opinion  plusieurs  obser- 
vations remarquables;  toutefois,  il  nous  paratt  évident  que, 
si  l'affinité  chimique  est  la  cause  première  de  la  précipitation 
d'un  métal  sur  un  autre,  le  courant  électrique  qui  accom- 
pagne cette  précipitation  tend  à  son  tour  à  l'Augmenter,  et 
par  conséquent  concourt  à  sa  production.  11  est  évident  que* 
dans  les  cas  où  le  corps  qui  détermine  la  précipitation  n'est 
pas  conducteur,  tel  que  le  phosphore,  l'effet  n  est  dû  qu*à  la 
simple  action  de  l'affinité^  mais  aussi,  dans  ce  cas,  il  est  beau- 
coup plus  limité.  Remarquons,  du  reste,  que  tous  les  phéno- 
mènes dont  il  s*agit  sont  une  conséquence  naturelle  de  la 
manière  dont  nous  avons  envisagé  la  production  de  l'électri- 
cité voltalque  et  de  la  théorie  que  nous  avons  donnée  de  ce  qui 
se  passe  dans  un  couple.  Seulement  ici  il  faut  que  la  substance 
positive  soit  capable  de  décomposer  par  elle-même  la  solutiou 
métallique  dans  laquelle  elle  est  plongée,  tandis  que,  dans  un 
couple,  son  action  est  facilitée  par  son  contact  avec  la  sub- 
^tance  négative;  mais,  une  fois  que  la  décomposition  a  coœ- 
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mencéy  le  dépôt  d'une  portion,  quelque  petite  qu'elle  soit, 
du  métal  revivifié,  suffit  pour  produire  ce  couple  et  accélérer 
la  décomposition.  Remarquons  encore  qu'il  arrive  souvent 
qu'il  y  a  couple  sans  qu'on  s'en  doute.  Ainsi,  quand  on  plonge 
un  morceau  de  fer  ordinaire  dans  une  dissolution  de  sulfate 
de  cuivre,  l'hétérogénéité  de  la  surface  du  fer  constitue  des 
couples,  et  le  dépôt  du  cuivre  a  lieu  sur  les  portions  de  cette 
surface  où  se  trouvent  des  molécules  hétérogènes*  Si  l'on  se 
serrait  de  fer  parfaitement  pur,  cette  hétérogénéité  n'existant 
plus,  il  n'y  aurait  plus  de  couple  et  le  sulfate  ne  serait  plus 
décomposé.  Il  se  passe  ici  exactement  ce  qui  a  lieu  pour  la  dé- 
composition de  l'eau  acidulée  avec  le  zinc  du  commerce  et  avec 
le  zinc  distillé. 

Conune  les  phénomènes  dont  il  s'agit  jouent  un  grand  rôle 
dans  les  applications  électro-chimiques  de  réleclricité ,  et 
notamment  dans  la  galvanoplastie,  nous  citerons  encore 
quelques  observations  importantes  de  Fischer,  qui  nous  ser- 
viront plus  loin. 

Parmi  les  circonstances  générales  qui  influent  sur  la  facilité 
de  la  réduction,  Fischer  cite,  outre  l'affinité  du  métal  ré- 
ducteur pour  l'oxygène  de  l'oxyde  de  la  dissolution  et  celle  de 
l'oxyde  formé  pour  l'acide  de  la  dissolution,  l'affinité  réciproque 
du  métal  réducteur  et  du  métal  réduit;  cette  affinité,  suivant 
qu'elle  est  forte  ou  faible,  qu'elle  produit  un  alliage  ou  une 
simple  union  mécanique  entre  les  deux  métaux,  peut  favo- 
riser la  réduction  ou  lui  être  nuisible.  La  nature  de  la  sur- 
face du  métal  réducteur,  sa  densité  et  sa  consistance  influent 
encore  sur  la  réduction;  une  surface  couverte  d'aspérités  la 
favorise;  le  cobalt  en  poudre,  tel  qu'on  l'obtient  par  l'action 
de  l'hydrogène  sur  son  oxyde,  réduit  les  sels  sur  lesquels  il 
est  sans  action  à  l'état  de  culot,  c'est-à-dire  après  avoir  été 
fondu.  La  forme  que  prend  le  métal  réduit  exerce  une  grande 
influence  en  ce  sens  que,  si  celui-ci,  au  Ueu  de  former  une 
végétation  cristalline,  comme  l'argent,  le  plomb,  ou  de  se 
précipiter  à  l'état  de  poudre,  comme  le  bismuth,  se  dépose  à 
l'état  d'une  couche  qui  recouvre  le  métal  réducteur,  il  en  ré- 
sulte que  ce  dernier,  n'ayant  plus  de  point  de  contact  avec  le 
m.  32 
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liquide,  cesse  d'opérer  la  réduction.  Le  degré  d*impurelé  plus 
ou  moins  grand  de  la  dissolution  peut,  suivant  la  nature  des 
substances  étrangères  qui  s'y  trouvent,  provoquer  la  réduc- 
tion qui  n'aurait  pas  eu  lieu  sans  leur  présence,  ou  f  empê- 
cher quand  elle  aurait  eu  lieu  sans  elle;  ainsi  la  présence  Aes 
alcalis  empêche  presque  toujours  la  réduction  quand  l'oxyde 
du  métal  réducteur  ne  peut  pas  être  dissout  par  eux*  Mais  de 
tputes  les  circonstances,  la  plus  importante  est  le  degré  de 
pureté  du  métal  réducteur,  à  tel  point  que  le  fer  n'est  rédac- 
teur dans  la  plupart  des  cas,  comme  nous  l'avons  déjà  remar- 
qué, que  parce  qu'il  n'est  jamais  pur,  et  qu'il  contient  des  mé- 
taux, tels  que  de  l'aluminium,  du  silicium,  etc.,  qui  forment 
des  couples  moléculaires  avec  lui,  comme  le  fer  et  le  plomb 
en  forment  avec  le  zinc  dans  le  zinc  du  commerce;  ces  coopks 
détermment  la  première  décompq^ition  du  sel  de  cuivre,  et  k 
cuivre  déposé  forme  de  nouveaux  couples  qui  agissent  h  leur 
tour  jusqu'à  ce  que  tout  le  fer,  étant  recouvert  de  cuivre,  la 
décomposition  ne  puisse  plus  avoir  lieu. 

Si  nous  suivons  M.  Fischer  dans  les  expériences  détaillées 
qu'il  a  faites  sur  la  réduction  des  métaux  réductibles  en  opé- 
rant sur  les  diverses  dissolutions  de  ces  métaux,  nous  trou- 
vons un  grand  nombre  de  faits  intéressants  très-importants  à 
connaître  pour  les  applications,  essentiellement  en  ce  qui  con- 
cerne l'or,  le  platine  et  l'argent.  Il  résulte  en  particulier  de 
ces  recherches  que  l'or  est  si  facilement  réductible,  qu*il  sem- 
blerait que  la  réduction  tient  plus  encore  à  une  propriété  posi- 
tive qu'il  aurait,  savoir  sa  tendance  à  reprendre  Tétat  métal- 
lique, qu'à  sa  propriété  négative,  telle  que  sa  moindre  affiniié 
relative  pour  l'oxygène.  Non-seulement  les  autres  métaux,  mais 
le  phosphore,  et  surtout  le  charbon  et  le  silicium,  réduisent 
l'or;  le  soufre  le  réduit  aussi,  mais  plus  lentement;  l'axote 
çt.  l'hydrogène  le  réduisent  également.  L'or  se  déposant  en 
couche  mince  sur  quelques  métaux,  tels  que  l'argent,  il  en  ré- 
sulte que  la  réduction  s'arrête  bientôt  ;  avec  d'autres ,  il  se 
dépose  en  forme  de  poudre  brune  sans  éclat  métallique  sur  le 
métal  réducteur  ou  sur  les  parois  du  vase  ;  avec  le  cuivre,  le 
fer,  le  zinc  et  le  cadmium,  l'or  forme  une  pellicule  à  la  sur^ 
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face  du  liquide.  Si,  au  lieu  de  la  dissolutioo  ordinaire  du 
simple  chlorure  d'or^  on  emploie  celle  d'un  double  chlorure 
d  or  et  de  sodium,  la  réduction  s'opère  mieux  et  plus  promp- 
tement.  Quelques  acides  et  leurs  sels  réduisent  encore  Viur; 
tels  sont  en  particulier  les  sels  qui  renferment  des  bases  sus-t 
ceptibles  de  prendre  un  plus  haut  degré  d'onydation,  par 
eiemple,  le  sulfate  de  protoxyde  de  fer,  mais  à  Tétat  d'hydrate 
et  non  à  l'état  sec. 

le  platine  est  réduit  par  tous  les  métaux  qui  réduiaenb 
lor,  sauf  le  palladium^  mais  d'une  manière  beaucoup  moios 
prompt^  et  beaucoup  moins  parfaite;  il  se  dépose  queI<|uefois 
eu  couche  métallique,  mais  le  plus  souvent  sous  forpie  d'uae 
poudre  noire  qui  parait  être  un  oxyde  faible  de  platine.  Panni 
les  corps  non  métalliques ,  il  n*y  a  que  le  phosphore  qui  ré-> 
duisa  le  platine;  il  le  réduit  également  dans  la  dissolution  de 
simple  chlorure  et  dans  celle  de  chlorure  double  de  platine  et 
de  sodium. 

La  réduction  de  l'argent  présente  un  grand  nombre  de  faits 
curieux;  les  seuls  iBétaux  qui  réduisent  l'argent  également 
dans  toutes  les  combinaisons  sont  le  zinc  et  le  cadmium; 
cependant  le  cuivre  réduit  aussi  presque  tous  les  sels  d*ar- 
gent)  surtout  dans  leurs  dissolutions  ammoniacales,  tandis 
que  l'étain  n'agit  point  en  présence  de  l'ammoniaque;  il  en 
est  de  même  du  bismuth  et  de  l'antimoine  qui,  du  reste,  ne 
réduisent  l'argent  que  dans  un  petit  nombre  de  ses  dissolu- 
tions; le  fer  réduit  tous  les  sels  d'argent,  sauf  le  nitrate,  à 
moins  qu'il  n'y  ait  un  léger  excès  d'acide ,  phénomène  qui 
lient  à  la  légère  couche  d*oxyde  dont  la  surface  du  fer  se  re- 
couvre dans  l'acide  nitrique  et  qui  constitue  sa  passivité. 
Parmi  les  corps  non  métalliques,  il  n'y  a  que  le  phosphore  qui 
réduise  l'argent  à  la  température  ordinaire. 

Le  cuivre  est,  comme  l'argent,  réductible  par  le  phosphore; 
aucune  autre  substance  non  métallique  n'est  capable  d'opérer 
sa  réduction.  Parmi  les  métaux,  le  zinc  est  le  seul  qui  réduise 
toutes  les  dissolutions  de  l'oxyde  de  cuivre  dans  les  acides  et 
dans  l'ammoniaque.  Le  cadmium,  le  fer,  le  cobalt  et  l'étain 
ne  réduisent  que  les  sels  simples,  sayf  les  deux  premiers,  qui 
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réduisent  encore  Thydrochlorale  double  de  cuivre  et  d*ammo- 
niaque. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  pour  le  moment  sur  les  réduc- 
tions des  sels  de  plomb  et  d'étain ,  sur  lesquelles  nous  pour* 
rons  revenir  plus  loin  dans  le  paragraphe  troisième. 

Si  l'influence  de  Télectricité  est  sensible  dans  les  phéno- 
mènes  que  nous  venons  de  décrire,  elle  ne  Test  pas  moins  dans 
les  réductions  opérées  par  un  seul  métal  qui  plonge  par  ses 
extrémités  dans  deux  liquides  différents ,  lesquels  sont  eux- 
mêmes  en  communication  par  l'intermédiaire  d'une  vessie  qui 
les  sépare,  de  manière  à  empêcher  leur  mélange.  Il  y  a  dans 
ces  cas  production  d'un  courant  électrique  sensible  au  galra- 
nomètre,  en  même  temps  que  décomposition  des  solutions,  et 
réduction  du  métal  dans  celle  qui  est  métallique,  si  du  moins 
le  second  liquide  est  de  l'eau ,  soit  pure,  soit  légèrement  aci- 
dulée, et  le  métal  réducteur  un  métal  facilement  oxydable. 

M.  Becquerel  a  fait  un  grand  usage  de  ce  dernier  mode 
d'opérer  pour  obtenir  une  foule  de  produits  au  moyen  de  pe- 
tites forces  électriques  agissant  pendant  un  temps  plus  ou 
moins  long;  ces  produits  sont  en  général  à  l'état  cristallin. 
Le  savant  physicien  emploie  deux  genres  d'appareils.  Les  plus 
simples  sont  des  tubes  de  4  à  5  millimètres  de  diamètre  fermés 
par  un  bout,  au  fond  desquels  on  place  une  substance  es 
poudre,  telle  qu'un  peroxyde,  sur  laquelle  on  verse  une  solu- 
tion métallique  dans  laquelle  on  plonge  une  lame  d'un  antre 
métal  qui  communique  par  son  extrémité  inférieure  avec  la 
substance  du  fond  ;  c'est  sur  la  surface  de  cette  lame  que  se 
déposent  à  l'état  cristallin  les  difTérents  composés  auxquels 
donne  naissance  la  décomposition  de  la  solution,  jointe  aux 
actions  secondaires  que  détermine  la  présence  des  éléments  à 
l'état  naissant.  Ainsi,  pour  obtenir  du  protoxyde  de  cuivre 
à  l'état  cristallin,  on  introduit  dans  le  tube  du  bioxyde  noir 
de  cuivre,  on  verse  dessus  du  nitrate  de  cuivre,  qui  ne  tarde 
pas  à  humecter  le  bioxyde  noir,  et  l'on  plonge  dans  la  solution 
une  lame  de  cuivre;  on  ferme  le  tube  hermétiquement,  et,  au 
bout  de  huit  jours,  quelquefois  moins,  on  aperçoit  sur  la  partie 
de  la  lame  de  cuivre,  qui  n'est  pas  en  contact  avec  le  bioxyde, 
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de  petits  cristaux  octaédriques  d*un  rouge  de  rubis;  ces  cris- 
taux augmentent  peu  à  peu  de  dimensions,  et  finissent,  après 
un  temps  plus  ou  moins  long,  par  avoir  1  ou  2  millimètres 
de  c6té.  Outre  ces  cristaux,  il  se  dépose  sur  la  lame  du  cuivre 
métallique  en  jolis  cristaux  octaèdres  d*un  grand  éclat  métal- 
lique. Si  le  tube  a  un  petit  diamètre  et  que  la  quantité  d'oxyde 
employée  soit  assez  considérable  relativement  à  la  dissolution 
de  nitrate  de  cuivre,  on  voit  celle-ci  se  décolorer  peu  à  peu, 
devenir  limpide  et  incolore  ;  il  se  dépose  alors  sur  la  lame  de 
cuivre  des  cristaux  en  aiguille  de  nitrate  d*ammoniaque.  La 
formation  de  Tammoniâque  montre  que  Veau  est  décomposée 
dans  cette  expérience  dont  les  résultats  variables  tiennent  aux 
altérations  successives  qu'éprouvent  les  substances  renfer- 
mées 4ans  le  tube.  M.  Becquerel  a  obtenu,  par  des  procédés 
Malogues,  les  oxydes  de  plomb,  de  fer,  de  manganèse,  etc. 

L'autre  genre  d'appareils  un  peu  plus  compliqué  qu'em- 
ploie M.  Becquerel  consiste  dans  un  tube  recourbé  en  forme 
de  U,  rempli  dans  sa^artie  inférieure  d'argile  bumectée  avec 
du  chlorure  de  sodium,  par  exemple  ;  dans  une  des  branches 
du  tube  on  verse  une  solution  de  sulfate  ou  de  nitrate  de  cuivre, 
dans  Tautre  une  solution  de  chlorure  de  sodium,  puis  l'on 
plonge  dans  chacune  d'elles  le  bout  d'une  lame  de  cuivre  dont 
les  deux  autres  extrémités  communiquent  ensemble;  on  bou- 
che les  deux  ouvertures.  Par  suite  de  la  réaction  des  deux 
solutions  l'une  sur  l'autre  et  de  la  solution  du  chlorure  sur  le 
cuivre,  il  en  résulte  un  double  courant  électrique,  dont  la 
direction  est  telle  que  le  bout  qui  plonge  dans  la  solution  du 
nitrate  est  le  pôle  négatif  du  couple.  L'action  du  courant  est 
suffisante  pour  décomposer  le  nitrate  de  cuivre;  du  cuivre 
cristallisé  se  dépose  sur  l'extrémité  négative;  il  se  forme,  en 
outre,  du  proto-chlorure  de  cuivre  qui  se  combine  avec  le 
chlorure  de  sodium,  combinaison  qui  cristallise  peu  à  peu  en 
tétraèdres  sur  la  lame  positive.  M.  Becquerel  s'est  servi  égale- 
ment des  mêmes  tubes  en  U  pour  former  des  sulfures,  soit  sim- 
ples »  soit  doubles;  seulement,  au  lieu  d'en  employer  un  seyl, 
on  en  réunit  plusieurs,  de  manière  à  avoir  une  pile.  On  met 
dans  une  des  branches  de  chaque  tube  une  solution  de  nitrate 
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de  cuivre  avec  une  lame  de  cuivre,  et  dans  Tauire  une  solu- 
tion de  proto-sulfure  de  potassium  avec  une  lame  de  cuivre, 
de  plomb  ou  d*ai*gent;  on  réunit  ensuite  ces  tubes  en  forme 
de  pile,  de  façon  que  la  lame  de  métal  de  la  solution  de  sul- 
fure d*un  tube  communique  avec  la  lame  de  cuivre  de  la  solu- 
tion de  nitrate  de  cuivre  de  Tautre,  etc.;  on  a  soin,  pour 
augmenter  Tiniensité  du  courant,  d'humecter  l'argile  qui  est 
au  fond  des  tubes  avec  la  solution  de  nitrate  de  cuivre.  Avec  un 
appareil  composé  d'une  douzaine  de  tubes,  on  aperçoit,  au 
bout  de  cinq  ou  six  heures,  des  cristaux  de  cuivre  sur  les  lames 
de  cuivre  et  des  cristaux  octaèdres  de  sulfure  d'argent  sur  la 
lame  d'argent,  si  c'est  une  lame  d'argent  qu'on  a  plongée  dans 
le  sulfure  de  potassium.  Il  est  arrivé  même  à  M.  Becquerd 
que  son  appareil  ayant  fbnctionné  pendant  quinze  jours  sans 
inteJrruption ,  les  lames  d'argent  ont  été  transformées  entière- 
ment en  sulfure  d'argent  sans  avoir  changé  de  forme,  seu- 
lement avec  une  augmentation  de  volume.  On  obtient  tous  les 
mêmes  effets  avec  un  seul  couple;  il  îmxi  seulement  plus  de 
temps,  n  est  évident  que,  dans  ces  expériences,  il  y  a  produc- 
tion de  deut  courants  cheminant  dans  le  même  sens  :  i*un  dâ 
à  la  réaction  des  deux  dissolutions  l'une  sur  l'autre  ;  Tautre  à 
celle  du  sulfure  de  potassium  sur  l'argent  ;  il  en  résulte  un 
dépôt  sur  la  lame  de  cuivre  négative  de  petits  cristaux  de  cuivre 
provenant  de  la  décomposition  du  nitrate ,  et  transport  du 
soufre  sur  l'argent  avec  lequel  il  se  combine  ;  lorsque  la  lame 
d'argent  est  recouverte  des  cristaux  de  sulfure,  le  soufre,  tou- 
jours transporté  par  le  courant,  pénètre  entre  leurs  interstice 
et  atteint  l'argent  qui  est  au-dessous,  et  cela  jusqu'à  ce  qu'elle 
soit  toute  transformée  en  sulfure. 

Cette  transformation  constitue  une  véritable  cémentation  \ 
dont  la  nature  nous  offre  de  nombreux  exemples;  ainsi  bien 
des  corps  métalliques  éprouvent,  sans  perdre  leur  forme,  une 
oxydation  qui,  en  vertu  d'actions  lentes,  marche  de  la  surface 

1  On  eDteiid|[par  cémentation  Taclion  moléculaire  en  vertu  de  laquelle  àes 
éléments  de  différente]  nature  sont  introduits  dam  IMntérieor  des  corps»  1 
que  d'autres  sont  esLpaisés,  et  cela  sans  que  le  corps  perde  sa  furme. 
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àriûlérieur  jusqu'au  centre,  de  proche  en  proche.  Ce  phéno- 
mène, qui  ne  peut  avoir  lieu  qu'autant  que  des  éléments  sotit 
transportés  du  dedans  au  dehors,  tandis  que  d'autres  sont 
transportés  du  dehors  au  dedans,  est  attribué,  par  M.  Becque- 
rel, à  des  forces  électriques  qui  sont  les  seules  capables,  sui- 
vant lui,  d'opérer  de  semblables  transports,  qui  ont  lieu  de 
molécules  à  molécules.  Le  savant  physicien  français  a  réussi  à 
obtenir  plusieurs  effets  de  ce  genre  par  l'application  directe  el 
longtemps  J^rolongée  de  courants  voltalques  très  -  fâibleë. 
Ainsi,  en  constituant  un  couple  avec  du  zinc  et  un  fcylitidlie  de 
chlorure  d'argent  plongés  dans  une  solution  de  chlorure  de 
sodium,  il  a  réussi  à  transformer  graduellement  tout  le  chlo^ 
rare  d'argent  en  argent  métallique  sans  que  la  forme  du  cy- 
lindre ait  changé.  Cette  cémentation  électro-chimique  est  ana- 
logue à  celle  que  M.  Darcet  avait  di)servée  à  la  Monnaie,  où 
on  barreau  d'acier  avait  été  abandonné,  dans  une  armoire,  à 
peu  de  distance  d'un  flacon  renfermant  une  dissolution  de 
sulfate  d'argent,  qui  avait  une  fêlure  par  laquelle  filtrait  peu  à 
peu  la  dissolution.  Celle-ci,  ayant  atteint  ia  barre  d'acier,  avait 
réagi  peu  à  peu  sur  elle,  et,  au  bout  de  plusieurs  années, 
Targeot  s'était  tellement  bien  substitué  au  fer  que  l'on  n^ 
trouva  plus,  à  la  place  dii  barreau  d'acier,  qu'un  barreau  d'ap- 
geut  malléable.  Il  est  évident  qu'il  y  avait  eu  formatkin 
d'une  infinité  de  couples  moléculcdres,  argent  et  fer,  qui 
avaient  déterminé  l'oxydation  et  la  dissolution  du  fer,  en 
même  temps  que  la  réduction  de  l'argent.  Ce  qu'il  y  a  de  par^ 
ticulier  dans  cet  ordre  de  phénomènes,  c'est  que  l'effel  ne  se 
produit  pas  seulement  i  la  surface,  comme^  par  exemple,  dans 
le  cas  de  l'immersion  d'une  plaque  de  zinc  ou  de  fer  dans  d|i 
sulfate  de  cuivre,  mais  qu'il  y  a  pénétration  inter-moléculaire 
et  substitution  d'un  métal  à  l'autre  sans  altération  de  forme 
extérieure.  La  cémentation,  en  vertu  de  laquelle  le  fer  se  con- 
vertit en  acier  par  la  pénétration  du  carbone,  est  une  de  celles 
qui  sont  le  plus  anciennement  connues  et  qui  ont  le  plus  fixé 
l'attention;  on  l'attribue,  en  général,  à  la  pénétration  succes- 
sive dans  le  fer  de  l'oxyde  de  carbone  formé  dans  la  combus- 
tion du  charbon;  ce  gaz,  dès  qu'il  est  en  contact  avec  le  fer  à 
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une  température  élevée,  abandonne  une  partie  de  son  carbone 
pour  se  changer  en  gaz  acide  carbonique  qui  est  expulsé  par 
les  mêmes  interstices  qui  lui  ont  donné  passage. 

Quoique  sans  doute  Télectricité  joue  un  rôle  dans  les  phé* 
nomënes  de  la  cémentation,  nous  sommes  disposés  à  croire 
qu*ils  se  rattachent  à  une  cause  plus  générale  qui  comprend 
elle-même  les  effets  voltalques.  Nous  savons  que  certaines 
substances  peuvent  éprouver,  sous  Tinfluence  de  la  chaleur  ou 
même  à  la  température  ordinaire,  un  mouvement  moléculaire 
tel  qu'il  en  résulte  un  groupement  différent  des  particules,  soit 
un  système  cristallin  nouveau;  tels  sont  les  cristaux  de  suMite 
de  zinc,  d*arragonite,  etc.  Ce  mouvement  peut  donc  avoir  heu 
sans  que  le  corps  cesse  de  rester  à  Tétat  solide.  Maintenant,  si 
nous  nous  reportons  à  la  manière  dont  nous  avons  conçu  l'exer- 
cice de  TaiBnité  dans  la  production  d'un  courant  voltalque', 
nous  pouvons  admettre  que  les  molécules  d'un  corps  solide 
peuvent  se  polariser  comme  celles  d'un  liquide,  et  que,  le 
courant  s'étd[)lissant,  il  y  a  échange  des  éléments  constituants 
des  particules  composées  successives  ;  dès  lors,  dans  l'exemple 
cité  plus  haut  de  l'acier  et  de  l'argent,  les  particules  d'argent 
viennent  successivement  prendre  la  place  de  celles  du  fer  sans 
qu'il  soit  nécessaire  d'admettre  que  l'argent  ait  pénétré  entre 
les  pores  de  l'acier.  Cette  polarisation  des  particules  d'un  corps 
admet  nécessairement  la  mobilité  des  particules  qui  doivent, 
comme  nous  l'avons  vu,  tourner  d'abord  leur  pôle  positif 
d'un  côté,  puis  ensuite  leur  pôle  négatif.  Or,  cette  mobilité 
est  pour  les  corps  solides,  comme  nous  venons  de  le  dire,  un 
fait  qui  ne  peut  être  révoqué  en  doute,  car  la  chimie  comme  la 
physique  en  fournit  plusieurs  preuves  parmi  lesquelles,  outre 
celles  tirées  des  phénomènes  cristallins,  nous  pouvons  dter 
aussi  les  cas  de  décomposition  électro-chimique  de  corps  so- 
lides, tels  que  des  sulfures  et  des  iodures  ^,  pourvu  qu'on  ait 
soin  de  les  chauffer  assez  pour,  sans  les  rendre  liquides,  faciliter 
le  mouvement  relatif  de  leurs  particules. 


1  Tome  If,  page  €14. 
*  Tomcll^p.  317. 
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Parmi  les  phénomènes  naturels  qui  ont  un  rapport  immédiat 
avec  ceux  qui  viennent  de  nous  occuper,  nous  citerons,  avec 
M.  Becquerel,  les  fortes  altérations  dont  porte  Tempreinte  un 
minerai  appelé  pacosy  qui  se  trouve  à  la  partie  supérieure  de 
certains  filons  argentifères,  qui  est  eu  masses  variées  de  nature 
argilo-calcaire  et  quelquefois  quartzeuse,  ayant  une  couleur 
plus  ou  moins  brune  et  renfermant  de  Targent,  soit  à  Tétat  de 
chlorure,  soit  à  Tétat  métallique.  Sur  certains  échantillons, 
Targent  forme  des  dendrites  ou  tubercules  cristallins  dont  les 
parties  offrent  peu  de  cohésion.  Quand  on  compare  ces  échan* 
tilloDS  à  ceux  de  chlorure  d*argent  dont  on  a  opéré  la  décom- 
position, comme  nous  Tavons  vu  plus  haut,  on  est  frappé  de  la 
ressemblance  qui  existe  entre  eux  sous  le  rapport  moléculaire; 
on  est  conduit  par  là  à  admettre  une  origine  commune  dans 
le  mode  de  formation  du  dépôt  d'argent.  Il  a  suffi,  pour 
amener  ces  minerais  à  Tétat  où  on  les  trouve,  qu*il  se  trouvât 
des  pyrites  décomposables,  de  Veau  renfermant  du  chlorure  de 
sodium,  ou  même  de  Teau  pure,  des  matières  carbonacées  con- 
ductrices et  du  chlorure  ou  du  sulfure  d*argent.  Nous  verrons, 
dans  le  paragraphe  suivant,  les  essais  que  M.  Becquerel  a  faits 
pour  extraire  les  métaux  de  leurs  minerais  par  un  procédé  arti- 
ficiel analogue  au  procédé  naturel  que  nous  venons  de  décrire. 

En  étudiant  de  très-près  les  circonstances  qui  accompagnent 
la  formation  dans  la  nature  de  plusieurs  produits  cristallins, 
M.  Becquerel  est  parvenu  à  démontrer  leur  origine  électro* 
chimique  et  à  les  former  artificiellement.  C*est  ainsi  que,  si  les 
pyrites  se  produisent  très-fréquemment  dans  les  tourbières, 
cela  tient  à  la  création  de  couples  voltaiques  au  moyen  des 
matières  carbonacées  en  contact  avec  divers  composés  de  fer, 
et  notamment  des  proto-sulfates;  il  s'y  forme  également  des 
phosphates  de  fer.  Toutefois,  il  est  assez  difficile,  dans  ces  for- 
mations naturelles,  de  distinguer  la  part  de  Taction  électro- 
chimique de  celle  de  Faction  chimique  pure.  Cela  est  surtout 
vrai  quand  il  s'agit  des  effets  qui  résultent  de  Taction  des  dis- 
solutions le^  unes  sur  les  autres,  ou  de  celle  d'une  dissolution 
sur  une  substance  insoluble  et  non  conductrice.  Toutefois,  si 
^lBL-|tttra£^q)té  seule  que  commence  l'action,  l'électricité 
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qui  est  nécessairement  produite  ne  tarde  pas  à  exercer  sa  pari 
plus  ou  moins  grande  dans  la  formation  du  produit.  En  Toid 
Un  exemple  fourni  encore  par  M.  Becquerel.  Si  Von  plonge  im 
morceau  de  calcaire  grossier,  poreux,  dans  une  solution  de 
nitrate  de  cuivre,  le  nitrate  réagit  sûr  le  carbonate  de  chaux; 
il  se  dégage  du  gaz  Acide  carbonique  en  même  temps  qu'il  se 
forme  du  nitrate  de  chaux  qui  se  dissout,  et  du  sous-nitrate 
de  cuivre  insoluble  qui  se  dépose  en  cristaux  sur  la  surfuce  du 
calcaire.  La  réaction  s'étend  peu  à  peu  de  Textérieur  à  Tinté- 
rieur  par  un  effet  d'imbibition ,  et  ne  s'arrête  que  lorsque  le 
sous-nitrate  formé,  obstruant  tellement  les  interstices  molécu- 
laires, l'action  capillaire  n'a  plus  lieu.  Si  Ton  plonge  dans 
une  solution  de  bicarbonate  alcalin  un  peu  étendue  le  morceau 
de  calcaire  recouvert  de  cristaux  de  sous-nitrate  de  cuiTre,  il 
se  forme,  quand  l'action  est  prolongée,  un  double  carbonate 
alcalin  et  de  cuivre  d'une  couleur  bleu  clair,  lequel,  immergé 
dans  une  solution  de  sulfate  de  cuivre,  est  décomposé  de 
façon  qu'il  en  résulte  un  carbonate  bi-basique  de  cuivre,  qui 
a  la  composition  exacte  de  la  malackiie^  quoiqu'il  n'en  ail  pas 
toute  l'apparence;  ce  qui  tient  à  la  différence  entre  les  circon- 
stances qui  accompagnent  la  formation  artificielle  et  cellfô  qui 
accompagnent  la  forttiation  naturelle  de  ce  carbonate. 

Les  actiotis  naturelles  sont  tt^ès-complexes  ;  avant  tout  elles 
ont  pour  elles  le  temps,  car  ce  sont  en  général  des  actions 
très-lentes,  dans  lesquelles  la  présence  de  l'air,  celle  de  Tcan, 
soit  pure,  soit  tenant  en  dissolution  un  plus  ou  moins  grand 
nombre  de  substances  diverses,  le  contact  accidentel  de  deux 
corps  et  d'autres  clt^constances  encore,  jouent  un  rôle  plus  ou 
moins  grand  pbur  déterminer  la  formation  de  nouveaux  pro- 
duits. Si  on  exatniiie  de  près  les  divers  terrains  qui  constituent 
la  croûte  superficielle  de  notre  globe ,  on  voit  que  l'eau  se 
trouve  en  assez  grande  quantité  dans  les  différentes  formations 
de  cette  croûte,  et  principalement  dans  les  parties  composées 
de  sables,  d'argiles,  de  roches  poreuses  ou  fendillées  ou  sim- 
plement perméables  à  l'eau.  Comme  ces  terrains  s'étendent 
souvent  à  de  grandes  distances,  s'il  existe  dans  la  terre  de  Té- 
lectricité  ayant  utie  tension  suffisante,  ils  peuvent  servir  à  la 
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inrflsporter  au  loin,  et  même  jusqu'aux  substances  métalliques 
§ai  composent  l6s  filons  et  qui  conduisent  Télectricité.  Nous 
avons  déjà  vu  les  expériences  qui  prouvent  ia  conductibilité  du 
sol.  Quant  à  celles  destinées  à  constater  la  présence  de  courants 
lerrestïes,  elles  sont  moins  faciles.  M.  Fox  et  M.  Becquerel  ont 
cependant  réussi  à  prouver  Texistence  de  ces  courants  là  où  deux 
lerrains  d'une  nature  quelconque  sont  humectés,  et  que  Teau 
de  Tun  tient  en  dissolution  des  composés  qui  ne  se  trouvent 
pas  dans  l'autre.  Il  faut  encore  dans  ces  terrains  la  présence 
de  substances  conductrices,  telles  que  des  matières  carbona- 
cées,  des  pyrite^,  des  galènes.  On  a  en  vain  cherché  à  déter- 
miner dans  ces  courants  une  direction  générale  ;  ce  sont  des 
courants  partiels,  ayant  une  direction  qui  ne  dépend  que  de 
la  position  relative  des  matériaux  qui  concourent  à  leui^  pro- 
duction. Mais  s'ils  ne  peuvent  pas  être  considérés  comme  pou- 
vant exercer  une  action  sur  l'aiguille  aimantée,  et  par  consé- 
quent comme  concourant  aux  phénomènes  du  magnétisme 
terrestre,  on  peut  avec  quelque  certitude  leur  attribuer  la 
décomposition  de  certaines  subétances ,  ainsi  que  la  formation 
de  nouveaux  composés,  principalement  à  l'état  cristallin; 
décomposition  et  fortoiation  qui  ont  lieu  par  l'effet  d'actions 
très-lentes,  il  est  vrai,  mais  constantes. 

Il  existe  encore  une  foule  de  phénomènes  journaliers  qui 
sont  évidemment  dus  à  l'action  continue  de  l'air  et  de  Teau. 
Telle  est  en  particulier  l'altération  qu'éprouvent  les  métaux 
exposés  à  cette  action,  soit  dans  l'atmosphère,  soit  dans  la 
terre;  la  présence  sur  leur  surface  d'un  oxyde  ou  d'un  métal 
étranger  accélère,  il  est  vrai,  beaucoup,  par  la  production  d'un 
courant,  l'action  chimique  qu'ils  éprouvent.  Le  fer  et  la  fonte 
s'altèrent  d*autant  plus  vite,  qu'il  y  a  déjà  quelques  points 
oxydés  sur  leur  surface.  Le  plomb,  dès  qu'il  est  en  contact 
avec  un  métal  inoxydable,  tel  que  l'or,  est  immédiatement 
attaqué  et  se  recouvre  rapidement  d*une  poussière  blanche  de 
carbonate  de  plomb.  L'argent,  qui  n'éprouve  aucune  altéra- 
tion de  la  part  de  l'air  humide,  se  recouvre,  dans  des  lieux 
habités ,  d'une  couche  violette  de  sulfure  de  même  métal ,  le 
soufre  étant  fourni  par  les  émanations  animales  ;  l'effet  a  lieu  en 
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géoéral  par  cémentation  quand  \e  soufre  qui  agit  sur  Targent 
est  lui-même  à  Tétat  de  combinaison.  L*argent,  par  un  long 
séjour  dans  la  mer,  se  change  en  chlorure.  11  est  des  cas  ou 
Taltération  qu*éprouve  le  métal  n*est  que  superficieUe;  tel  est 
celui  du  zinc  qui,  exposé  longtemps  aux  influences  atmosphé- 
riques, se  recouvre  d'une  couche  de  sous-oxyde  qui,  n*aug* 
mentant  pas  d'épaisseur,  préserve  l'intérieur  de  toute  altéra- 
tion. La  différence  à  cet  égard  est  grande  entre  le  fer  et  le 
zinc,  ce  qui  tient  probablement  à  leur  état  moléculaire  diffé- 
rent; le  fer,  dont  les  particules  au  fond  sont  très-mobiles, 
ainsi  que  le  prouvent  les  phénomènes  magnétiques  et  les  chan- 
gements de  structure  intérieure  qu'il  présente,  permet  beau- 
coup plus  facilement  que  le  zinc  l'effet  de  cémentation  qui  fait 
pénétrer  l'oxydation  et  toute  espèce  d'altération  chimique  jus- 
que dans  toute  la  masse,  sans  qu'elles  s'arrêtent  à  la  surface. 
M.  Sorel  a  mis  à  profit  cette  faible  altération  du  zinc,  une  fois 
qu'il  est  recouvert  d'une  couche  de  sous-oxyde,  pour  pré- 
server le  fer  des  actions  combinées  de  l'air  et  de  l'eau.  Il 
applique  dans  ce  but  une  couche  de  zinc  sur  la  surface  de  ce 
métal,  après  l'avoir  décapé  dans  des  acides  qui  ont  servi  à 
purifier  les  huilée;  l'oxyde  seul  est  enlevé;  on  sèche  dans 
une  étuve,  puis  on  plonge  le  fer  dans  un  bain  de  zinc  en  fu- 
sion; lors  même  qu'une  parcelle  de  zinc  serait  enlevée,  le  fer 
ne  serait  pas  attaqué  par  l'humidité  à  cause  de  l'action  vol- 
talque,  le  fer  et  le  zinc  formant  un  couple  dans  lequel  le  fer 
est  négatif;  mais  si  le  zinc  était  enlevé  sur  une  grande  éten- 
due, le  fer  s'altérerait  rapidement. 

Davy,  comme  nous  l'avons  vu  \  avait  eu  déjà  longtemps 
auparavant  l'idée  d'appliquer  le  même  principe  i  la  conser- 
vation du  cuivre  qui  sert  de  doublage  aux  vaisseaux,  afin  de 
le  préserver  de  l'action  corrosive  de  l'eau  de  mer;  car  lors- 
qu'on laisse  un  morceau  de  cuivre  poli  dans  l'eau  de  mer,  il 
ne  tarde  pas  à  s'altérer  sous  l'influence  de  l'eau ,  de  l'oxygène 
et  des  substances  salines  qu'elle  renferme.  A  la  suite  de  nom- 
breuses expériences,  Davy  trouva  qu'en  soudant  çà  et  là  de 
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petites  plaques  de  fonle  ou  de  zinc  sur  la  surface  du  cuivre,  il 
n*y  avait  nicorrosiou  ni  dimioution  dans  ce  métal  après  plu- 
âeurs  semaines  d'immersion  dans  la  mer,  lors  même  que  pen- 
dant ce  temps  il  avait  été  exposé  au  mouvement  de  la  marée; 
mais,  pour  arriver  à  ce  résultat,  il  fallait  que  la  surface  du 
métal  protecteur  fût  comprise  entre  75  et  7^  de  celle  du  cuivre; 
si  elle  était  moindre,  par  exemple  comprise  entre  ^  et  5^,  le 
cuivre  éprouvait  une  perte  de  poids  d'autant  plus  forte  que 
le  protecteur  était  plus  petit.  Mais  on  ne  tarda  pas  &  remar- 
quer que  le  cuivre,  devenant  le  pôle  négatif  d'un  couple,  il 
s'y  déposait  des  substances  alcalines  et  terreuses,  en  particu- 
lier du  carbonate  de  chaux  et  du  carbonate  de  magnésie»  sur 
lesquelles  des  plantes  et  des  coquilles  se  fixaient,  d*où  ré- 
sultait une  augmentation  de  poids  assez  forte  pour  que  la 
marche  des  navires  en  fût  retardée.  Cet  inconvénient  fut 
trouvé  assez  grand  pour  faire  renoncer  à  ce  moyen  de  pré- 
server le  doublage  en  cuivre,  et  on  chercha  à  arriver  au  même 
but  en  substituant  au  cuivre  du  bronze  composé  de  94  parties 
de  cuivre  et  de  6  d'étain,  dont  les  particules  sont  comme  au- 
tant de  petits  couples  voltalques.  Les  essais,  sauf  quelques 
exceptions,  montrèrent  l'avantage  de  cette  substitution.  Tou- 
tefois, il  doit  arriver  que,  l'action  corrodante  de  l'eau  de  mer 
s^exerçaot  sur  les  particules  d'étain,  tandis  que  le  cuivre  reste 
intact ,  celui-ci  finisse  par  se  changer  en  une  masse  spon- 
gieuse qui,  à  son  tour,  est  aussi  attaquée.  Dans  tous  les  cas, 
d'ailleurs,  le  cuivre  n'est  préservé  que  parce  qde,  faisant  par- 
tie d'un  couple  voUalque,  il  se  dégage  sur  sa  surface  de  Vhy- 
drogène  qui  le  désoxyde  à  mesure  que  l'action  de  l'eau  de  mer 
tend  à  l'oxyder,  opération  qui  doit  finir  par  altérer  son  état 
moléculaire  en  le  désagrégeant. 

On  avait  tenté  d'appliquer  le  même  moyen  de  préservation 
à  divers  objets  en  fer ,  et  en  particulier  aux  instruments  de 
chirurgie;  mais  on  y  a  renoncé,  vu  que  le  but  n'était  point 
atteint,  l'efiet  protecteur  ne  pouvant  se  produire  qu'autant 
qu'il  peut  y  avoir  formation  de  couple  vol  talque,  et  par  con- 
séquent présence  de  l'eau  ou  d*un  conducteur  humide  quel- 
conque; la  simple  exposition  dans  l'air  ne  suffit  pas.  Le  meil- 
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leur  mode  de  préservation,  daos  ces  cas-là,  eonsisie  à  revêtir 
Tobjet  qu*on  veut  préserver  d^une  couche  d*uii  métal  inoxydabk 
d*or  ou  de  platine.  Nous  verrons^  dans  un  paragraphe  suivaoi, 
les  ressources  qu'offre  à  cet  égard  Vapplication  de  Téleeirieilé 
voltalque,  tout  en  renvoyant  aux  travaux  de  Yan-Beck  ei  de 
Schœnbein  pour  ce  qui  concerne  la  protection  galvanique  à%  fer. 
Après  ce  coup  d*œil  général  jeté  sur  les  propriétés  de  ]*é- 
lectricité  qui  sont  essentiellement  utilisées  dans  les  applica- 
tions chimiques  y  nous  allons  entrer  dans  quelques  déuUs 
plus  circonstanciés  sur  celles  de  ces  applications  dont  Vexpè- 
rience  a  consacré  les  avantages  et  qu'elle  a  rendues  usuelles; 
elles  peuvent  se  classer  sous  trois  chefs  :  extraC'tioQ  et  prépa- 
ration des  métaux,  application  des  métaux  en  couches  minces, 
et  enlij}  galvaqoplastie  ou  moulage  des  métaux. 

S  8.  Application  à  1»  préparatloii  «1m  corps  olmplco. 

Davy  est  le  premier  qui  eut  Tidée  d'employer  la  force  dyna- 
mique de  Téleclricité  à  séparer  des  éléments  unis  par  une  puis- 
sance d*a{Bnité  trop  grande  pour  céder  aux  forces  chiaiiques 
ordinaires.  Nous  avons  déjà  vu  comment  il  parvint  à  décom- 
poser la  soude,  la  potasse  et  presque  tous  les  oxydes  alcalins 
et  terreux  ^  Le  potassium  et  le  sodium  s'obtiennent  plus  faci- 
lement et  en  plus  grande  quantité  lorsqu'on  se  sert  de  mercure 
pour  éleclrodç  négatif.  On  pratique  dans  ce  but  une  cavité 
dans  un  fragment  de  potasse  ou  de  soude  légèrement  humecté, 
et  on  la  remplit  de  mercure;  ce  fragment  est  ensuite  placé  sur 
une  lame  de  platine  qui  communique  avec  le  pôle  positif  d'une 
pile  dont  le  pôle  négatif  aboutit  à  un  fil  de  platine  qui  plonge 
dans  le  mercure.  L'alcali  et  l'eau  sont  décomposés,  et  le  radi- 
cal de  l'alcali,  en  se  combinant  avec  le  mercure,  forme  un 
amalgame  qu'on  met  dans  l'huile  de  naphte  pour  le  préserver 
de  l'action  de  l'air.  Puis,  pour  obtenir  le  métal  pur,  on  place 
Vamalgame  dans  un  tube  recourbé  aux  deux  extrémités  dont 
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on  a  chassé  préalablemeoi  Tair.  £q  çhauffaot  rextrémité  où  se 
trouve  raoïâlgamey  on  volatilise  le  mercure,  et  le  métal  reste; 
oo  a  soin,  pour  le  préserver  de  Toxydation,  de  le  conserver 
dans  rbuile  de  naphte.  C^eqt  en  opérant  de  la  même  manière, 
mais  en  se  servant  d*un  sel  ammoniacal  (carbonate  ou  hydro- 
chlorate), que  Berzélius  obtint  Tamalgame  ammoniacal  qui  lui 
fit  croire  à  Texistence  dans  Tammoniaque  d*un  métal  analogue 
au  potassium  et  au  calcium,  et  qu*il  nomma  ammonium. 
L* apparence  du  phénomène  est  en  effet  tout  à  fait  favorable  à 
cette  manière  de  voir;  on  aperçoit  le  mercure  où  plonge  Télec- 
trode  négatif  se  gonfler,  s'épaissir,  prendre  une  consistance 
butireuse  et  une  couleur  blanc  d'argent,  en  même  temps 
que  le  volume  devient  cinq  à  six  foi^  pl^is  considérable.  Mais 
quand  on  retire  cet  amalgame,  il  se  convertit  rapidement  en 
ammoniaque  avec  dégagement  d'hydrogèqe,  et  le  mercure 
reprend  son  état  naturel.  MM.  Gay-Lussac  et  Thénard,  qui 
avaient  également  étudié  avec  soin  cet  amalgaipe,  le  considé- 
rèrent comme  le  résultat  de  la  dissolution  de  Thydrogène  et  de 
rammoniaqije  dans  le  mercqre  ;  ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est 
qu'il  ne  peut  avoir  de  durée  permanente,  et  qu'on  n'a  jamais 
pu  isoler  l'an^monium. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  aux  divers  résultats  obtenus 
par  Davy,  qui  tout  en  lui  démontrant  l'existence  des  radicaux 
métalliques  dans  les  divers  oxydes  alcalins  et  terreux,  ne  lui 
permirent  pas  de  recueillir  une  assez  grande  quantité  de  ces 
nouveaux  métaux  pour  en  étudier  les  propriétés  diverses;  nous 
ne  reviendrons  pas  non  plus  sur  la  méthode  de  M.  Becquerel, 
qui,  au  moyen  de  petites  actions,  mais  longtepps  prolongées, 
a  réussi  à  obtenir  plusieurs  de  ces  métaux  à  l'état  cristallin. 
Nous  arrivons  immédiatement  aux  procédés  au  moyen  des- 
quels M.  Bupzen  est  parvenu  à  préparer  par  voie  galvanique, 
d'une  manière  beaucoup  plus  prompte  et  en  beaucoup  plus 
grande  quantité,  la  plupart  des  métaux  dont  nous  venons  de 
parler,  et  en  particulier  le  magnésium,  le  barium,  l'alumi- 
niquii  le  calciitfn,  etc.  C'est  sur  les  chlorures  de  ces  métaux 
qn'M^  Mt  9W9^^2  ^^  ^°  '^  dissolvant  dans  l'eau  de  manière 
MflkJMIMrib^^  concentrée  dont  il  élève  la  température 
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en  même  temps  qu*il  la  soumet  à  raction  décomposante  du 
courant  électrique,  soit  en  les  faisant  fondre  à  l'état  anhydre 
dans  un  creuset  de  porcelaine  fortement  chauffé  et  en  seserraot 
pour  électrodes  de  charbon  de  coke  bien  recuit  semblable  i 
celui  dont  il  fait  usage  pour  sa  pile. 

M.  Bunzen  estime  que  dans  ce  genre  de  décompositions  élec- 
trolytiques  il  faut  avoir  égard  à  la  densité  du  courant,  c'csl4- 
dire  à  son  intensité  divisée  par  la  surface  de  l'électrode  sur  lequel 
se  dépose  le  métal  réduit;  suivant  lui,  la  faculté  quepos^e 
le  courant  de  vaincre  les  affinités  augmente  avec  cette  deosilé. 
Voici  la  disposition  adoptée  par  M.  Bunzen  pour  obtenir  ooe 
grande  densité  capable  de  vaincre  les  affinités  chimiques  les 
plus  énergiques.  Un  creuset  de  charbon  rempli  d'acide  chlo- 
rhydrique  forme  Télectrode  positif  de  la  pile;  ce  creuset  eai 
placé  lui-même  dans  un  creuset  de  porcelaine  qu'on  chauffe 
dans  un  bain-marie.  Au  centre  du  creuset  de  charbon  on  place 
un  petit  vase  poreux,  destiné  à  recevoir  le  liquide  à  décompo- 
ser; on  y  plonge  une  lame  de  platine  étroite  qui  sert  d'élec- 
trode négatif.  On  voit  que,  grâce  à  cette  disposition,  le  couraot 
rayonne  de  toute  la  surface  intérieure  du  creuset  de  charbon 
sur  la  surface  très-peu  étendue  de  la  lame  ou  du  fil  de  platine. 
Dans  ces  conditions  le  chrome,  le  manganèse  et  beaucoup  d'au- 
tres métaux  se  déposent  avec  la  plus  grande  facilité  des  solu- 
tions aqueuses  de  leurs  chlorures.  C'est  ainsi  qu'en  opérant  sur 
une  dissolution  de  proto-chlorure  de  chrome  on  peut  obtenir 
du  chrome  métallique  en  plaques  de  plus  de  50  millimètres  car- 
rés; ces  plaques  sont  cohérentes,  mais  friables;  la  surface  eu 
contact  avec  la  lame  :1e  platine  est  parfaitement  polie  et  bril- 
lante. Le  chrome,  qu'on  ne  peut  obtenir  à  l'état  de  pureté  que 
par  ce  procédé,  ressemble  parfaitement  au  fer  quant  à  son  as- 
pect extérieur.  Si  l'on  diminue  graduellement  l'intensité  du 
courant,  la  réduction  du  métal  cesse  peu  à  peu  et  est  remplacée 
par  la  production  de  l'oxydule  de  chrome  anhydre.  Le  chlo- 
rure de  manganèse  se  comporte  exactement  comme  le  proto- 
chlorure de  chrome;  on  peut  obtenir  du  manganèse  métallique 
en  plaques  de  plus  de  100  millimètres  carrés,  friables  et  bril- 
lantes d'un  cùté.  Ce  métal  s'oxyde  à  Tair  humide  presque  aussi 
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facilement  que  le  potassium.  Eo  dimiouaDt  Tintensité  du  cou- 
rant ou  obtient,  au  lieu  de  manganèse  métallique,  de  Toxyde 
naanganéso-manganique  noir.  —  Si  on  remplace  la  lame  de  pla- 
tine par  un  fil  de  platine  amalgamé,  on  parvient  à  réduire  le  ba- 
rium  et  le  calcium  en  opérant  avec  des  dissolutions  chaudes  et 
concentrées  des  chlorures  de  ces  métaux  acidulées  par  Tacide 
chlorhydrique.  La  réduction  du  barium  se  fait  plus  facilement 
que  celle  du  calcium,  car  dans  le  cas  du  calcium  Télectrode  né- 
gatif de  platine  se  recouvre  très-vite  d*une  couche  de  chaux  qui 
interrompt  le  courant;  il  faut  donc,  si  Ton  veut  obtenir  des 
quantités  un  peu  notables  de  métal,  détacher  souvent  la  couche 
qui  recouvre  le  fil  et  amalgamer  celui-ci  de  nouveau.  Il  n'est 
pas  nécessaire  de  faire  remarquer  que  Ton  obtient  ainsi  des 
amalgames  de  calcium  et  de  barium,  d*où  Ton  retire  facile- 
ment les  deux  métaux  en  les  chaufi'ant  de  manière  à  volatiliser 
le  mercure,  dans  un  courant  de  gaz  hydrogène. 

Avant  de  passer  au  second  procédé  employé  par  M.  Bunzen, 
celui  où  Ton  agit,  non  sur  des  dissolutions  aqueuses  de  chlo- 
rures ,  mais  sur  les  chlorures  anhydres  amenés  à  Tétat  de 
fusion  par  une  haute  température,  nous  ne  pouvons  laisser 
passer  sans  une  observation  critique  Tinfluence  attribuée  par 
le  savant  allemand  à  ce  qu'il  nomme  la  densité  du  courant. 
II  nous  est  impossible  d'admettre  qu'un  même  courant  puisse 
avoir  une  puissance  de  d^omposition  plus  ou  moins  grande, 
suivant  qu'il  est  plus  ou  moins  concentré.  Sa  puissance  dé- 
composante ne  peut  provenir  que  de  l'énergie  de  la  force 
électro-motrice  qui  lui  donne  naissance  et  non  de  son  mode 
de  distribution  dans  le  liquide  qu'il  traverse.  Le  degré  de 
concentration  de^e  liquide,  joint  au  peu  d'étendue  de  la  sur- 
face négative,  n'ont  d'autre  eflFet  que  de  rendre,  d'une  part, 
la  décomposition  plus  rapide,  et  d'accumuler,  d'autre  part, 
sur  un  plus  petit  espace  la  couche  métallique  qui  provient  de 
cette  décomposition.  Il  en  résulte  que  les  éléments  métalliques 
ne  sont  pas  de  nouveau  attaqués  par  la  solution  toujours  plus 
ou  moins  acide,  à  mesure  qu'ils  se  déposent,  comme  cela  a 
lieu  lorsqu'étanl  répartis  sur  une  surface  très-étendue,  ils  y 
formeot  une  fiSMitt  Uès-mince.  C'est  exactement  ce  qui  se 
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passe  dans  la  décomposition  de  Teau  acidulée ,  où  Von  n*aper- 
Coit  pas  de  gaz  sur  la  surface  des  électrodes  de  platine  quai^ 
ceux-ci  ont  une  très^grande  surface,  et  que  le  courant  n  est 
pas  très-fort,  quoique  cependant  capable  d'opérer  la  décom- 
position ;  les  bulles  de  gaz  se  trouvent  tellement  disséminées 
sur  ces  grandes  surfaces,  et  sont  par  conséquent  si  petites, 
qu'elles  se  dissolvent  dans  le  liquide  à  mesure  qu'elles  se  dé- 
posent, et  cependant  on  a  dans  la  polarisation  des  électrodes 
la  preuve  que  la  décomposition  a  lieu.  Nous  n'iosisteroos  pas 
sur  ce  point;  il  nous  serait,  du  reste,  facile  de  montrer  de 
bien  des  manières  que  l'idée  que  les  propriétés  spécifiques 
d'un  courant  peuvent  varier  avec  sa  densité  ne  peut  être 
admise. 

C'est  d'abord  à  la  préparation  du  magnésium  que  Lî.  Bameo 
a  appliqué  sa  méthode,  qui  consiste  à  opérer  sur  le  chlorure 
fondu;  Davy  avait  obtenu  ce  métal  au  moyen  de  l'action  com- 
binée du  courant  et  du  mercure  qui  s*amalgamait  avec  le  méul 
au  fur  et  à  mesure  de  sa  réduction  ;  mais  il  lui  fallait  plus  de 
lemps  pour  le  magnésium  que  pour  les  métaux  des  terres  alca- 
lines. M.  Becquerel  avait  réussi,  au  moyen  des  actions  lentes, 
en  opérant  sur  du  chlorure  de  magnésium,  dans  lequel  plon- 
geait une  lame  de  platine  servant^  d'électrode  négatif  à  une 
pile  faiblement  chargée,  à  obtenir  sur  cette  lame  de  petits 
cristaux  octaèdres  d'un  blanc  argcmtin,  qui  possèdent  toutes 
les  propriétés  du  magnésium.  M.  Bunzen  prend  du  chlorure 
de  magnésium  bien  desséché;  il  l'introduit  dans  un  creuset  de 
porcelaine  vernie,  dont  la  cavité  intérieure  est  divisée  en  deux 
compartiments  au  moyen  d'une  paroi  en  porcelaine  poreuse 
qui  ne  plonge  pas  tout  à  fait  jusqu'au  fond;  un  couvercle  en 
porcelaine,  percé  de  deux  trous,  recouvre  le  creuset;  ces  deux 
trous  sont  destinés  à  servir  de  passage  à  deux  électrodes  o) 
charbon.  Dès  que  le  chlorure  est  entré  en  fusion,  on  tient  les 
deux  électrodes  respectivement  en  communication  avec  te 
pôles  d'une  pile  de  dix  couples  de  Bunzen  ou  de  Grove;  U 
décomposition  a  lieu  aussitôt,  le  chlore  se  dégage  dansToo 
des  compartiments  et  le  magnésium  dans  Vautre;  comme  ce 
métal  est  moins  dense  que  le  chlorure,  on  a  soin  de  le  retenir 
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dans  le  liquide  au  moyen  d*entailles  dirigées  obliquement  de 
bas  en  baut  qu'on  a  pratiquées  dans  Télectrode  de  charbon, 
sur  lequel  il  doit  se  déposer;  autrement  il  monterait  à  la  sur- 
face et  serait  brûlé.  On  peut  obtenir  ainsi  en  peu  de  temps  un 
culot  de  magnésium  du  poids  de  plusieurs  grammes.  C'est  un 
métal  blanc  et  brillant  comme  l'argent;  il  offre  une  cassure 
cristaUine.  On  peut  le  limer,  le  scier  et  le  laminer;  à  la  tem- 
pérature ordinaire,  il  est  aussi  ductile  que  le  zinc,  avec  lequel 
il  a  beaucoup  de  rapports.  Sa  densité  est  de  1,743. 

L'aluminium  a  été  préparé  par  M.  Bunzen  de  la  même  ma- 
nière que  le  magnésium,  en  opérant  sur  un  chlorure  double 
d'aluminium  et  de  sodium,  vu  ^ue  le  chlorure  d'aluminium 
par  ne  se  fond  pas^  mais  se  volatilise  à  une  température  peu 
élevée.  M.  Deville  qui,  de  son  côté»  avait  préparé  l'aluminium 
par  une  méthode  analogue,  c'est-à-dire  par  la  décomposition 
électrolytique  du  chlorure  double  d'aluminium  et  de  sodium, 
avait  trouvé,  après  beaucoup  d'essais,  un  grand  avantage  à 
modifier  le  procédé  qu'avait  adopté  M.  Bunzen  pour  le  magné- 
sium. Voici  celui  auquel  il  s'était  arrêté.  On  prépare  le  bain  à 
décomposer  en  mêlant  dans  une  capsule  de  porcelaine  chauffée 
à  200"  environ,  2  parties  de  chlorure  d'aluminium  et  4  par- 
ties de  sel  marin  sec  et  pulvérisé;  la  combinaison  s'effectue 
bientôt  avec  dégagement  de  chaleur,  et  on  obtient  uo  liquide 
très-iluide.  On  remplit  de  ce  liquide  jusqu'à  la  même  hauteur 
verticale  un  creuset  de  porcelaine  vernie  et  un  tube  poreux 
bien  sec  placé  au  milieu  du  creuset,  dont  il  traverse  le  cou- 
vercle au  moyen  d'un  large  trou  dans  lequel  il  est  introduit 
à  frottement  dur.  Ce  même  couvercle  est  percé  d'une  fente 
pour  laisser  passer  une  lame  de  platine  large  et  épaisse  qui 
s^t  d'électrode  négatif,  tandis  qu'un  nouveau  cylindre  de 
charbon  de  cornue  introduit  dans  le  tube  poreux  sert  d'élec- 
trode positif.  Il  faut  avoir  soin  de  maintenir  le  fond  du  tube 
poreux  à  quelques  centimètres  de  distance  du  fond  du  creuset 
de  porcelaine  et  de  chauffer  constauunent  le  creuset,  que  par 
précaution  on  introduit  dans  un  creuset  de  terre  plus  grand. 
Dès  qu'on  fait  passer  le  courant  d'une  pile,  l'aluminium  se 
dépose  avec  du  sel  marin  sur  la  lame  de  platine;  le  chlore, 
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avec  un  peu  de  chlorure  d'alumiaium,  se  dégage  dans  le  ?ase 
poreux  avec  production  de  fumée,  qu'on  fait  disparaître  eo 
introduisant  de  temps  en  temps  du  sel  marin  sec  et  pulvérisé 
dans  le  vase  poreux.  Il  ne  faut  qu  un  petit  nombre  de  couples 
(deux  suffisent  à  la  rigueur)  pour  décomposer  le  dilorure 
double,  qui  ne  présente  que  peu  de  résistance  à  Véleclricité, 
On  enlève  de  temps  en  temps  la  lame  de  platine  quand  elle  est 
suffisamment  chargée  du  dépôt  métallique  et  salin  qu  ou  dé- 
tache  et  qu'on  fond  dans  un  creuset  de  terre.  Après  le  refroi- 
dissement, on  traite  par  Veau  cette  matière  pour  dissoudre  le 
sel  marin,  et  on  obtient  une  poudre  cristalline  grise  qu  on 
réunit  en  culots  par  plusieurs  fusions  successives  en  employant 
comme  fondant  le  chlorure  double  d'aluminium  et  de  sodium. 
On  trouve  toujours  à  la  fin  de  1  opération  dans  le  vase  poreux 
une  grande  quantité  de  charbon  qui  se  détache  de  rélectrodc 

positif. 

L'aluminium  obtenu  de  cette  manière  n'est  jamais  très-pur, 
à  moins  qu'on  n'emploie  du  chlorure  d'aluminium  extrême- 
ment pur  ';  mais  M.  Deville  l'obtient  à  un  très-grand  degré 
de  pureté  en  le  préparant  par  le  sodium.  On  sait  à  quel  degré 
de  perfection  le  savant  chimiste  français  a  porté  ce  naode  de 
préparation,  qu'il  a  réussi  à  rendre  très-économique  ^  Nou» 

*  M.  Deville  a  remarqué  que,  lorsqu'on  décompose  par  la  plie  ud  cblonire 
d'aluminium  et  de  sodium  Impur,  on  obllent  une  maUère  métallique  qui.  le  ph» 
ordinairement,  est  de  Talumlnium  combiné  avec  une  petite  quantité  de  ciiarb«, 
et  surtout  avec  du  slUclum.  Le  silicium  s'en  sépare  avec  facilité  loraqu'oo  aUa^M 
cette  fonte  par  l'action  prolongée  de  l'acide  chlorbydrlque,  concentré  et  bouil- 
lant. Ce  silicium  est  en  lames  méulliques,  briUantea.  semblable»  à  U  limaille 
de  platine.  Cependant  ce  n'est  pas  un  véritable  méul,  et  M.  Deville,  qui  a  préparé 
en  grande  quantité  le  silicium  par  des  procédés  purement  chimique»  et  qui  en  a 
étudié  toutes  les  propriété»,  croit  que  cette  forme  du  silicium  est  au  «llicUim  or- 
dinaire ce  qu'est  le  graphite  au  charbon. 

«  M.  Deville  a  perfectionné  assex  la  fabricaUon  du  sodium  pour  que  ce  ncttl 
ne  lui  revienne  qu'à  un  peu  moins  de  10  fr.  le  kilogramme  ;  Il  a  également  réu«» 
à  fabriquer  le  chlorure  d'aluaiinium  pour  3  fr.  le  kilogramme  ;  mai»  le  prii  et 
revient  de  l'aluminium  lui-même  n'a  pu  être  encore  fixé  k  cause  de  Timperfec- 
tion  de»  appareils  employé»  jusqu'Ici,  qui  fai»ait  que  près  des  tro.»  qoartt  4» 
sodium  et  de  l'aluminium  éUlent  brûlé»  et  déUulU  en.pure  perte  U  est  a  espëKr 
qu'on  pai  viendra  à  éviter  ces  inconvénients  et  à  obtenir  l'aluminium  à  oo  fnx 
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De  pouvons  nous  étendre  sur  ce  sujel,  qui  sort  toui  à  fait  de 
notre  cadre^  puisqu'il  s*agit  d*un  procédé  purement  chimique  ; 
oous  nous  bornerons  à  ajouter  que  l'aluminium  est  un  métal 
qui,  à  cause  de  ses  propriétés  remarquables,  finira  très-proba- 
blenaent  par  devenir  usuel ,  et ,  si  ce  n*est  pas  à  la  pile  vol- 
talque  qu*on  devra  de  le  posséder  en  grande  quantité,  ce  sera 
toujours  du  moins  à  elle  qu*on  devra  la  découverte  de  son 
existence.  L'aluminium,  quoique  d*une  densité  très -faible 
(  2,56  et  2,67  quand  il  a  été  passé  au  laminoir),  a  beaucoup 
de  dureté  et  d'élasticité  ;  il  est  blanc  comme  l'argent ,  seule- 
ment un  peu  bleuâtre;  il  est  très-malléable,  très-ductile  eX 
très-bon  conducteur  de  Télectricilé.  Il  fond  à  une  température 
plus  élevée  que  le  zinc,  mais  plus  basse  que  l'argent.  L*écrouis- 
sage  exerce  une  grande  influence  sur  les  propriétés  de  l'alu- 
minium; ainsi,  au  moment  où  il  vient  d'être  coulé,  il  a  la 
dureté  de  l'argent  vierge  à  peu  près;  quand  il  vient  d'être 
écrpui,  il  ressemble  presqu'à  du  fer  pour  la  dureté  et  l'élasti- 
cité. 11  a,  surtout  lorsqu'il  est  pur,  une  sonorité  excessive; 
suspendu  à  un  fil  et  frappé  d'un  corps  sec,  un  lingot  d'alu- 
nainium  produit  le  son  d'une  cloche  de  métal.  Mais  ce  qui  le 
rend  surtout  précieux  pour  l'usage,  c'est  la  résistance  qu'il 
présente  à  l'action  des  acides  et  des  agents  qui  attaquent  la 
plupart  des  métaux  usuels.  Il  est  même  à  cet  égard  supérieur 
à  l'argent,  et  surtout  à  l'étain,  qu'il  pourrait  remplacer  avec 
avantage  dans  une  foule  d'usages  économiques.  Du  reste,  le 
rang  électro-chimique  de  Taluminium,  qui  a  été  déterminé 
par  Wheatstone  à  Londres,  et  par  M.  Hulot  à  Paris,  le  place 
bien  dans  le  nombre  des  métaux  les  moins  attaquables. 

La  méthode  qui  a  servi  à  la  préparation  du  magnésium  et 
de  l'aluminium  a  été  également,  avec  quelques  modifications, 
appliquée  par  M.  Matthiessen  à  la  préparation  du  calcium  et 
du  strontium,  ainsi  qu'à  celle  du  lithium.  Pour  obtenir  le 
strontium,  M.  Matthiessen  place  un  petit  vase  poreux  dans 

peu  éloigné  de  S  fr.  le  kilogramme,  qui  e&t  celui  quMndique  la  théorie  du  pro- 
cédé. On  comprend  que,  vu  son  peu  de  densité,  Taluminium  sera,  à  volume 
égal,  d'un  prix  très-inférieur  à  celui  des  autres  métaux,  tels  que  l'argent,  avec 
iMquels  II  a  on  si  grand  nombre  de  rapports. 
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un  petit  creuset,  et,  après  avoir  mis  dans  les  deux  vases  do 
chlorure  de  strontium  mélangé  avec  un  peu  de  sel  anuDoniac, 
de  manière  que  le  niveau  du  chlorure  fondu  soit  on  pea  plus 
élevé  dans  le  vase  poreux  que  dans  le  creuset,  il  fait  aboutir 
dans  ce  dernier  vase  Télectrode  négatif  qui  consiste  dans  m 
fil  de  fer  très-fin  enroulé  autour  d'un  fil  plus  gros  qu*on  gd- 
gage  dans  un  tuyau  de  pipe,  de  manière  que  ce  dernier  fil  nr 
dépasse  que  de  2  millimètres  Fextrémité  inférieure  de  ce  tuyau  ; 
Vélectrode  positif  est  un  cylindre  creux  de  fer  placé  dans  le 
creuset  et  qui  entoure  le  vase  poreux.  Il  faut  régler  la  chaleur 
pendant  l'opération,  de  manière  qu'il  se  forme  une  croûte  i 
la  surface  du  chlorure  fondu  dans  le  vase  poreux;  le  métal  se 
rassemble  au-dessous  de  cette  croûte.  Le  strontium  ressemble 
au  calcium  pour  la  couleur;  il  se  présente  sous  forme  de  lames 
brillantes  d*un  jaune  de  laiton  clair,  mais  plus  foncé  cepen* 
dant  que  la  couleur  du  calcium.  Sa  densité  est  de  2,54,  taôsdis 
que  celle  du  calcium  est  de  1 ,578  en  moyenne  ;  dans  la  série 
électro-chimique,  le  strontium  se  trouve  placé  entre  le  cal- 
cium et  le  magnésium.  Comme  le  calcium,  il  décompose  faci- 
lement Teau,  s'oxyde  à  Tair  humide  et  brûle  avec  un  vif  éclat 
quand  on  le  chaufTe. 

Pour  préparer  le  lithium,  il  suffit  d'agir  sur  du  chlorure  At 
lithium  pur  fondu  dans  un  petit  creuset  de  porcelaine  avec 
un  courant  de  4  à  6  couples,  en  prenant  pour  électrode  positif 
une  petite  baguette  de  charbon  de  gaz,  et  pour  électrode  né- 
gatif un  fil  de  fer  de  l'épaisseur  d'une  aiguille  à  tricoter.  Après 
quelques  secondes,  il  se  forme  au-dessus  de  la  surfoce  du  chlo- 
rure fondu  un  petit  globule  de  lithium  qui  s'attache  au  fil  de 
fer  et  qui,  au  bout  de  deux  ou  trois  minutes,  atteint  la  gros- 
seur d'un  petit  pois.  Pour  l'obtenir,  on  soulève  le  fil  de  fer 
avec  le  globule  qui  y  est  attaché  au  moyen  d'une  cuiller  en 
fer.  On  retire  ensuite  le  fil  du  métal  encore  fondu,  qui  est  ga- 
ranti du  contact  de  l'air  par  une  couche  de  chlorure  de  li- 
thium. Après  avoir  laissé  refroidir  la  cuiller  sous  l'huile  de 
naphte,  on  enlève  le  métal  avec  un  canif.  En  répétant  ces  opé- 
rations de  trois  en  trois  minutes,  on  parvient  à  réduire  en 
très-peu  de  temps  une  once  de  chlorure  de  lithium.  Ce  métal, 
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quand  il  vient  detre  fraîchement  coupé,  possède  la  couleur 
de  l'argent ,  mais  il  se  ternit  rapidement  au  contact  de  Tair. 
Il  fond  à  ISO""  cent.;  il  est  plus  dur  que  le  potassium  et  le  so- 
dium; mais  il  est  plus  mou  que  le  plomb,  quoiqu'il  puisse 
être  tiré  en  fil  comme  lui.  C'est  le  plus  léger  de  tous  les  mé- 
taux connus;  il  flotte  à  la  surface  de  Thuile  de  naphte;  sa 
densité  est  de  0,5936.  Le  lithium  est  beaucoup  moins  oxy- 
dable que  le  potassium  et  le  sodium;  il  s'enflamme  à  une  tem- 
pérature très-supérieure  à  celle  de  son  point  de  fusion  ;  jeté 
sur  l'eau,  il  s'oxyde,  mais  ne  fond  pas' comme  le  sodium.  La 
silice,  le  verre  et  la  porcelaine  sont  attaqués  par  le  lithium  à 
une  température  inférieure  à  lôO*. 

Nous  ne  nous  étendrons  pas  davantage  sur  l'application  des 
forces  électriques  à  la  réduction  des  métaux  alcalins  et  ter- 
reux ;  ce  que  nous  avons  dit  suffit  pour  en  faire  comprendre 
l'importance.  11  est  vrai  qu'on  a  trouvé,  pour  le  plus  grand 
nombre  de  ces  métaux,  des  modes  de  préparation  purement 
chimiques  plus  économiques ,  et ,  dans  quelques  cas,  plus  fa- 
ciles que  le  mode  électro-chimique;  mais  c'est  à  ce  dernier 
mode  qu'on  doit,  comme  nous  Tavons  déjà  remarqué,  d'avoir, 
entre  les  mains  de  Davy,  fait  découvrir  l'existence  de  ces  mé- 
taux jusqu'alors  inconnus,  et  il  n'est  pas  improbable  qu'il 
ne  devienne  une  fois  plus  usuel  quand  on  aura  réussi  à  se  pro- 
curer à  bon  marché  le  courant  électrique. 

Toutefois,  M.  Becquerel  a  déjà  cherché  à  faire  entrer  dans 
le  domaine  industriel  l'emploi  de  l'électricité  pour  le  traite- 
ment électro-chimique  des  minerais  d*argent,  de  plomb  et  de 
cuivre.  Il  nous  serait  difficile  de  donner  une  description  com- 
plète des  essais  nombreux  tentés  par  l'illustre  physicien  et 
des  procédés  auxquels  il  s'est  arrêté.  On  en  trouvera  tous 
les  détails  dans  le  deuxième  volume  de  son  Traité  de  VÊ- 
leciriciti.  Nous  nous  bornerons  à  indiquer  brièvement  les  prin- 
cipes qui  l'ont  dirigé  et  quelques-uns  des  résultats  qu'il  a  ob- 
tenus à  la  suite  de  travaux  nombreux  et  persévérants. 

Noos  ne  nous  arrêterons  pas  aux  préparations  à  faire  subir 
aux  minerais  pour  les  rendre  susceptibles  d'être  traités  élec- 
tro-chimiquement  ;  le  traitement  des  minerais  d*argent,  de 
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plomb  et  de  cuivre,  par  la  voie  humide,  repose  sur  la  pro- 
priété que  possèdent  le  chlorure  d*argeiit  et  le  sulfate  de  plomb 
de  se  dissoudre  daus  une  soIuIîod  saturée  de  sel  marin  (chlorure 
de  sodium)  et  le  sulfate  de  cuivre  dans  Teau.  Il  faut  donc 
chlorurer  l'argent  dans  les  minerais;  ce  qui  se  fait  de  diffé- 
rentes manières,  soit  par  voie  humide,  soit  par  voie  sèche  ou  de 
grillage;  cela  dépend  de  Tétat  de  combinaison  de  l'argent  dans 
le  minerai  :  la  voie  humide  doit  être  employée  si  l'argent  est  i 
l'état  métallique  ou  à  Télat  de  simple  sulfure;  la  voie  sèche 
est  nécessaire  si  l'argent  est  à  l'état  de  double  sulfure.  Ouanl 
au  plomb,  il  faut  le  sulfater,  ce  qui  se  fait  en  agissant,  soit 
par  voie  humide,  soit  par  voie  sèche,  sur  le  minerai  de  plomb, 
qui  est  ordinairement  de  la  galène,  soit  sulfure  de  plomb.  Il 
existe  une  galène  argentifère  dont  on  peut  à  la  fois  sulfater 
le  plomb  et  chlorurer  l'argent  au  moyen  d'un  grillage  opéré 
sur  le  minerai  qu'on  mélange  avec  une  certaine  proportion 
de  sel  marin.  Le  cuivre  se  trouvant  dans  les  minerais  à  l'étal 
métallique,  d'oxyde  ou  de  sulfure,  il  faut,  pour  le  sulfater, 
employer  la  voie  humide  dans  les  deux  premiers  cas  et  le  gril- 
lage dans  le  dernier.  Des  précautions  particulières  sont  néces- 
saires pour  opérer  ce  grillage  quand  on  agit ,  comme  c'est  le 
cas  le  plus  fréquent,  sur  des  sulfures  multiples,  et  en  parti- 
culier sur  le  cuivre  pyriteux ,  qui  est  une  combinaison  de  sul- 
fure de  cuivre  et  de  sulfure  de  fer. 

Les  minerais  d'argent ,  de  plomb  et  de  cuivre  étant  chlo- 
rurés ou  sulfatés,  et  les  dissolutions  des  composés  métalliques 
étant  faites  dans  l'eau  salée  ou  simplement  dans  l'eau,  s  il 
«'agit  du  cuivre ,  on  parvient  à  obtenir  ces  trois  métaux  à  l'^t 
métallique,  soit  en  plongeant  dans  leurs  dissolutions  des  mé- 
taux plus  oxydables,  soit  en  faisant  intervenir  une  action 
électrique  extérieure.  Le  premier  moyen,  qui  consiste  à  décom- 
poser immédiatement  la  dissolution  de  chlorure  d'argent  au 
moyen  du  fer,  du  plomb  ou  du  cuivre ,  est  très^imparfait,  eo 
ce  qu'il  ne  permet  pas  de  réduire  tout  l'argent  renfermé  dans 
la  dissolution  et  en  ce  que  l'argent  réduit  n'est  jamais  tout  à 
fait  pur.  Aussi  nous  ne  nous  en  occuperons  pas,  non  plus 
que  de  celui  qui  consiste  à  précipiter  l'argent  par  la  chaux  ou 
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par  une  autre  base  puissante,  et  qui  est  également  peu  satis- 
faisant. 

Dans  le  traitement  électro-clÉPQique  proprement  dit,  on  se 
sert  de  couples  voUalques  composés  de  zinc,  de  fer  ou  de 
plomb,  associés  à  des  lames  de  cuivre,  de  fer-blanc  ou  à  des 
morceaux  de  charbon  bien  recuit,  qui  sont  rais  en  contact 
immédiat  avec  la  dissolution  métallique,  tandis  que  les  métaux 
oxydables  sont  placés  dans  un  vase  poreux,  rempli  seulement 
d*eau  salée  et  plongeant  dans  cette  dissolution,  puis  mis  en 
communication  métallique  avec  le  cuivre,  le  fer-blanc  ou  le 
charbon.  Il  résulte  de  cette  combinaison  voltalque  un  courant 
électrique  qui  décompose  le  chlorure  d'argent,  et  qui  peut 
même  décomposer  d*autres  composés  métalliques  si  Ton  se 
sert  du  zinc  pour  métal  oxydable  ;  le  zinc  amalgamé  est  encore 
préférable.  11  faut  aussi  employer  le  mercure  pour  établir  le 
contact  entre  les  lames  positives  et  négatives  d'une  part,  et  le 
fil  conducteur  qui  doit  les  unir  d'autre  part.  M.  Becquerel  a 
trouvé  qu'en  réunissant  un  certain  nombre  d'appareils  sim- 
ples, de  manière  à  former  une  pile  (de  six  couples,  par  exem- 
ple), on  accélère  la  décomposition  du  chlorure  sans  augmen- 
tation de  dépense.  Ainsi,  dans  l'espace  de  six  heures,  une 
lame  de  l'appareil  composé  de  six  couples ,  a  fourni  0»'-,690 
d'argent,  tandis  que,  dans  le  même  temps,  un  seul  couple 
agissant  seul  en  a  fourni  la  moitié.  Dans  les  deux  cas,  c'était 
également  sur  la  lame  négative  du  couple  que  se  déposait  l'ar- 
gent. On  peut  également  intercaler  dans  le  circuit  de  deux  ou 
plusieurs  couples,  semblables  à  ceux  dont  nous  venons  de  par- 
ler, un  couple  indépendant  formé  d'une  lame  de  zinc  amal- 
gamé et  d'une  lame  de  fer-blanc;  il  en  résulte  une  augmenta- 
tion sensible  d'effet,  surtout  si  on  a  soin  de  chauffer  jusqu'à 
Tébullition  le  couple  indépendant;  mais  alors  il  faut  remplacer 
la  lame  de  fer-blanc,  qui  est  attaquée  à  chaud  par  la  dissolution 
saline,  par  un  morceau  de  charbon  des  cornues  à  gaz.  Quel  que 
soit  le  système  employé,  on  remarque  toujours  que,  dans  les 
premières  heures  du  traitement  électro-chimique,  les  0,75  de 
l'argent  sont  enlevés,  et  que  le  reste  a  beaucoup  de  peine  à 
être  séparé  de  la  dissolution. 
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Sans  nous  arrêter  au  traiteraenl  des  minerais  de  plomb  et 
de  cuivre,  pour  lesquels  M.  Becquerel  suit  des  procédés  analo- 
gues à  celui  dont  nous  Yenofli  de  parler  pour  Targent,  nous 
nous  bornerons  à  diro  qu*il  résulte  des  nombreuses  recherches 
faites  par  ce  physicien ,  que  les  minerais  d*argent  peuvent  être 
traités  sans  difficulté  par  le  procédé  électro-chimique,  poorro 
que  le  sel  marin  soit  à  bas  prix  ou  qu'il  y  ait  suffisamment  de 
bois  dans  la  localité  pour  opérer  un  grillage  quand  la  chlom- 
ration  ne  peut  pas  être  faite  par  voie  humide.  Cepaidtnt, 
dans  Tétat  actuel  de  la  méthode  électro-chimique,  on  préfère 
en  pratique  le  système  plus  simple  de  Tamalgamation  mexi- 
caine ou  de  Freyberg.  Ce  ne  serait  qu'au  cas  où  le  mercure 
viendrait  à  manquer  qu'on  recourrait  au  procédé  électro-chi- 
mique, qui  est  le  seul  praticable  lorsqu'il  s'agit  du  traite- 
ment des  galènes  argentifères  et  des  pyrites  cuivreuses  argen- 
tifères. 

Toutefois,  si  l'emploi  des  forces  électriques  n'a  pas  pu  encore 
prendre  rang  dans  la  grande  industrie  pour  l'extraction  des 
métaux  de  leurs  minerais  et  s'il  est  resté  un  procédé  plutAt 
scientifique,  il  existe  néanmoins  quelques  cas  particuliers, 
outre  ceux  que  nous  avons  indiqués  dans  ce  paragraphe,  dans 
lesquels  cette  partie  de  la  métallurgie  peut  mettre  à  profit 
avec  avantage  l'action  d'un  courant  voltalque,  c'est  lorsqu'il 
s'agit  de  l'extraction  de  métaux  précieux  tels  que  Tor,  des  dis- 
solutions qui  n'en  renferment  plus  qu'une  faible  quantité. 
Pour  découvrir  la  présence  de  l'or  dans  une  dissolution  de  ce 
métal  dans  l'eau  régale  (acide  nitro-muriatique),.  U  suffit 
d'un  couple  zinc  et  platine  dont  le  zinc  plonge  dans  une  dis- 
solution de  sel  marin  séparée  de  la  dissolution  d'or  dans  la- 
quelle plonge  le  platine,  au  moyen  d'un  peu  d'argile  humide. 
Le  platine  a  la  forme  d'un  fil  fin  dont  le  bout  libre  passe  dans 
un  tube  de  verre  dont  il  dépasse  de  quelques  millimètres  l'ex- 
trémité qui  est  soudée  à  la  lampe.  C'est  sur  ce  bout  de  fil  de 
platine  que  se  précipite  l'or,  ce  qui  permet  non-seulement  de 
constater  la  présence  d'une  petite  quantité  d'or  dans  une  disso- 
lution, mais  encore  de  la  recueillir.  On  8*aasure  qu'il  ne  reste 
plus  d'or  dans  la  dissolution,  en  remplaçant  le  premier  fil  de 
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pJatioe  par  un  second  disposé  d*une  manière  semblable  ;  et  dès 
qu'on  est  sûr  ainsi  que  Topération  estterminée)  on  coupe  le  fil 
recouyert  d'or  à  ras  du  tube,  p^  on  le  pèse,  (m  dissout  Tor 
dans  Feau  régale  étendue,  on  pèse  de  nouveau  te  fil,  et  la  dif- 
férence donne  le  poids  de  l'or.  On  évite  toute  perte  d*or  en 
fixant  à  l'extrémité  du  fil  de  platine  une  capsule  du  même  mé- 
tal d'un  très-petit  diamètre ,  dont  la  surface  extérieure  est 
recouverte  de  vernis,  afin  que.  Y4}t  se  précipitant  dans  l'inté- 
rieur puisse  être  recueilli  en  entier. 

Le  même  procédé  peut  être  appliqué  à  séparer  Tor  d'une 
dissolution  qui  renferme  d'autres  métaux:  Pour  séparer  Tor 
du  cuivre,  on  prend  un  couple  cuivre  et  platine,  dont  le  pla- 
tine plonge  dans  la  dissolution  d'or  et  de  cuivre  dans  Teau 
régale,  et  le  cuivre  dans  une  dissolution  de  cuivre  dans  le 
même  liquide  à  peu  près  au  même  degré  de  concentration,  sé- 
parée de  la  première  par  un  diaphragme  en  terre  poreuse.  Le 
courant  électrique  qui  résulte  de  l'action  du  protochlorure  de 
cuivre  sur  le  cuivre  décompose  le  chlorure  d'or  et  dépose  l'or 
seul  sans  une  trace  de  cuivre  sur  le  platine.  Une  expérience, 
dans  laquelle  on  avait  introduit  dans  une  solution  concentrée 
de  cuivre  une  dissolution  renfermant  0«,032  d*or,  a  montré 
qu'on  pouvait  retirer  par  le  procédé  que  nous  venons  d'indi- 
quer, à  un  milligramme  près,  tout  Tor  renfermé  dans  la  disso- 
lution; car  la  lame  de  platine  sur  laquelle  l'or  s'était  déposé,  et 
qui  pesait  0«,224  avant  l'expérience,  en  a  pesé  0«,255  après,  ce 
qui  montrait  que  le  poids  de  Tor  retiré  était  de  0*,031.  On  peut 
séparer  de  la  même  manière  l'or  du  fer  et  dtt  plomb  en  prenant 
dans  le  premier  cas  une  dissolution  de  perchlorure  de  fer  et 
une  lame  de  fer  ou  de  cuivre  si  la  dissolutiw  renferme  du  cui- 
nre  outre  le  fer,  et  dans  le  second  une  lame  de  cuivre.  On 
obtient  ainsi  l'or  renfermé  dans  les  dissolutions  à  un  milli- 
gramme près.  L'emploi  du  cuivre  comme  métal  positif  a  l'a- 
vantage de  donner,  lorsqu'il  est  associé  avec  le  platine  pour 
former  un  couple,  un  courant  qui  n'a  que  la  puissance  néces- 
saire pour  décomposer  le  chlorure  d'or,  ce  qui  fait  que  l'or  seul 
i  sur  le  platine,  ainsi  qu'on  peut  le  constater  directe- 
rée  réactif^.  Nous  avons  insisté  sur  ces  détails, 
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parce  que  dans  les  arts  où  Ton  fait  usage  de  Tor,  et  en  particu- 
lier dans  Tart  de  la  dorure  et  dans  celui  de  la  mise  de  For  co 
couleur,  il  est  important  de  pouvoir  retirer  tout  Ter  qui  reste 
quelquefois  en  minime  quantité  dans  les  dissolutions  dont 
on  fait  usage,  la  précipitation  par  le  fer  et  par  le  sulfate  de 
fer,  qui  est  le  moyen  employé  pour  séparer  l'or,  étant  insuffi- 
sftnte. 

La  différence  si  grande  qai  existe  entre  les  propriétés  élec- 
tro-chimiques de  Tor  et  celles  des  métaux  avec  lesquels  on 
l'allie,  m'avaient  fait  penser  qu'on  pourrait,  en  formant  un 
couple  dans  l'acide  nitrique  très-pur  avec  l'or  pur  et  l'or 
allié,  déterminer  par  le  degré  d'intensité  du  courant  le  titre 
de  l'alliage.  Plusieurs  essais  que  j'ai  faits,  tout  en  me  don- 
nant des  résultats  satisfaisants ,  sont  restés,  quant  à  la  pré- 
cision ,  au-dessous  des  méthodes  ordinaires.  M.  Oersted,  qui 
avait  le  premier  tenté  ce  moyen  de  faire  des  essais  en  l'appli- 
quant à  l'argent,  avait  également  trouvé  que  ce  ne  peut  être 
qu'un  procédé  approximatif.  Toutefois  il  peut  présenter  des 
avantages  dans  certains  cas  particuliers  où  les  autres  procédés 
sont  difficilement  applicables. 

S  8.  Appllentlon  à  1»  fomiAtfoii  de  dfpdto  BiételU^ves  en 
eonekes  minées.  —  Dornre»  nripeiilvrey  etc. 

Nous  avons  vu  dans  le  §  1^  que  lorsqu'on  plonge  dans  une 
dissolution  métallique  un  métal  plus  oxydable  que  celui  qoi 
est  en  combinaison,  ce  dernier  se  précipite  à  l'état  métallique 
en  formant  sur  la  surface  du  premier  un  dépôt  tantôt  pulvéru- 
lent, tantôt  plus  ou  moins  adhérent;  nous  avons  remarqué 
que  ces  effets  proviennent  du  concours  simultané  de  l'affiDité 
et  des  forces  électriques.  On  avait  déjà  depuis  assez  longtemps 
mis  à  profit  ce  genre  d'actions  pour  produire  des  dépôts  adhé- 
rents dans  certains  cas  particuliers;  mais  le  plus  remarquabk 
est  celui  de  Tétamage  des  épingles,  car  dans  ce  cas-là,  contrai- 
rement au  principe  qui  règle  la  précipitation  des  métaux,  c'est 
le  plus  oxydable,  l'étain,  qu'on  fait  précipiter  sur  le  mmss 
oxydable,  le  cuivre  ou  le  laiton.  Or,  pour  obtenir  ce  re^  .liât, 
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ce  D*esi  point  raffinité  chimique  seule,  mais  la  puissance  voltaï- 
que  d*un  couple  qu*on  employait.  En  eifet,  on  jette  un  paquet 
d'épingles  non  étamées  dans  une  dissolution  qui  renferme  avec 
divers  sels  de  Toxyde  d'étain;  il  ne  s'opère  aucun  effet,  quelle 
que  soit  la  durée  de  l'immersion;  mais  dès  qu'on  plonge 
dans  la  dissolution  un  morceau  d'étain  qui  touche  seulement 
Tune  des  épingles  qui  du  reste  soiA  toutes  en  contact  métalli- 
que les  unes  avec  les  autres,  tout  le  paquet  s'étame  aussitôt. 
Celles  des  épingles  qui  ne  se  trouvent  pas  en  contact  avec  Té- 
tain  ne  s'étament  pas.  Il  est  évident  qu'il  y  a  formation  d'un 
couple  vol  talque  qui  décompose  le  sel  d'étain  et  transporte  Té- 
tain  sur  le  cuivre  des  épingles,  où  il  forme  un  dépôt  adhérent. 
Cette  adhérence  n'est  pas  toujours  facile  à  obtenir  ;  dans  Téta- 
mage  du  fer,  on  Tobtient  en  plopgeant  des  lames  de  tôle,  dont 
la  surface  a  été  préalablement  bien  décapée,  dans  un  bain  d'é- 
tain recouvert  de  matières  eu  fusion  qui  empêchent  Toxyda- 
tien;  il  en  est  de  même  pour  le  zincage  du  fer;  cependant, 
dans  ce  eas,  le  procédé  électro-chimique  est  préférable.  La 
pression  ou  le  frottement  produisent  également  Tadhérence, 
comme  dans  le  cas  du  plaqué,  en  déterminant  un  contact  plus 
immédiat  entre  les  parties. 

La  dorure  des  métaux  est,  de  touies  les  opérations  qui  ont 
pour  but  d'obtenir  un  dépôt  adhérent,  celle  qui  a  le  plus 
exercé  la  sagacité  des  inventeurs.  La  dorure  par  simple  im- 
mersion dans  une  solution  ^leutre  dç  chlorure  d'or  très-étendhe 
a  été  Tune  des  premières  méthodes  employées  pour  le  cuivre, 
et  pour  le  fer  qu'on  recouvrait  préalablemant  d'une  couche  de 
cuivre.  11  en  a  été  de  même  pour  Targenture;  mais  ces  procédés 
de  dorure  et  d'argenture  ne  donnèrent  que  des  couobes  d'or 
et  d'argent  très-peu  adhérentes  et  très-minces.  On  an  était 
donc  venu  généralement  à  la  dorure  au  mercure,  qui  consiste 
à  recouvrir  la  pièce  à  dorer  (de  cuivre,  de  laiton  ou  d'argent), 
après  l'avoir  soigneusement  décapée,  d'un  amalgame  d'or, 
puis  à  la  passer  au  feu;  le  niercure,  s'évaporant,  laisse  Tor  à  la 
surface  de  la  pièce,  en  couche  plus  ou  moins  épaisse  et  parfaite- 
ment adhérente.  Mais  dans  la  pratiqua  de  ce  procédé,  les  ou- 
vriers, exposés  sans  cesse  au  contact  du  niernin)  liquide  ou  à 
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ractioD  du  mercure  en  vapeur»  éprouvent  au  plus  haut  degré 
les  effets  de  rempoisonnement  par  les  émanations  mercurîeUes. 
Il  est  vrai  que  les  fourneaux  à  tirage  très-fort ,  imagina  par 
M.  Darcet,  évitent  en  grande  partie  cet  inconvénient,  mais  ooo 
totalement»  et  d*ailleurs  ils  ne  sont  pas  malheureusemoit  d*a9 
usage  général. 

M.  Ëlkington  avait  imaginé  un  procédé  de  dorure  par 
immersion  bien  supérieur  à  ceux  qui  avaient  été  pratiqués 
auparavant  et  sur  lequel  nous  reviendrons,  lorsqu'en  1840  je 
fis  connaître  les  résultats  que  j'avais  obtenus  en  employant 
les  forces  électriques  d'une  manière  directe  pour  le  dorage  des 
métaux.  J'avais  déjà»  en  1828,  réussi  à  dorer  des  fils  de  platine 
et  d'argent  en  m'en  servant  comme  électrodes  négatifs  dans 
une  solution  de  chlorure  d'or;  mais  je  n'avais  pas  continué  ce 
genre  de  recherches,  lorsque  les  effets  de  galvanoplastie,  qui 
feront  l'objet  du  paragraphe  suivant,  me  firent  présumer 
qu'un  procédé  analogue  à  celui  employé  dans  cet  art  nouveau 
pourrait  servir  au  dorage.  Voici  ce  procédé.  Je  place  l'objei 
à  dorer  (argent,  cuivre  ou  laiton)  dans  une  dissolution  de 
chlorure  d'or  très-étendue  renfermée  dans  un  cylindre  en  vessi-^ 
ou  en  baudruche  plongeant  dans  un  bocal  rempli  d'eau  Itgè- 
rement  acidulée,  où  se  trouve  un  cylindre  creux  de  zinc  qui 
entoure  la  vessie  cylindrique.  Le  zinc  est  mis  en  coDomuni- 
catioD  au  moyen  d'un  fil  métallique  avec  l'objet  à  dorer,  qu'on 
a  ^oin  de  décaper  préstlableraent.  L'or  se  porte  sur  cet  objet, 
qui  est  en  effet  Félectrode  négatif  du  couple,  et  y  adhère  plu? 
ou  moins  fortement,  tandis  que  le  zinc  se  dissout  dans  Teau 
acidulée.  La  dissolution  d'or  doit  être  aussi  neutre  que  pas- 
sible, et  étendue  avec  de  l'eau  distillée  dans  des  proportioDî 
telles  qu'il  y  ait  5  milligrammes  d'or  dans  1  centigramme  cube 
de  la  dissolution.   On  peut  se  faire  une  idée  du  peu  d'or 
qu'exige  ce  procédé  par  Pexpérience  suivante,  dans  laqudle 
10  cuillers  à  café  en  argent  ont  été  dorées  avec  160  centi- 
grammes cubes  de  la  dissolution,  qiii  renfermait  par  conséquent 
8  décigrammes  d'or,  et  cependant  la  dissolution  était  loio 
d'être  épuisée,  car  elle  conservait  encore  sa  couleur  jauw 
En  supposant  toutelois  que  les  10  cuillers  eussent  enlevé  toot 
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l'or,  chaque  cuiller  en  aurait  pris  80  milligrammes;  ce  qui, 
en  portant  Ter  au  prix  de  4  francs  le  gramme,  fait  revenir  à 
22  centimes  le  prix  du  dorage  de  chaque  cuiller.  Il  faut  faire 
Topération  en  deux  ou  trois  immersions,  et  avoir  soin  de  bien 
frotter  Tobjet  avec  un  linge  fin  chaque  fois  qu'on  le  relire  de 
la  dissolution.  La  couleur  de  la  dorure  dépend  du  titre  de 
l'or  dissous  et  aussi  de  la  nature  de  l'objet  à  dorer;  elle  est 
plus  rouge  sur  le  laiton  que  sur  l'argent.  Pour  obtenir  une 
dorure  bien  brillante  et  bien  adhérente,  il  faut  frotter  avec  le 
linge  ou  la  pçau,  et  même  employer  le  brunissoir. 

Sans  nous  arrêter  à  différents  détails  de  ce  procédé,  nous 
remarquerons  qu'il  a  l'inconvénient  de  laisser  réduire  un 
peu  d'or  par  le  zinc  du  couple  et  par  la  vessie  qui  sert 
de  diaphragme;  que  de  plus  la  dorure  est  souvent  peu 
adhérente,  ce  qui  tient  à  ce  que  la  dissolution  d'or  n'est 
jamais  assez  neutre  pour  ne  pas  exercer  ime  légère  action 
chimique  sur  la  surface  du  métal  à  dorer ,  et  pour  ne  pas 
altérer  par  conséquent  sa  netteté.  J'avais  réussi  à  diminuer 
ces  inconvénients,  et  en  particulier  à  rendre  plus  neutre 
la  dissolution,  ce  qui  avait  permis  au  procédé  de  donner  des 
résultats  satisfaisants  entre  les  mains  d'ouvriers  habiles,  quand 
MM.  Elkington  et  de  Ruolz  vinrent  apporter  à  ce  nouvel 
art  des  perfectionnements  qui  ont  fini  par  le  rendre  assez 
usuel  pour  qu'il  ait  généralement  remplacé  le  dorage  par  le 
mercure. 

Deux  points  essentiels  caractérisent  ces  perfectionnements  : 
le  premier,  l'emploi  d'une  dissolution  d'or  autre  que  le  chlo- 
rure ordinaire;  le  second,  celui  d'une  pile  substituée  au  sim- 
ple couple,  ce  qui  évite  la  présence  du  zinc  dans  le  même 
vase  où  est  la  dissolution  d'or,  et  par  conséquent  ne  rend  plus 
nécessaire  l'intervention  d'un  diaphragme  poreux.  Ce  mode 
d'appliquer  la  force  électrique  au  dorage  est  celui  dont  j'avais 
eu  l'idée  dans  mes  premiers  essais  de  1828,  et  auquel  j'avais 
renoncé,  espérant  à  tort  plus  d'économie  et  plus  de  facilité  de 
main-d'œuvre  dans  l'emploi  d'un  appareil  simple. 

M.  Elkington,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut,  avait 
commencé  par  opérer  le  dorage  par  voie  humide,  sans  Tinter- 
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vention  directe  de  rélectricité.  De  conceft  avec  M.  Wright,  il 
avait  fait  plusieurs  expériences,  desquelles  il  résultait  que  le 
meilleur  moyen  pour  opérer  ce  genre  de  dorage  consistait  à 
dissoudre  Tor  dans  Feau  régale  et  à  mêler  avec  le  perchlorurc 
qui  en  résulte  un  grand  excès  de  bicarbonate  de  potasse,  en 
faisant  bouillir  le  tout  pendant  assez  longtemps.  On  plonge 
ensuite  dans  la  liqueur  bouillanle  les  pièces  de  laiton,  de 
bronze  ou  de  cuivre  bien  décapées,  et  la  dorure  s'applique  im- 
médiatement, une  partie  du  cuivre  de  la  pièce  se  dissolvant 
pour  remplacer  For  qui  se  précipite,  comme  dans  les  autres 
cas  analogues.  Il  parait  que  le  choix  du  bicarbonate  de  potasse 
influe  beaucoup  sur  le  résultat;  il  vaut  mieux,  pour  que  Topé- 
ration  marche  bien ,  qu'il  ne  soit  pas  trop  pur  et  qu'il  ren- 
ferme quelques  matières  organiques,  ce  qui  facilite  la  réduc- 
tion du  perchlorure  à  l'état  de  protochlorure,  auquel  tend  à 
l'amener  l'ébullition  longtemps  prolongée  de  sa  dissolution 
avec  celle  du  bicarbonate  de  potasse,  et  qui  convient  beau- 
coup mieux  à  la  dorure.  L'inconvénient  de  ce  procédé  est  que 
nécessairement  la  dorure  a  une  épaisseur  limitée,  puisqu'une 
fois  que  toute  la  surface  du  métal  à  dorer  est  recouverte  d'or, 
il  ne  peut  plus  s'en  précipiter,  ainsi  que  nous  l'avons  vu  et  ex- 
pliqué dans  notre  premier  paragraphe.  Il  résulte,  en  effet, 
d'expériences  comparatives,  faites  avec  beaucoup  de  soin,  que 
la  meilleure  dorure  pai*  voie  humide  n'a  pu  fixer  que  O^-,0422 
d^r  par  décimètre  carré,  tandis  que  la  plus  pauvre  en  mer- 
cure en  fixe  0«'-,0428;  de  sorte  que  la  dorure  par  voie  humide 
arrive  à  peine,  dans  le  cas  le  plus  favorable,  au  degré  d'épais- 
seur que  la  plus  mauvaise  dorure  au  mercure  est  obligée  d'at- 
teindre; ce  qui  fait  qu'il  est  impossible  que  la  première  puisse 
remplacer  la  seconde. 

L'inconvénient  que  nous  venons  de  signaler  ne  s'applique 
nullement  au  second  procédé  de  M.  Elkington,  qui  consiste  k 
plonger  l'objet  à  dorer  comme  électrode  négatif  d'une  pile  à 
courant  coustaut,  dont  l'électrode  positif  est  de  platine,  daœ 
une  dissolution  renfermant  31  grammes  25  centigrammes  d*or 
converti  en  oxyde,  5  hectogrammes  de  cyanure  de  potassium 
ordinaire  et  4  litres  d'eau  qu'on  a  fait  bouillir  ensemble  pen- 
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dant  une  demi-heure.  Le  liquide  ainsi  obtenu  dore  très-vite 
quand  il  est  bouillant,  et  plus  lentement  quand  il  est  froid. 
On  peut  par  ce  procédé  augmenter  l'épaisseur  de  la  couche 
d'or  à  volonté,  et  se  rendre  compte  de  cette  épaisseur  par  la 
durée  de  l'immersion. 

C'est  le  8  décembre  1840  que  M.  Elkington  avait  pris  son 
brevet  d'invention  pour  son  second  procédé;  le  19  décembre 
de  la  même  année,  M.  de  Ruolz  en  prenait  un  également 
pour  le  dorage  à  la  pile;  ses  essais  avaient  porté  €ur  une  telle 
variété  de  dissolutions  d'or,  qu'il  avait  fini  par  trouver  celles 
qui  sont  à  la  fois  les  moins  chères  et  les  plus  convenables, 
savoir  :  le  chlorure  double  d'or  et  de  sodium  dissous  dans  la 
soude ,  du  chlorure  d'or  dissous  dans  du  ferro-cyanure  jaune 
de  potassium  et  du  sulfure  d'or  dissous  dans  le  sulfure  de 
potassium  neutre.  Il  est  assez  singuliier  que  cette  dernière  dis- 
solution soit  une  des  meilleures,  en  particulier  dans  le  dorage 
du  bronze  et  du  laiton,  qui  sont  si  facilement  attaqués  par  le 
soufre.  En  pratique,  on  a  généralement  adopté  la  dissolution 
qui  renferme  1  partie  de  chlorure  sec,  2  de  ferro-cyanure  jaune 
de  potassium  et  100  d'eau.  On  met  quelquefois  10  parties 
au  lieu  de  2  de  ferro-cyanure;  mais  il  parait  qu'on  éprouve 
rioconvénient  lorsque  le  cyanure  est  trop  abondant,  que  l'or  se 
redissout  en  partie  à  mesure  qu'il  se  précipite  sur  l'objet  à  do- 
rer. Nous  reviendrons,  au  f^ste,  uapeu  plus  loin  sur  cette  qaes- 
tion  des  dissolutions.  Examinons  auparavant  les  avantages  du 
dorage  à  la  pile  opéfé  au  moyen  des  dissolutions  de  M.  de  Ruolz, 
tels  qu'ils  résultent  du  rapport  de  la  commission  de  l'Académie 
des  Sciences,  à  la  suite  d'expériences  faites  sou9  sa  direction» 

Non-seulement  le  platine,  l'argent,  le  cuivre,  le  laiton  et  le 
bronze  se  dorent  de  la  manière  la  plus  facile  et  la  plus  régu- 
lière, mais  le  packfond,  l'acier  et  le  fer  se  dorent  également; 
ce  qui  constitue  un  grand  avantage  industriel  à  cause  de  l'u- 
sage si  étendu  de  ces  métaux.  L'étain,  il  est  vrai,  exige,  pour 
être  bien  doré,  d'être  recouvert  préalablement  d'une  petite 
pellicule  de  cuivre,  ce  qui  se  fait  facilement  au  moyen  de  la 
pile  et  d'une  dissolution  de  cuivre;  alors  il  se  dore  aussi  aisé- 
ment que  l'argent,  et  constitue  Tun  des  plus  beaux  vermeils, 
ui.  34 
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Indépendamment  de  la  généralité  de  son  application,  la  dorure 
dont  il  s'agit  est  d*une  solidité  et  d'une  égalité  à  toute  épreuve: 
ainsi  on  a  vu  une  capsule  de  laiton  dorée  résister  très-effi- 
cacement à  Faction  de  Tacide  nitrique  bouillant.  Enfin, 
non-seulement  la  précipitation  de  Tor  est  parfaitement  régu- 
lière, mais  elle  est  exactement  proportionnelle  au  temps  de 
rimpersion;  ce  qui  permet  de  juger  de  Tépaisseur  de  la  do- 
rure par  la  durée  de  Timmersion,  et  de  la  varier  à  volonté. 
Ainsi,  dans  trois  immersions  successives  de  deux  minutes 
chacune,  d'une  même  plaque  d'argent  poli  de  50  centimètres 
carrés  de  surface,  on  a  trouvé  toujours  une  quantité  d'or  dé- 
posée de  0<'',63  chaque  fois  ;  la  dissolution  se  composait  de 
1  gramme  de  chlorure  sec  dissous  dans  100  grammes  d«u 
contenant  10  grammes  de  cyano-ferrure  jaune  de  potassium; 
la  pile  était  une  pile  de  Daniell  de  six  couples.  Dans  l'expé- 
rience que  nous  venons  de  citer,  la  température  de  la  di^o- 
iution  était  de  60'  centigrades;  dans  une  autre  expérience  faite 
dans  les  mêmes  conditions,  sauf  que  cette  température  était 
de  35^,  la  quantité  d'or  déposée  n'a  été,  pour  chaque  immer- 
sion de  deux  minutes  de  durée  également,  que  de  ©•'•jOîS, 
mais  elle  est  restée  toujours  la  même  pour  chacune  des  douie 
immersions  qu'on  a  pratiquées;  on  voit  que  la  température, 
comme  nous  l'avons  déjà  remarqué,  exerce  une  influence  seo- 
sible  sur  la  rapidité  avec  laquelle  se  forme  le  dépôt. 

L'argenture  s'opère  aussi  facilement  que  la  dorure;  la  meil- 
leure dissolution  est  celle  qui  renferme  1  gramme  de  cya- 
nure d'argent  sec  dissous  dans  100  grammes  d'eau  contenant 
10  grammes  de  cyano-ferrure  jaune  de  potassium.  Tous  le? 
métaux  s'argentent  aussi  facilement  qu'ils  se  dorent  ;  il  faut 
même  un  courant  moins  fort  (4  couples  suffisent  au  lieu  de  6  ; 
l'argenture  est  parfaitement  adhérente  et  régulière,  et  l'épais- 
seur de  la  couche  est  aussi  proportionnelle  à  la  durée  des  im- 
mersions ;  l'élévation  de  la  température  accélère  l'opération 
comme  pour  l'or. 

Lorsqu'il  s'agit  d'appliquer  le  platine,  il  faut  remplace  le 
cyanure,  dont  la  décomposition  s'opère  très-lentement,  par  If 
chlorure  double  de  platine  et  de  potassium  dissous  dans  la  po- 
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tasse  caustique;  on  obtient  ainsi  une  dissolution  qui  permet 
de  platiner  ayec  la  même  facilité  et  la  mépie  promptitude  que 
lorsqu'il  s'agit  de  dorer  ou  d'argenter.  Le  platine  est  si  exten- 
sible qu'il  suffit  d'un  seul  milligramme  pour  recouvrir  unifor- 
mément une  surface  de  50  millimètres  carrés  d'une  couche  de 
platine ,  qui  n'a  par  conséquent  que  ,-^^^  de  millimètre  d'é- 
paisseur et  qui  est  cependant  suffisante  pour  protéger  le  métal 
qui  a  reçu  ce  dépôt. 

M.  de  Ruolz  ne  s'est  point  borné  à  l'application  des  métaux 
précieux,  il  est  parvenu  aussi  à  cuivrer,  plomber,  étamer  et 
aiiguer  divers  métaux  usuels.  On  emploie  pour  le  cuivrage  le 
cyanure  double  de  cuivre  et  de  potassium;  seulement  il  faut 
plus  de  temps  pour  cuivrer  que  pour  dorer  et  argenter.  Le 
plombage  du  fer  et  celui  des  autres  métaux  s'opère  au  moyen 
d'une  dissolution  d'oxyde  de  plomb  dans  la  potasse.  L'étamage 
du  cuivre,  du  laiton,  du  fer,  se  fait  également  avec  une  disso- 
lution d'oxyde  d'étain  dans  la  potasse  ou  avec  la  dissolution 
employée  dans  l'étamage  des  épingles  que  l'on  forme  en  dis- 
solvant rétain  dans  la  crème  de  tartre.  Il  suffit  d'un  seul  cou- 
ple pour  opérer  le  dépôt  de  l'étain,  sauf  lorsqu'il  s'agit  du  zinc 
qui  en  exige  plusieurs  pour  être  étamé.  Le  zincage  n'en  exige 
en  général  qu'un  qui  est  employé  à  la  décomposition,  soit  du 
sulfate  de  zinc,  soit  de  l'oxyde  de  zinc  dissous  dans  la  potasse. 
Déjà,  avant  M.  de  Ruolz,  M.  Sorel  avait  introduit  dans  l'indus- 
trie le  zincage  du  fer,  soit  par  voie  sèche,  soit  par  voie  hu- 
mide. Les  dépôts  de  cobalt  et  de  nickel  s'effectuent  enoore, 
d'après  les  mêmes  procédés,  toujours  avec  des  dissolutions  al- 
calines; ce  genre  d'application  n'a  pas  été  encore  très-utilisé 
dans  les  arts. 

Après  ce  coup  d'oeil  rapide  sur  les  perfectionnements  intro- 
duits dans  l'art  d'appliquer  les  métaux  les  uns  sur  les  autres, 
revenons  avec  un  peu  plus  de  détails  sur  ce  qui  concerne  l'ap- 
plication des  métaux  précieux,  et  celle  de  l'or  en  particulier, 
TU  que  c'est  surtout  la  pratique  du  dorage,  dont  l'usage  est  si 
général,  qui  a  éprouvé  le  plus  de  modifications  de  la  part  des 
nouveaux  procédés. 

Peu  de  temps  après  ma  première  publication  de  l'appli*' 
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cation  de  rélectricité  au  dorage^  M.  Boetliger  avait  décrit  uo 
appareil  simple,  analogue  au  mien,  avec  lequel  il  avait  réussi 
à  dorer  très-bien,  non-seulement  Targent  et  le  cuivre,  mais  le 
fer  et  Tacier,  pourvu  que  ces  deux  derniers  métauxfussent  très- 
bien  décapés.  Il  faisait  usage  d*une  solution  très-étendue  de 
chlorure  d*or  aussi  neutre  que  possible,  placée  dans  un  tube 
en  verre  fermé  dans  sa  partie  inférieure  par  un  diaphragme 
en  vessie.  Ce  tube  est  placé  lui-même  dans  un  bocal  plus  large 
rempli  d'eau  légèrement  acidulée,  et  au  fond  duquel  est  un 
disque  de  zinc  amalgamé  qu*on  met  en  communication  au 
moyen  d'un  iil  métallique  avec  Tobjet  à  dorer  plongé  lui-même 
dans  le  chlorure  d*or.  M.  Becquerel,  malgré  la  supériorité 
inconleslable,  dans  le  plus  grand  nombre  de  cas,  des  appareils 

composés,  estime  cependant, 
comme  M.  Boettiger,  que  Tap- 
pareil  simple  peut  avoir  ausi^i 
son  utilité.  Voici  celui  qu'il  re- 
commande pour  éviter  Ten- 
dosmose,  et  par  conséquent  la 
perte  d*une  partie  de  la  disso- 
lution d*or.  On  prend  i^fig.  421 
une  cloche  en  verre  ayant  à  sa 
partie  inférieure  une  tubulure 
assez  large  qu'on  remplit  de 
kaolin  ou  d'argile  ordinaire, 
retenu  par  une  coifTe  de  linge  fixée  autour  de  la  paroi  extérieure 
de  la  tubulure  à  Taide  d'un  fil.  On  place  ensuite  la  tubulure 
de  la  cloche  dans  une  ouverture  pratiquée  au  milieu  d'un 
disque  en  bois  supporté  par  trois  pieds;  puis  on  introduit  h 
cloche  remplie  de  la  dissolution  d'or  dans  un  bocal  en  verre 
ou  en  faïence  contenant  une  solution  de  sel  marin  plus  ou 
moins  concentrée,  de  façon  que  les  deux  solutions  soient  à  la 
môme  hauteur,  pour  éviter  qu'un  des  liquides  passe  d'un  vase 
dans  l'autre.  On  plonge  dans  la  dissolution  de  sel  marin  une 
lame  de  zinc  et  l'objet  à  dorer  dans  la  dissolution  d'or,  eo 
établissant  la  communication  entre  eux  au  moyen  d'un  fil  mé- 
tallique. Si  l'on  veut  s'aider  de  l'action  de  la  chaleur,  on  met 


Fig.  421. 
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le  tout  dans  un  vase  rempli  d*eau,  que  Ton  place  sur  un  four- 
neau. Pour  avoir  une  dorure  uniforme,  il  faut  que,  autant  que 
possible,  toutes  les  parties  de  la  surface  à  dorer  soient  placées 
de  la  même  manière  par  rapport  au  zinc,  ce  qui  est  plus  diffi- 
cile à  obtenir  dans  Tappareil  de  la  figure  421  que  dans  celui 
que  j'avais  employé  dans  mes  premiers  essais,  où  le  chlorure 
d'or  était  placé  dans  un  cylindre  en  baudruche  enveloppé  d'un 
cylindre  de  zinc  concentrique.  Il  faut  seulement,  dans  l'appa- 
reil de  la  figure  421,  que  le  cylindre  de  zinc  entoure  symétri- 
quement la  tubulure,  et  retourner  fréquemment  la  pièce  afin 
de  régulariser  Taction. 

L'appareil  simple  peut  servir  quand  il  ne  s'agit  que  de  dorer 
des  pièces  d'une  très-petite  dimension.  On  peut  même,  dans  ce 
cas,  se  contenter  de  mettre  en  contact  une  lame  de  zinc  avec 
robjel  à  dorer  en  les  plongeant  un  instant  ensemble  dans  une 
dissolution  d'or.  L'opération  se  fait  dans  un  vase  de  verre  ou 
de  porcelaine  en  chaufTant  la  dissolution  même  jusqu'au  point 
de  l'ébuUilion,  si  Ton  veut  avoir  une  bonne  dorure.  On  place 
sur  le  vase  une  tige  ée  bois,  à  laquelle  est  assujettie  une  lame 
de  zinc  recourbée  dont  les  deux  extrémités  seulement  viennent 
loucher  la  dissolution;  c'est  avec  cette  lame  que  Tobjet  à 
dorer  est  mis  en  contact  avant  Timmersion.  Il  faut  avoir  soin 
de  nettoyer  de  temps  en  temps  les  extrémités  immergées  de  la 
lame  de  zinc,  afin  d'enlever  l'or  précipité.  L'argent,  le  cuivre, 
le  laiton,  le  packfond  se  dorent  très-bien  de  cette  manière; 
pour  obtenir  un  dorage  aussi  bon  sur  le  fer  et  sur  l'acier,  il 
faut  avoir  soin  de  les  plonger  auparavant  dans  de  l'acide  ni- 
trique étendu  d'eau,  afin  de  les  bien  décaper. 

Les  appareils  composés  sont,  malgré  quelques  avantages 
que  peuvent  présenter  les  appareils  simples,  beaucoup  plus 
généralement  employés.  On  peut  adopter  pour  ces  appareils  la 
disposition  suivante.  Le  vase  a  b  (fig.  422),  contenant  la  dis- 
solution d'or,  est  placé  sur  un  fourneau,  afin  de  pouvoir  élever 
la  température.  Une  tige  en  cuivre  ou  en  laiton  c  d  repose  sur 
le  bord  du  vase  et  est  destinée  à  soutenir  avec  des  crochets  les 
objets  à  dorer.  Une  lame  d'or  servant  d'électrode  positif,  ce  qui 
permet  à  l'or  de  se  dissoudre  à  mesure  qu'il  est  réduit  à  l'é- 
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lectrode  négatif,  entoure  le  vase  intérieurement.  La  pile  est 
composée  de  deux  ou  d*un  plus  grand  nombre  de  couple, 


Fig.  422. 

suivant  le  nombre  et  la  grandeur  des  pièces  à  dorer.  Le  fil  qui 
part  du  pôle  positif  communique  avec  un  fil  d*or  soudé  à  la 
lame  qui  plonge  dans  le  vase,  et  le  fil  qui  part  du  pôle  négatif 
est  mis  simplement  en  contact  avec  la  tige  de  métal  qui  est 
sur  le  vase.  On  a  essayé  de  remplacer  la  pile  par  une  macbiD« 
magnéto-électrique  produisant  des  courwits  d'induction  diri- 
gés tous  dans  le  même  sens;  mais  comme  le  courant  dont  on 
a  besoin  n*est  pas  d*une  intensité  bien  grande,  la  dépeD:^€ 
occasionnée  par  Temploi  de  la  pile  n'est  pas  assez  considérable 
pour  qu'il  soit  nécessaire  d'y  avoir  égard  dans  les  opérations 
de  ce  genre.  Il  n'est  pas  cependant  impossible  qu'on  trouve 
plus  tard  de  l'avantage  dans  l'emploi  des  courants  d'induclioa 
pour  les  applications  industrielles. 

L'un  des  points  les  plus  importants  et  les  plus  difficiles  i 
obtenir  dans  le  dorage  électrique,  c'est  la  parfaite  adhérence  du 
dépôt.  Il  faut,  pour  cela,  avoir  bien  soin  de  dérocher  et  de  dé- 
caper la  pièce  à  dorer,  c'est-à-dire  de  nettoyer  parfaitement 
sa  surface;  le  dérochage  consiste  à  la  recuire  et  à  enlever 
ensuite,  au  moyen  des  acides,  la  couche  d'oxyde  qui  s'est  formée. 
Si,  après  le  dérochage,  la  surface  n'est  pas  nette,  on  peut  déca- 
per immédiatement  par  l'acide  nitrique  concentré,  puis  dan? 
un  mélange  de  cet  acide,  de  sel  marin  et  de  suie.  Les  procédéï 
de  dérochage  et  de  décapage  varient  avec  la  nature  des  métaui 
$oumis]'à  l'opération  et  suivant  qu'on  veut  avoir  une  surface 
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polie  ou  mate.  Une  fois  la  surface  bien  nette ,  il  faut  éviter  son 
séjour  trop  prolongé  dans  l'air,  car  une  des  causes  qui  s'oppo- 
sent le  plus  à  l'adhérence  est  la  présence  d'une  couche  mince 
d'air  sur  la  surface  qui  doit  recevoir  le  dépôt.  Une  trop  grande 
inleosité  dans  le  courant  lui  est  aussi  nuisible.  11  semble  qu'il 
faut,  pour  que  le  dépôt  métallique  soit  bien  adhérent,  que 
ses  niolécules  puissent  venir  se  loger  sans  trouble  dans  les 
interstices  moléculaires  du  corps  qu'il  recouvre.  C«  n'est  pas 
une  combinaison  qui  s'opère,  mais  un  effet  d'agrégation  et  de 
cohésion;  car  on  peut,  par  des  forces  physiques,  enlever  en 
feuille  For  déposé;  ce  qui  se  fait  d'autant  moins  dif&cilement 
que  la  couche  est  plus  épaisse  ;  aussi  lorsqu'on  ne  peut  pas  ob- 
tenir une  adhérence  parfaite,  il  ne  faut  donner  que  peu  d'épais- 
seur à  la  couche  d'or.  L'emploi  du  mercure  contribue  beaucoup 
à  l'augmentation  de  l'adhérence  ;  aussi  emploie-t-on  avec  avan- 
tage ,  dans  la  dorure  électrique ,  le  procédé  indiqué  déjà  par 
M.  Darcet  pour  la  dorure  au  feu,  qui  consiste  à  tremper  dans 
une  dissolution  étendue  de  proto-nitrate  de  mercure  les  pièces 
décapées,  immédiatement  avant  de  les  plonger  dans  la  dissolu- 
tion d'or.  M.  Becquerel  remarque  que  lorsqu'on  a  eu  soin  de 
bien  blanchir  une  pièce  par  plusieurs  immersions  successives 
dans  la  solution  de  proto-nitrate  de  mercure,  en  la  frottant  avec 
une  peau  très-douce  pour  bien  étendre  le  mercure,  la  donire 
électro-chimique  qu'elle  reçoit  présente  un  aspect  mat;  le  mat 
et  le  poli  n'étant  pour  la  dorure,  suivant  M.  Becquerel,  que  le 
résultat  du  mat  ou  du  poli  primitif  de  la  surface  à  dorer.  Il 
existe  aussi  plusieurs  apparences  dans  la  dorure  qui  dépendent 
de  l'intensité  même  du  courant,  indépendamment  de  la  na- 
ture de  la  dissolution  et  de  celle  du  métal  à  dorer,  ce  qui  tient 
aux  variations  dans  l'état  moléculaire  de  la  couche  d'or  dépo- 
sée. Ainsi  on  peut,  en  diminuant  graduellement  l'intensité  du 
courant,  voir  le  dépôt  d'or  passer  successivement  et  par  des 
nuances  souvent  insensibles,  du  noir  brunâtre  au  noir  purpu- 
rin, au  brun,  au  rouge,  au  rouge  jaunâtre  et  cnOn  à  la  dorure 
jaune  qui  est  la  plus  parfaite,  c'est-à-dire  celle  dont  l'adhérence 
est  la  plus  grande. 
Paniri  les  application  éê  te  dorure,  l'une  des  plus  impor- 
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Lanles  dans  les  arts  est  la  dorure  des  différeDles  parties  d*uDe 
montre.  Cette  dorure  doit  être  très-solide  pour  pouvoir  ré- 
sister au  frottement  qu'éprouvent  les  diverses  pièces  d'un  ohhi- 
vement  d'horlogerie;  aussi  a-t-on  craint  un  moment  d*étre 
obligé  de  renoncer  à  l'emploi  de  la  dorure  électrique  dans  ce  cas 
et  de  continuer  à  faire  usage  de  celle  au  mercure,  qui,  outre  les 
inconvénients  déjà  signalés  sous  le  rapport  de  la  salubrité,  avait 
celui  de  risquer  d'altérer  la  forme  des  pièces  qui  sont  en  géné- 
ral très-délicates,  par  la  nécessité  où  Ton  était  de*  les  exposer  ao 
feu.  Cet  inconvénient,  joint  à  celui  qui  résultait  de  TaltéTatiOQ 
de  la  trempe  des  pignons  d'acier  fixés  aux  roues,  par  l'effet  de 
leur  exposition  au  feu,  avait  même  fait  renoncer  à  dorer  les  roues 
des  mouvements  d'horlogerie.  Il  en  résultait  que  noo-seole- 
ment  les  roues  qui  sont  en  laiton  devenaient  vite  ternes  et  noi- 
res, ce  qui  est  d'un  effet  très-désagréable,  mais  que  le  laitoo 
usait  les  pignons  d'acier;  car  le  laiton  a  la  malheureuse  pro- 
priété, lorsqu'il  est  exposé  à  un  frottement  continu  sur  Tader, 
d'user  ce  dernier  métal ,  et  même  quelquefois  de  gripper,  ce 
qui  n'a  point  lieu  avec  l'or,  probablement  a  cause  de  l'absence 
de  formation  d'oxyde.  Il  était  donc  bien  important  de  surmon- 
ter les  difficultés  que  présentait  encore  la  dorure  électrique,  de 
manière  à  pouvoir  l'appliquer  aux  mouvements  d'horlogerie; 
c'est  à  quoi  on  est  parvenu,  ainsi  que  nous  allons  l'indiquer 
en  entrant  dans  quelques  détails. 

Les  fabricants  d'horlogerie  remettent  ordinairement  au  do- 
reur les  pièces  à  dorer  bien  adoucies,  sans  aucun  trait;  or, 
comme  quelquefois  il  reste  à  la  suite  de  cet  adoucissage  uof 
légère  couche  de  graisse  ou  d'huile,  il  est  nécessaire  de  faire 
passer  préalablement  ces  pièces  dans  de  l'eau  de  soude  bouil- 
lante pour  les  dégraisser;  sans  cela  on  serait  exposé  à  ce  quelt 
couche  déposée  ne  fût  pas  adhérente  et  à  ce  qu'elle  présentai 
des  taches  vertes  par  la  combinaison  de  l'huile  avec  la  potasse 
du  sel  de  la  dissolution.  Ce  n'est  pas  tout;  il  faut,  avant  d'ap- 
pliquer la  dorure ,  grainer  la  pièce ,  c'est-à-dire  y  déterminer 
cette  apparence  de  pointillé  que  l'usage  a  introduit,  on  ne  sait 
trop  pourquoi,  mais  sans  laquelle  le  doreur  verrait  son  ouvrage 
refusé.  Ce  grainage,  pour  divers  motifs  trop  longs  àénumérer, 
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ne  peut  pas  se  faire  en  creux  en  enlevant  du  métal  par  les 
acides.  Il  faut  qu'il  s'opère  en  relief  par  application  du  métal, 
et  pour  cela  on  se  sert  d'une  poudre  d'argent  excessivement 
fine,  qu'on  se  procure  par  différents  moyens,  les  uns  chimiques, 
les  autres  mécaniques,  mais  que  les  doreurs  trouvent  toute  pré- 
parée dans  le  commerce.  On  mêle  1  partie  en  poids  de  cette 
poudre  avec  12  parties  de  sel  ordinaire  très-sec  et  tamisé  très- 
fin,  4  parties  de  crème  de  tartre  également  tamisée  fin;  puis, 
quand  le  mélange  est  intime,  on  ajoute  de  l'eau  de  manière  à 
former  une  pâte  claire;  on  y  plonge  une  brosse  semblable  à  une 
brosse  d*babit,  mais  dont  les  soies  sont  plus  serrées  et  plus  fines. 
Quand  la  brosse  a  été  bien  imprégnée  de  la  pâte,  on  s'en  sert 
pour  frotter  les  pièces  piquées  sur  une  plaque  de  liège,  en  ayant 
soin  de  ne  pas  frotter  toujours  dans  le  même  sens,  de  peur  d'a- 
voir un  grain  allongé,  tandis  qu'il  faut  qu'il  soit  rond.  Si  on 
frotte  trop  longtemps  le  grain  devient  trop  gros  ;  il  faut  se  bor- 
ner à  frotter  une  ou  deux  minutes.  Les  proportions  de  sel  et  de 
crème  de  tartre  du  mélange  peuvent  varier  suivant  le  but  qu'on 
se  propose;  ainsi,  si  on  met  plus  de  crème  de  tartre  que  la  pro- 
portion indiquée  ci-dessus,  on  obtient  un  grain  plus  fin  et  plus 
serré;  on  peut  même  arriver  à  avoir  un  grain  qui  donne  un  do- 
rage mat  en  mettant  pour  i  partie  d'argent  18  de  sel  de  cuisine 
et  8  de  crème  de  tartre.  Une  fois  la  pièce  grainée,  il  faut  la 
ffratie-bosser^  opération  qui  se  fait  au  moyen  d'un  instrument 
CD  forme  de  pinceau  qu'on  nomme  gratte-bosse  et  qui  est  fait 
en  fil  de  laiton  très-fin  ;  on  frotte  la  pièce  grainée  avec  cette 
espèce  de  brosse,  en  ayant  soin  que  la  surface  soit  humectée  d'un 
liquide  astringent  tel  qu'une  infusion  de  marrons  d'Inde;  on 
obtient  ainsi  un  graine  brillant  et  la  pièce  peut  alors  être  dorée. 
Les  doreurs  pour  l'horlogerie  se  sont  depuis  longtemps  servis 
soit  de  la  dissolution  Ruolz,  soit  de  celle  indiquée  par  Bœttiger, 
et  qu'on  obtient  en  dissolvant  le  chlorure  d'or  sec  dans  une  so- 
lution de  cyanure  de  potassium  préparée  d'après  la  méthode  de 
Liebig,  soit  d'autres  encore  ;  mais  l'expérience  leur  a  montré  que 
celle  qui  produisait  les  meilleurs  résultats  était  la  dissolution 
de  l'ammoniure  d'or  dans  le  cyanure  blanc  de  potassium;  elle 
est  remarquable  parla  belle  couleur  d'or  pur  qu'elle  donne, 
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par  sa  préparation  facile  *  et  par  toutes  les  teintes  qu'elle  pcat 
procurer  en  étant  alliée  à  l'argent  et  au  cuivre. 

Nous  ne  reviendrons  pas  sur  l'opération  même  du  dorage, 
qui  s'effectue  en  général  suivant  un  procédé  analogue  à  celai 
que  nous  avons  décrit  à  la  fig.  422.  Ce  qu'il  importe  le  plus,  c'est 
de  savoir  trouver  l'intensité  du  courant  convenable  pour  avoir 
la  naeilleure  dorure.  Car  le  même  bain  peut,  suivant  celte  in- 
tensité ,  donner  quatre  ou  cinq  nuances  différentes.  La  coulear 
de  l'or  la  plus  difficile  à  obtenir  est  celle  de  l'or  à  18  karats, 
teinte  qu'on  tient  à  donner  aux  bottes  de  montre  qu'on  dore. 
Les  ouvriers  en  général  se  contentent  pour  apprécier  l'intensité 
de  leur  courant  d'évaluer  approximativement  la  quantité  d'oxy- 
gène qui  se  dégage  à  l'électrode  positif,  évaluation  tout  à  fait 
inexacte  «  à  cause  de  l'étendue  et  de  la  nature  variables  de  cet 
électrode  qui  est  tantôt  en  or,  tantôt  en  platine ,.  tantôt  même 
en  cuivre.  Ce  qu'il  faudrait,  ce  serait  d'adapter  à  chaque  pile 
un  galvanomètre  et  un  rhéostat  qui  permît  de  retrouver  pour 
chaque  cas  TinteMité  voulue';  il  serait  nécessaire  pour  cela 
d'avoir  dos  instruments  d'un  maniement  plus  commode  pour 
les  simples  ouvriers  que  ceux  que  possède  la  science  ;  nous  ne 
croyons  pas  que  ce  fût  une  chose  difficile  à  trouver. 

Le  même  bain  peut  donc  donner  une  série  de  couleurs  diffé- 

^  Pour  préparer  cette  dissolotlon,  on  dissout  le  ohlomre  d*or,  pvo?ea«Bt  d*m 
ducat,  traité  par  l'acide  nitro-muriatique,  dans  deux  décilitres  d'eau,  om  ^)oala 
environ  30  grammes  d'ammoniaque  liquide  en  remuant  avec  un  tube  de  Tcrre  ; 
il  se  forme  un  précipité  d'ammoniure  d'or,  qui  est  fulminant  lorsqu'il  est  sec  ; 
aussi  ne  faut-il  point  le  sécher;  on  se  borse  à  filtrer  et  à  laver  le  précipité  jus- 
qu'à ce  que  l*eau  qui  passe  n'ait  plus  la  moindre  saveur  salée.  On  plonge  alors 
le  filtre  contenant  le  précipité  encore  bumide  dans  une  solution  de  CTaaare  et 
potassium  qui  renferme  1 0  grammes  de  cyanure  pour  la  quantité  d'or  corres- 
pondante au  ducat,  ce  qui  fait  3  fois  le  poids  de  l'or.  On  tient  le  tout  en  A>ol- 
lition  avec  un  demi-litre  d'eau  distillée  qu'on  remplace  à  mesure  qu'elle  s'éra- 
pore.  Jusqu'à  ce  que  le  bain  ait  perdu  complètement  l'odeur  ammoniacale;  alon 
on  retire  le  bain  du  feu,  on  le  filtre,  et  il  est  prêt  à  servir  en  Tétoidant  plus  m 
moins  ;  les  couleurs  sont  plus  éclatantes  avec  on  bain  oooeentré»  nali  U  tmai 
un  courant  plus  fort. 

*  Cette  idée  appartient  à  M.  Mathieu  du  Locle  (canton  de  NeufchAtel],  qui  a  p«- 
blié  un  petit  traité  pratique  du  dorage  galvanique  auquel  nous  avons  < 
plusieurs  détails. 
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rentes  suivant  rintensité  du  courant;  plus  celte  intensité  est 
grande  relativement  à.  la  surface  à  dorer,  pkis  la  dorure  est 
rouge.  Pour  avoir  une  dorure  pMe  il  faut  ajouter  de  l'argent 
au  bain;  si  la  quantité  d'argent  ajoutée  e^  de  ri  la  dorure  est 
déjà  pâle,  mais  si  elle  est  de  A-  on  a  Tor  vert.  Comme  Targenl 
se  dépose  plus  facilement  que  Tor,  11  ftiut  de  temps  en  temps 
en  ajouter,  mais  en  très-petite  quantité,  pour  qiïe  la  dorure  reste 
pâle.  Pour  Vavoir  rouge,  il  vaut  mieux  cuivrer  l'objet  avant  de 
le  dorer  plutôt  que  de  mettre  du  cuivre  dans  la  dissolution,  car 
on  aurait  alors  une  dorure  brune  terne.  Ajoutons  qu'un  bain 
qui  a  servi  et  qui  est  déjà  passablement  épuisé  d'or  dmme  une 
dorure  plus  rouge  qu'un  bain  neuf.  La  mise  en  coulour  ordi- 
naire qui  consiste  â  agir  sur  l'of  avec  un  mélange  de  certains 
sels  *,  ne  peut  être  employée  utilement  surla  dbrure  électrique; 
en  effet,  dans  cette  dorure ,  l'or  appliqué  est  généralement  de 
l'or  fin  sans  alliage ,  sur  lequel  l'action  du  mélange  est  nulle , 
la  mise  en  couleur  ne  peut  réetlement  être  utile  que  pour  l'or 
à  1^  ou  au-dessous ,  puisque  les  sels  n*oiit  d'autre  effet  que 
de  dissoudre  les  métaux  attaquables  par  eux  et  de  mettre  l'or 
fin  à  nu  à  la  surface  de  l'objet. 

A  propos  des  différentes  nuances  que  peut  affeote/la  dorure, 
il  ne  sera  pas  inutile  de  revenir  un  instant  sur  la  manière  d'ob- 
tenir le  mat  qui,  comme  nous  l'avons  dit,  est  la  eonséquence 
de  ce  que  la  surface  à  dorer  est  mate  elle-oiême.  Or,  il  y  a  plu- 
sieurs manières  de  rendre  mate  la  surface  ^  dorer  :  moyens 
mécaniques,  en  employant  de  ï)etits  instruments  ou  broches 
de  cuivre  ayant  à  leurs  extp^ités  de  petits  points  que  Ion  im- 
prime sur  le  métal;  moyens  chimiques,  en  corrodant  la  surface 
par  des  acides  ou  des  mélanges  de  sel.  Mais  les  deux  moyens 
qui  conviennent  le  mieux  à  la  dorure  électrique,  c'est  d'abord 


'  Voici  la  composition  du  mélange  dont  on  se  sert  en  général  pour  mettre  Tor 
en  couleur  ; 

Nitrate  de  potasse 40  parties. 

Sulfate  d'alumine 25 

Chlorure  de  sodium 35 

100 
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de  grainer  a?ec  Vargent,  suivant  leprocédé  que  nous  avons  indi- 
qué, la 'surface  à  dorer,  c'«st  aossi  de  recouvrir  cette  surface 
(l*une  couch«  mince  de  cuivre,  au  moyen  de  la  décomposition 
du  sulfate  de  cuivi«  opérée  par  un  courant'd*une  intensité  con- 
venable, ce  qui  fait  aossi  un  mat  très-beau  qui  se  reproduit 
sur  la  couche  d*or«  On  obtient  également  un  très-beau  mat 
doré  en  dorant  les  cadrans  ou  autres  pièces  d* argent  blanchies; 
blanchiment  qu'on  opère  en  plongeant  Tobjet  d'argent  ou 
argenté,  après  Tavoir  feit  chauffer  jusqu'au  rouge  brun,  mais 
lorsqu'il  n'est  plus  rouge,  dfins  une  dissolution  bouillante  de 
3  parties  d'eau  et  de  1  d'acide  sulfurique.  Puis,  après  l'avoir 
laissé  environ  trente  secondes  dans  ce  bain  bouillant,  on  le 
lave  à  l'eau  chaude  gi  on  le  plonge  dans  l'alcool  pour  enlever 
l'eau;  on  l'essuie  entité  avec  un  linge  fin.  Il  feut  avoir  soin  de 
tenir  la  pièce  qu'on  veut  Wanchir  avea  un  fil  de  platine  ou 
d'or,  sans  cela  elle  se  tacherait  dans  le  bain. 

Il  arrive  souvent  qu'il  y  a  dans  les  objets  à  dorer  des  por- 
tions qui  ne  doivent  pas  l'être,  eiqui,  par  conséquent,  doivent 
être  recouvertes  d'un  vernis  qui  efnpéche  l'or  de  s'y  déposer  ; 
la  composition  et  le  mode  d'application  de  ce  vemîi  ne  sont  pas 
sans  importance,  surtout  lorsqu'il  s'agit  de  garantir  les  pignons 
d'acier  que  portent  les  roues  en  laiton  des  mouvements  d'hor- 
logerie et  qui  doivent  être  éprouvés  par  Tefiet  du  grainage 
au  frottement  duquel  il  faut  que  ce  vernis  résiste,  vu  qu'on  ne 
peut  l'en  préserver.  L'un  dos  meilleurs  vernis  consiste  dans  un 
mélange  de  3  parties  de  résine  colophane  avec  1  partie  de  cire 
jaune,  1  d'oxyde  rovge  de  fer  et  iou  3  de  bétuline,  substance 
résineuse  qu'on  obtient  en  traitant  î'écorce  de  bouleau  par  l'al- 
cool, et  qui  a  l'avantage  de  n'être  pas  soluble  dans  les  alcalis'. 

^  Il  existe  différents  procédés  pour  recouvrir  les  pignons  d'ader  du  Tcmb 
protecteur,  opération  qu'on  nomme  épargner  les  pignons  ;  il  faut  seoleoient  au- 
paravant laver  la  roue  entière  à  l'alcool  paur  enlever  les  corps  gras  ;  pnta,  aprè» 
avoir  épargné  les  pignons,  on  décapei  on  sèche  la  pièce  à  la  sdare  de  bois,  oo 
la  pique  sur  un  liège  ;  ensuite  on  la  graine  et  on  la  gratte-bosse.  Cela  fait,  m  U 
dore,  on  dissout  Vépargne  (c'est  le  nom  donné  au  vernis  qui  recouvre  le  pignon) 
dans  riiuile  d'olive  chaude  ;  on  gratte-bosse  la  dorure,  et  enfin  on  Uve  la  pièce 
dans  Taicool  et  on  l'essuie  avec  un  linge  fin. 
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L* application  de  ces  vernis  permet  également  de  produire  sur 
la  même  pièce  dès  dorures  de  différentes  couleurs  et  même 
d'appliquer  à  volonté  Tor,  Targetlsur  des  endroits  déterminés 
à  Tétat  mat  ou  brillant  et  d'éud)lir  ainsi  de  charmants  ou* 
vrages  en  damasquinerie.  • 

Parmi  les  applications  de  la  dorure  électrique,  il  en  est  une 
qui,  imaginée  par  M.  Hacnmann,  artiste  dislitigué  de  Geoève, 
a  doD!]é  des  résaltatB  satisfaigants;  elle  consiste  à  remplacer 
dans  la  gravure  à  l'eau -forte  le  vernis  ordinaire  du  graveur 
par  une  couche  d'or  très-mince  déposée  sur  la  planche  de 
cuivre  par  le  courant  électrique.  Cette  couche  n'otlre  pas  plus 
de  résistance  que  le  vernis  pour  le  travail  à  la  pointe»  et  elle 
est  pourtant  assez  forte  pour  résister  au  mordant,  qui  est, 
comme  on  le  sait,  Vacide  nitrique  étendu. 

Nous  ne  lerminerons  pas  ce  paragraphe  sans  dire  quelques 
mots  des  essais  ([u'cn  a  faits  pour  appliquer  aux  arts  la  décou- 
verte de  Nobili  des  dépôts  colorés  obtenus  à  réleclrode  posilil' 
par  la  décomposition  de  Tacétate  de  plomb.  M<  Becquerel  a 
étendu  et  perfectionné  ce  procédé  qui  repose  sur  les  mêmes 
principes  que  celui  du  dorage  et  de  Tapplicalion  des  métaux 
par  voie  électrique,  avec  la  seule  différence  qu'ici  cesontdeî^ 
oxydes  et  non  des  métaux  réduits  qu'on  dépose  sur  les  surfaceb 
qu'on  veut  recouvrir.  C'est  principalement  les  peroxydes  Je  fer 
et  ile  plomb  que  M,  Becquerel  a  réussi  à  déposer  m  couches? 
minces  adhérentes,  non-seulement  sur  Tor,  le  platine  et  1  ar- 
gent, mais^  ce  qui  est  bien  plus  essentiel,  sur  le  cuivre,  le  fer 
et  autres  métaux  usuels,  afin  de  les  préserver  des  influencer 
atmosphériques.  Il  faut,  pour  opérer  ces  dép6ls,  que  les  per- 
oxydes soient  dissous  dans  les  alcalis;  savoir  :  le  peroxyde  de 
plomb  dans  la  potasse,  et  le  peroxyde  de  fer  dans  rammoniaque. 
On  obtient  avec  la  première  dissolution  sur  une  plaque  de  fer 
ou  de  cuivre,  servant  d'électrode  positif,  ud  dépôt  d'une  cou- 
leur d'un  noir  plombé  sur  le  fer  et  d'un  noir  de  jayet  sur  le 
cuivre^  qui  est  susceptible  de  prendre  un  beau  poli  en  restant 
très-adbérent.  Avec  la  seconde  dissolution^  la  couleiir  du  dépat 
est  brun-rouge,  pourvu  que  la  lame  reste  pou  de  temps  immer- 
gée; mais  si  le  courant  passe  plus  longtemps,  la  cau&lia  déposée 
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prend  une  teinte  de  plus  en  plus  foncée  qui  finit  par  devenir 
violette.  Ces  dépôts  n'ont  pour  but,  en  raison  de  Tinaltérabilité 
des  oxydes  dont  ils  soni  foranés,  que  de  préserver  les  surfaces 
métalliques  qu'ils  recouvrent  de  toute  altération  de  la  part  des 
agents  atmosphériqties  ;  mais  s*il  s* agit  d'ornemeotation,  il 
faut  employer  le  dépôt  de  peroxyde  de  plomb  en  couches  très- 
minces,  ce  qui  permet  d*oètenir  des  teintes  colorées  aussi  re- 
marquables par  leur  variété  que  par  leur  éclat.  Il  faut  pour 
que  cet  éclat  soit  le  plus,  grand  possible  que  la  surface  ctesti- 
née  à  recevoir  le  dépôt  ait  été  pdlie  au  mieux  en  étant  frottée 
avec  la  peau  et  le  rouge  d^Anglaterre,  ce  qui  détermine  la  ré- 
flexion d'une  plus  grande  quantité  de  lumière  et  rehausse  par 
conséquent  la  vivacité  des  couleurs  pioduites  par  le  jeu  de  la 
lumière  dans  ces  lames  minces.  On  ne  peut  obtenir  ces  dépôts 
que  sur  Tor  ou  Targent  ou  sur  les  métaux  fortement  dorés  oa 
argentés,  vu  que  le  métal  devant  être  plongé  dans  la  dissolu- 
tion comme  électrode  positif^  il  serait  attaqué  s*il  était  d'une 
nature  oxydable,  et  alors  ca  surface  étant  altérée,  les  couches 
de  peroxyde  me  s*y  déposeraient  plus  de  manière  à  produire 
les  effets  désirés. 

Pour  recouvrir  les  surfaces  métalliques  d'un  dépôt  de  per- 
oxyde de  plomb  qui  présente  des  teintes  aussi  vives  que  celles 

des  lames  minces  de  Newton,  on  at- 
tache Tobjet  a  d,  dont  on  veut  colorer 
la  suîfoce,  au  pôle  positif  d'une  pik 
de  Bunzen  de  2  ou  3  couples;  on  k 
plonge  dans  le  vase  AB  eonteaanl 
la  dissolution  de  peroxyde  de  plomb 
Fig.  423.  dans  la  potasse;  puis  on  prend  i 

la  main  unfil  de  platine  C,  communiquant  avee  le  pôle  négatif 
de  la  pile,  et  on  te  promène  dans  le  liquide  à  une  certaine 
distance  de  la  lame.  Aussitôt  le  dépôt  commence  et  présente  te 
couleurs  successives  des  lames  minces.  Si  le  fil  est  très-près  da 
milieu  de  la  lame,  fl  se  forme  sur  sa  surface  une  série  d'anneaox 
colorés  de  nuances  très-vives,  ce  qui  est  dû-  à  ce  que  le  dé- 
pôt a  une  épaisseur  vaviable  du  centre  à  la  circonférence;  ce 
sont  des  anneaux  de  ce  genre  qu'avait  obtenus  Nd>ili;  mas  si 
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Ton  lient  le  fil  un  peu  loin  de  la  lame,  celle-ci  se  colore  d*une 
manière  à  peu  près  uniforme.  Seulement  les  couleurs  changent 
avec  la  durée  de  Topération,  c'estrà-dire  avec  l'épaisseur  de  la 
couche  mince  transparente,  et  elles  se  succèdent  effectivement 
dans  le  même  ordre  que  dans  les  anneAux  colorés  vus  par 
transmission,  ainsi  que  Ta  observé  M.  Ë.  Becquerel.  Si  Ton  a 
dépassé  dans  l'opération  le  point  aécessaire  pour  produire  la 
couche  de  la  couleur  voulue,  ou  si  le  dépôt  n'est  pas  conve-^ 
nable,  on  n'a,  pour  le  faire  disparaître  totalement,  qu'à  laver 
la  lame  dans  une  dissolution  étendue  d'acide  acétique,  et  la 
surface  est  aussi  noite  qu'avaat  l'opération  et  prête  à  recevoir 
une  nouvelle  couche  de  peroxyde.  Il  faut  d'un  autre  côté^ 
quand  l'opération  a  réussi,  avoir  soin>  après  qu'elle  est  ache-^ 
vée,  de  laver  à  grande  eaa  pour  enlever  la  potasse  qui,  sans 
cela,  réagirait  sur  le  peroxyde  et  le  décomposerait. 

On  conçoit  facileaient  que  ce  mode  de  coloration  ne  peut 
servir  que  pour  de  petits  ob^etsti  l'on  veut  que  la  teinte  soit  uni^ 
forme-,  aussi  quand  on  veut  produire  des  objets  d'ornement  de 
nuances  différentes,  on  a  soin  d'agir  sur  des  pièces  séparées  à 
diacune  desquelles  on  donne  une  teinte  uniforme,  et  que  l'on 
monte  ensuite  toutes  ensemble.  Cependant  on  peut  donnef  des 
couleurs  différentes  aux  divewes  parties  d'un  même  objet  en 
recouvrant  d'un  Ternis  celles  de  ces  parties  qui  ne  doivent  pas 
recevmr  la  même  couleur^  pendant  que  les  autres  i^çoivent  le 
dépôt.  Ainsi»  je  suppose  qu'on  ait  à  colorer  un  groupe  de  fleurs 
ciselées  et  gravées  sur  une  plaque  en  métal,  de  différentes  cou^ 
leure,  voici  comment  on  s'y  prendra  :  Si  la  plaque  n'est  pas  en 
or,  on  commencera  par  la  dorer  fortement  après  en  avoir  maté 
le  fond;  c'est  sur  ce  fond  mat  et  doré  qu'on  opérera  la  colora-^ 
tion.  On  couvrira  le  fond  et  tout  ce  qui  doit  rester  couleur 
d'or  avec  un  vernis,  soit  épargne  liquide  noire  »,  au  moyen  d'un 

'  Voici  la  composition  de  ceUe  épargne,  qui  peut  servir  dans  bien  des  cas: 

Vernis  copal  très-siccatif. 9  parties. 

Noir  de  fumée 1 

10 
On  dissout  cette  composition  dans  l'essence  de  térébenthine,  que  Ton  chauffe  avec 
précaution. 
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petit  pinceau,  puis  on  commencera  Topération.  Lorsque  toutes 
les  fleurs  auront  la  couleur  rouge  clair,  qui  est  la  première 
qui  se  montre,  on  couvrira  d'épargne  celles  qui  doivent  rester 
de  cette  couleur,  puis  on  portera  le  reste  au  violet  ;  on  couvrira 
d'épargne  celles  qui  doivent  être  violettes,  on  continuerai 
pousser  ce  qui  reste  en  couleur  jusqu'au  bleu  que  Ton  couvrira 
également  d'épargne.  Il  ne  reste  plus  à  la  fin  de  découvert  que 
les  feuilles;  alors  on  pousse  la  coloration  jusqu'au  vert  qu'oo 
peut  encore  nuancer,  puisque  le  premier  vert  qui  se  montre 
est  foncé,  que  si  on  prolonge  l'opération  un  instant  de  plus,  il 
devient  plus  clair  et  qu'il  finirait  par  devenir  jaune.  Quand  la 
pièce  est  ainsi  colorée,  on  dissout  le  vernis  dans  l'essence  de 
térébenthine  à  froid;  on  lave  avec  une  brosse  dans  de  l'eau  de 
savon,  puis  ensuite  avec  de  l'eau  chaude,  et  on  essuie  avec  ud 
linge  fin.  Ces  diverses  couleurs,  qui  imitent  les  couleurs  natu- 
relles des  fleurs  et  qui  sont  posées  sur  un  fond  or  ou  argent 
mat,  ont  un  très-bel  aspect.  Oni^omprend,  du  reste,  qu'on  peut 
varier  beaucoup  le  coloris  et  peindre,  au  lieu  de  fleui^,  des 
oiseaux  et  d'autres  objets.  On  a,  par  exemple,  appliqué  ce  pro- 
cédé à  la  coloration  des  aiguilles  et  des  vis  de  montres,  et  on 
les  a  colorées  en  rouge,  de  façon  à  produire  un  très-bel  effet. 
Il  faut  seulement  faire  attention  que  les  couleurs  paraissant 
toujours  moins  foncées  dans  le  bain  qu'elles  ne  le  sont  en  réalité, 
il  faut  sortir  les  objets  avant  qu'ils  aient  atteint  en  apparence 
la  couleur  voulue.  Le  seul  inconvénient  que  présente  le  mode 
de  coloration  par  le  moyen  des  dépôts  électro-chimiques  de 
peroxyde,  c*est  sa  susceptibilité  à  s'altérer,  soit  par  le  contad 
des  mains  humides,  soit  par  la  simple  exposition  prolongée  à 
l'air.  Il  faut  donc  placer  les  objets  ainsi  colorés  sous  verre.  Ce 
qu'il  vaudrait  le  mieux  serait  de  les  recouvrir  d'un  vernis  aussi 
incolore  que  possible  qui  fût  sans  action  sur  le  peroxyde  de 
plomb;  mais  il  ne  parait  pas  qu'on  ait  encore  réussi  à  trouver 
un  vernis  dont  l'application  laisse  les  couleurs  parfaitement 
intactes. 

S  4.  AppIleattoB  à  1a  gpalTAiioplMiUe* 

Autant  il  importe  dans  la  dorure  et  dans  l'application  des 
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métaux  les  uns  sur  les  autres,  que  les  dépôts  soient  adhérents, 
autant  il  est  indispensable,  dans  la  galvanoplastie,  qu'ils  le 
soient  peu.  La  galvanoplastie  a,  en  effet,  pour  objet  d'obte- 
nir, au  moyen  d'un  dépôt  métallique  qui  s'opère  sur  un  moule 
en  creux  ou  en  relief  servant  d'électrode  négatif  dans  une  solu- 
tion métallique ,  l'empreinte  de  la  surface  de  ce  moule.  On 
comprend  donc  combien  il  est  important  que  le  dépôt  puisse  se 
détacher  facilement  et  sans.se  briser.  Nous  verrons  dans  l'in- 
stant comment  ce  but  peut  être  atteint  ;  mais  disons  aupara- 
vant quelques  mots  de  la  découverte  même  delà  galvanoplastie. 
Deux  physiciens  peuvent  également  la  réclamer  comme  leur 
appartenant,  M.  Spencer  en  Ângleterce  et  M.  Jacobi  en  Russie. 
C'est  en  décomposant  le  sulfate  de  cuivre  et  en  recueillant 
le  cuivre  à  l'électrode  négatif  que  les  deux  physiciens  obser^ 
vèrent  que  les  molécules  de  ce  métal  s'agrégeaient  forte- 
ment ensemble,  et  prenaient  l'empreinte  de  tous  les  creux  et 
reliefe  qui  se  trouvent  sur  la  surface  de  l'électrode.  L'un  et 
l'autre  réussirent  à  reproduire  en  creux  des  monnaies,  des 
médailles  et  d'autres  objets  en  relief;  tous  les  deux  recon- 
nurent que,  pour  que  le  dépôt  réunit  toutes  les  conditions 
nécessaires  d'homogénéité  et  de  solidité,  il  fallait  toujours 
opérer  avec  une  solution  de  sulfate  de  cuivre  saturée.  M.  Spen- 
cer ne  se  borna  pas  à  mouler  en  creux  les  objets  en  relief, 
mais  il  se  servit  encore  des  moules  eux-mêmes  pour  obtenir 
des  épreuves  qui  étaient  les  fac-similé  des  objets,  et  il  ap- 
pliqua son  procédé  à  la  reproduction  de  caractères  typogra- 
phiques, de  planches  de  cuivre  gravées  en  taille-douce,  etc. 
M.  Jacobi,  tout  en  se  livrant  au  même  genre. d'application, 
imagina  quelques  perfectionnements  dans  le  mode  d'opérer; 
il  eut  l'idée  de  se  servir  d'une  pile  d'un  ou  plusieurs  couples 
pour  décomposer  le  sulfate  en  prenant  pour  électrode  positif 
une  lame  de  même  nature  que  le  métal  en  dissolution,  du 
cuivre  avec  le  sulfate  de  cuivre,  de  façon  à  remplacer  par  le 
métal  dissous  à  l'électrode  positif,  la  portion  qui  disparaît  de 
la  dissolution  équivalente*.  M.  Spencer  et  M.  Jacobi  ne  s'étaient 

*  On  rait  qne  réquitalence  n*c8t  jamais  parfaite,  ce  qui  tient  à  des  causes  qut 
\  «TODS  déjà  analysées  (Tome  W,  page  325). 
III. 
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d'abord  servi  que  d'im  appareil  simple,  dans  lequel  le  moule 
était  Télément  négatif  d'un  couple,  dont  une  j^laque  de  zinc, 
mise  en  communication  avec  le  moule,  était  l'élément  positif. 
La  préparation  du  moule  est  un  des  points  importants  de  la 
galvanoplastie;  il  faut  d'abord  que  sa  surface  soit  conduc- 
trice et  puisse  être  mise  facilement  en  communication  avec  le 
pôle  négatif  d'une  pile;  quand  le  moule  n'est  pas  fait  d'une 
substance  conductrice  par  elle-même,  il  faut  recouvrir  sa  sur- 
face d'une  couche  infiniment  mince  qui  le  soit.  On  se  sert  pour 
cela,  soit  d'une  poudre  métallique  impalpable,  telle  que  celle 
d'argent,  soit  de  la  poudre  de  plombagine  très-divisée ;  oo 
applique  cette  dernière  poudre  avec  un  pinceau  de  poils  un 
peu  longs,  imprégnés  de  la  plombagine  ;  un  second  pinceau 
plus  fin  et  plus  doux  sert  à  enlever  l'excès  de  plombagine  et  à 
donner  un  poli  brillant  à  toutes  les  parties  du  moule.  Quel- 
quefois on  commence  par  imprégner  le  moule  non  conducteur 
d'une  solution  de  nitrate  d'argent  ou  d'un  autre  sel  d'argent, 
d'or  ou  de  platine,  qu'on  réduit  par  les  vapeurs  du  phos- 
phore; ce  qui  détermine  une  couche  mince  continue  d'argent. 
Enfin,  dans  certains  cas,  on  applique  par  la  pression  contre  le 
moule  une  feuille  mince  d'or  ou  d'autre  métal  qui  le  métal- 
lisé. Les  moules  non  conducteurs  métallisés  laissent  en  général 
assez  facilement  dégager  l'objet  moulé;  mais  lorsqu'ils  sont 
eux-mêmes  un  métal,  l'adhérence  est  quelquefois  si  forte,  qtf  (M1 
risque  de  briser  l'objet  en  le  détachant.  M.  Spencer  avait  re- 
marqué que,  pour  éviter  l'adhérence,  il  faut  laver  la  surfiice, 
quand  elle  est  bien  polie,  avec  une  faible  solution  alcaline, 
tandis  que,  pour  obtenir  une  adhérence  forte,  il  faut  la  déca- 
per, comme  nous  l'avons  vu  dans  le  paragraphe  précédent, 
avec  un  acide.  On  peut  également  se  garantir  contre  l'adhé- 
rence en  exposant  la  surface  du  moule  métallique  à  la  vapeor 
d'iode,  comme  on  s'y  prend  pour  préparer  une  épreuve  dagaer- 
rienne,  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  pris  une  teinte  jaunâtre.  Il  suffit 
même,  pour  éviter  l'adhérence,  de  laisser  le  moule  expos? 
quelque  temps  à  l'air,  ce  qui  détermine  à  sa  surface,  ou  une 
légère  couche  d'oxyde,  ou  une  simple  couche  d'air  adhérente 
qui,  interposée  entre  le  moule  et  l'objet  moulé,  permet  de 
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détacher  celui-ci  plus  facilement.  Au  reste,  avec  un  peu  d'ha- 
bitude y  on  parvient  bientôt  à  empêcher  Tadhérence ,  ce  qui 
permet  d'opérer  les  dépôts  sur  des  moules  entièrement  métal- 
liques; condition  éminemment  favorable  pour  le  succès  de 
l'opération,  qui  réussit  toujours  mieux  ainsi  qu'avec  des 
moules  non  métalliques. 

Quant  à  la  manière  de  faire  les  moules,  si  on  les  veut  en 
métal,  on  se  sert  ou  du  plomb  ou  des  divers  alliages  fusibles 
que  la  chimie  fournit,  et  quand  celui  qu'on  a  choisi  est  à 
l'état  de  fusion,  on  applique  sur  sa  surface,  avec  pression,  l'objet 
dont  on  veut  avoir  l'empreinte,  jusqu'à  ce  que  l'alliage  se 
soit  solidifié.  On  peut  également  avec  une  presse  se  procurer 
facilement  des  empreintes  de  médailles  sur  du  plomb  en  feuille 
dont  la  surface  est  bien  nette.  S'il  s'agit  de  moules  non  métal- 
liques, il  faut  les  faire  de  substances  plastiques,  qui  ne  réa- 
gissent ni  sur  la  dissolution,  ni  sur  le*  métal  précipité.  La  cire 
d'Espagne  ordinaire,  la  cire  vierge  reçoivent  les  empreintes 
d'une  manière  très-parfaite;  on  emploie  aussi  un  mélange 
&  parties  égales  de  cire  jaune  et  de  résine,  qui  n'exige  qu'une 
très-légère  élévation  de  température  pour  servir  de  moule. 
Quand  on  fait  usage  du  plâtre,  il  faut  certaines  précautions; 
il  est  nécessaire  de  le  débarrasser  de  tout  l'air  qui  peut  être 
mélangé  avec  lui  et  de  le  recouvrir  d'une  couche  d'huile 
siccative  de  lin  ou  de  noix  qu'on  fait  chauffer  jusqu'à  l'ébul- 
liiioD,  afin  de  le  sécher  promptement;  ce  qui  rend  le  moule 
imperméable  au  sulfate  de  cuivre.  On  prépare  aussi  des  moules 
avec  la  stéarine;  mais  lorsqu'elle  est  *pure,  elle  n*a  pas  assez 
de  liant  et  risque  de  se  fendiller;  de  sorte  que,  pour  la  rendre 
propre  à  l'usage  dont  il  s'agit,  il  est  bon  de  lui  ajouter  un  ou 
deux  dixièmes  de  cire  '.  Enfin  on  a  essayé  avec  succès,  dans 

*  Qaand  on  veat  obtenir  nn  moule  en  plâtre  on  en  stéarine,  on  commence 
par  entoorer  la  médaille  ou  Tobjet  quelconque,  dont  on  veut  avoir  le  moule, 
d*oiie  bande  de  carton  très-mince  ou  d'un  petit  ruban  métallique  qui  forme  au- 
tour de  l'objet  à  reproduire  un  rebord  plus  ou  moins  élevé,  suivant  la  saillie 
des  reiiefé  que  présente  l'original.  S*ll  s'ngit  du  plâtre,  on  le  prend  aussi  fin 
que  possible  et  on  le  dissout  dans  l'eau  pour  en  faire  une  bouillie  claire  dont  on 
recouvre  le  fond  du  moule  avec  un  pinceau,  de  manière  à  pénétrer  dans  tous  les 
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bien  des  cas,  d'employer  la  gutta-percha  à  faire  des  moules, 
soit  par  simple  pression ,  soit  par  fusion ,  en  la  mélangeant 
pour  la  faire  fondre  avec  i  de  son  poids  d'huile  de  lin.  Ajou- 
tons que  le  soufre  serait  une  matière  excellente  pour  avoir  des 
empreintes  délicates,  s'il  ne  présentait  pas  l'inconvénient  d'exer- 
cer une  action  sur  le  métal  précipité. 

Le  moule  une  fois  préparé,  il  faut,  s'il  est  en  métal,  lui 
souder  un  conducteur  qui  puisse  le  mettre  en  communication 
avec  la  pile,  et,  s'il  n'est  pas  conducteur,  il  faut,  après  Tavoir 
métallisé,  comme  nous  l'avons  indiqué,  l'entourer  sur  tout 
son  pourtour  d'un  anneau  ou  d'un  fil  de  cuivre  qu'on  serre 
fortement  et  d'où  part  un  fil  conducteur  qui  aboutit  à  la  pile. 
Il  faut  seulement  avoir  bien  soin  d'étendre  la  couche  conduc- 
trice  qui  a  servi  à  métalliser  le  moule  jusqu'au  cercle  de 
cuivre,  afin  que  le  courant  électrique  puisse  pénétrer  daiB 
cette  couche  par  tous  les  points  de  son  contour. 

Toutes  ces  opérations  préliminaires 
terminées,  il  s'agit  d'opérer  le  dépôt 
du  cuivre  ;  on  peut  se  servir  pour 
cela,  comme  nous  l'avons  dit,  duD 
appareil  simple  et  d'un  appareil  com- 
posé. L'appareil  simple  (fig.  424  se 
compose  d'un  bocal  en  verre  AB, 
dans  lequel  est  la  dissolution  de  sul- 
fate de  cuivre  saturée  et  légèremcot 
acidulée.  Un  large  tube  de  verre  CD, 
fermé  à  sa  partie  inférieure  par  un 
Fig.  424.  diaphragme  en  vessie  a6,  est  placé 


creux  du  modèle;  sur  cette  première  couche  de  plâtre .  qui  a  coTinm  2  mOfr- 
mLe»  d'épaisseur,  on  verse  doucement  le  plâtre  délayé  jusqu'à  ce  que  U  coocbe 
Lie  ait  répaisseur  voulue.  Alors  on  frappe  le  moule  légèrement  sur  une  taWe. 
Z  avant  soin  de  le  maintenir  borizonUl  pour  faire  sortir  les  bulles  d  air  qui  sb- 
Îaient  pu  rester  dans  les  creux  du  modèle,  et  on  attend  que  le  plâtre  .oitpr. 
pour  séparer  le  moule.  On  opère  de  la  même  manière  pour  les  moules  de  «»• 
le .  on  verse  la  substance  fondue  sur  la  médaille,  qu'on  a  prealablemeni  dirf 
fée  aûn  d'empêcher  que  celte  substance  ne  se  ûge  Immédiatement  au  conlidd. 
moule   On  doit  enraiement  chasser  les  bulles  d'air  avec  un  pinceau  ou  par  *f 
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dans  le  bocal,  de  manière  à  ne  plonger  que  dans  la  couche 
supérieure  du  sulfate  ;  il  est  maintenu  au  moyen  d'une  petite 
planchette  en  boisEF,  percée  d'une  ouverture  centrale  un 
peu  plus  petite  que  la  section  du  cylindre ,  et  qui  est  rete- 
nue à  l'aide  de  crochets  en  âl  de  cuivre,  qui  viennent  se  fixer 
sur  les  bords  du  vase  extérieur  AB.  On  peut  avec  avantage 
se  passer  de  cette  planchette  en  se  bornant  à  fixer  le  tube  inté- 
rieur au  bocal  extérieur  au  moyen  d'appendices  partant  du 
premier  qui,  dans  ce  cas,  est  au  même  niveau  que  le  haut  du 
bocal.  On  met  de  l'eau  acidulée  avec  de  l'acide  sulfurique  dans 
le  cylindre  CD;  on  y  plonge  un  disque  de  zinc  amalgamé,  du 
centre  duquel  part  un  gros  fil  en  cuivre  T,  qui  est  tenu  fixe 
au  moyen  d'une  baguette  en  verre  G  H,  qui  repose  sur  les 
bords  du  bocal  et  autour  de  laquelle  on  fait  faire  un  tour  au 
fil.  L'objet  à  reproduire  ou  le  moule  est  placé  au  fond  du  vase, 
mais  il  faut  avoir  soin  que  la  face  sur  laquelle  le  cuivre  doit 
être  déposé  soit  bien  horizontale  et  tournée  en  dessus;  le  fil 
conducteur  qui  part  de  l'objet  est  attaché  au  fil  G,  et  le  circuit 
étant  ainsi  fermé,  la  décomposition  du  sulfate  de  cuivre  a  lieu. 
A  mesure  qu'elle  s'opère,  la  dissolution  s'affaiblit;  mais  pour 
la  maintenir  au  même  degré  de  concentration,  on  place  sur 
la  tablette  en  bois  EF  des  cristaux  de  sulfate  de  cuivre  qui 
se  dissolvent  à  mesure  que  le  liquide  s'épuise.  Cette  précau- 
tion est  importante;  car,  pour  avoir  un  dépôt  de  cuivre 
compacte  et  adhérent,  il  est  nécessaire  que  le  sulfate  soit  très- 
concentré,  car  alors  c'est  le  sel  lui-même  qui  se  décompose  et 
non  pas  l'eau  acidulée  qui,  au  contraire,  est  décomposée  lors- 
que la  concentration  est  moindre.  Or,  comme  nous  Tavons 
-vu  *,  le  dépôt  de  cuivre,  qui  résulte  de  la  réduction  de  l'oxyde 
de  cuivre  par  l'action  de  l'hydrogène  naissant  de  l'électroiyse 

légères  secoottes  comme  pour  le  plâtre.  Il  faut,  avant  cette  opération,  atoir  soin 
d'enduire  préalablement  la  surface  du  moule  au  moyen  d'un  pinceau  d'une  lé- 
gère couche  de  savon,  lorsqu'il  s'agit  du  plâtre,  et  d'huilo  d'olive  lorsqu'il  s'agit 
de  la  cire  ou  de  la  stéarine.  Quand  le  modèle,  dont  on  veut  prendre  l'empreinte 
CD  cire  ou  en  stéarine,  est  en  plâtre,  il  faut  avoir  soin  de  le  tenir  humecté  avec 
Étftai  tiède  atant  d'y  verser  et  pendant  qu'on  y  terse  la  composition  fondue. 
i«6. 


550  APPLICATIONS  DE    L*ÉLECTRICltÉ. 

de  l*eau,  est  granuleux,  et  par  conséquent  défectueux,  tandis 
que  celui  qui  provient  de  Télectrolyse  directe  du  sulfate  est 
ductile  et  brillant.  Il  ne  faut  pas  non  plus  conduire  Topera- 
tion  trop  vite,  car  alors  le  cuivre  serait  cassant;  rexpérience 
indique  facilement  à  quel  degré  il  faut  aciduler  Teau  pouravdr 
un  courant  de  la  force  convenable;  i*eau  renfermant  ^  d*acide 
suifurique  est  en  général  celle  qui  convient  le  mieux.  Enfin,  il 
faut  avoir  soin  de  couvrir  d*un  vernis  isolant  les  fils  ou  la  lame 
de  cuivre  qui  entourent  le  moule  quand  il  est  fait  d*une  sub- 
stance non  conductrice,  afin  de  les  préserver  d'un  dép6t  de 
cuivre;  on  remplace  avec  avantage  la  lame  de  cuivre  -par  une 
lame  de  plomb  qui  peut  se  détacher  plus  facilement  ;  et  afin 
que  le  bourrelet  de  cuivre  qui  se  forme  sur  ces  lames  ne  sa^ 
pose  pas  à  la  séparation  du  dépôt  et  du  moule,  on  a  soin  de  leur 
donner  plus  de  largeur  pour  qu'elles  dépassent  de  1  millimètre 
la  surface  du  moule. 

On  fait  quelquefois  usage  de  diaphragmes  poreux  dans  les 
appareils  simples;  ainsi  dans  une  auge  remplie  de  sulfate  de 
cuivre  on  plonge  des  vases  poreux  A  et  A'  (fig.  425) ,  de  façon  que 


Fig.  425. 

la  dissolution  du  sulfate  soit  de  1  à  2  centimètres  au-dessous  dn 
haut  de  ces  vases.  Dans  leur  intérieur  on  introduit  de  Teau  aci- 
dulée, puis  un  cylindre  de  zinc  muni  d'une  tige  de  cuivre  qu'on 
met  en  communication  avec  le  fil  conducteur  qui  part  des  ob- 
jets a  et  a',  sur  lesquels  le  enivre  doit  être  déposé,  et  dont  la  fier 
tournée  du  côté  du  vase  poreux  *  st  la  seule  qui  soit  rriodii<?tnnr; 
si  l'objet  est  métallique ,  il  frini  avoir  soin  de  Kœuvnr  lâiiut 
face  d'un  vernis  isolant.  Il  fîiui  prendre  la  pfteuilion«  i|ua9i> 
on  fait  usage  de  moules  en  gutia*pcrcha  ou  en  toute  ioli^  m»- 


i 


APPLICATIONS  CHIMIQUES.  551 

tière  peu  pesante»  de  leur  adapter,  afin  qu'ils  plongent  bien  au 
nailieu  de  la  dissolution,  des  contre-poids  c  et  c'  en  cuivre  recou- 
verts de  vernis,  ce  qui  fait  que  le  cuivre  ne  s'y  dépose  pas.  Cette 
disposition  a  l'avantage  de  permettre  de  placer  dans  la  même 
dissolution  plusieurs  appareils  simples;  mais  elle  a  d'un  autre 
c6té  rinconvénient  d'obliger  de  mettre  les  moules  verticalement, 
ce  qui  empêche  le  dépôt  d'être  aussi  homogène  et  uniforme  que 
lorsqu'ils  sont  horizontaux.  Il  se  produit  alors  des  stries  et  des 
inégalités  d'épaisseur  qui  tiennent  aux  courants  verticaux  qui 
s'établissent  dans  le  liquide  quand  sa  densité  varie,  comme  c'est 
le  cas  ici,  à  mesure  que  la  décomposition  s'opère. 

Les  appareils  simples  ont  un  inconvénient,  c'est  l'endosmose 
qui  s'opère  nécessairement  à  travers  le  diaphragme  qui  sépare 
l'eau  acidulée  de  la  dissolution  de  sulfate  de  cuivre.  Il  en  ré- 
sulte, au  bout  d'un  certain  temps,  la  présence  dans  cette  dis- 
solution d'un  peu  de  sulfate  de  zinc,  ce  qui  oblige  à  la  renou- 
veler; petit  inconvénient,  il  est  vrai,  à  côté  des  avantages  et  de 
la  simplicité  de  ce  genre  d'appareil.  Les  appareils  composés 
n'ont  pas  cet  inconvénient,  puisque  la  production  de  l'électricité 
a  lieu  en  dehors  de  la  dissolution  du  sulfate  de  cuivre  qui  est 
décomposée;  c'est  dans  ce  cas  qu'on  peut  employer  un  électrode 
positif  en  cuivre  qu'on  nomme  un  électrode  soluble,  parce  que, 
comme  nous  l'avons  dit,  il  se  dissout  à  mesure  que  le  sulfate  de 
cuivre  est  décomposé,  de  manière  à  remplacer  dans  la  dissolu- 
tion le  cuivre  déposé  à  l'électrode  négatif.  Cette  dissolution  est 


Fig.  426. 
placée  dans  un  vase  Â  B  (fig.  426),  dans  lequel  plonge  la  pièce 
D,  sur  laquelle  le  cuivre  doit  être  déposé,  et  qui  communique 
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avec  le  pôle  négalif  d*uD  couple  C,  doot  le  pôle  positif  aboutit  à 
une  lame  L  de  cuivre  qui  se  dissout;  au  lieu  d*uQ  couple  oo  peut 
en  avoir  plusieurs  disposés  en  série  ;  cela  dépend  de  la  gran- 
deur et  de  la  nature  des  dépôts  qu'on  veut  opérer;  quand  il 
s*agit  de  reproduire  des  médailles  ou  objets  du  même  genre,  un 
seul  couple  est  suffisant.  Oh  peut  disposer,  si  Ton  veut,  le  moule 
horizontalement  pour  éviter  les  inconvénients  de  la  disposition 
verticale;  mais  dans  les  cas  assez  nombreux  où  cela  n*est  pas 
nécessaire,  on  peut  alors  opérer  plusieurs  dépôts  à  la  fois  en  pla- 
çant dans  une  cuve  remplie  de  sulfate  de  cuivre  (fig.  427)  une 
large  lame  de  cuivre  LL  qui  occupe  le  milieu  de  la  cuve  et 


Fig.  4Î7. 

qui  communique  avec  le  pôle  positif  de  la  pile,  tandis  que  ae 
chaque  côté  de  cette  lame  sont  suspendus  à  deux  tiges  de  cui- 
vre en  relation  avec  le  pôle  négatif  des  moules  préparés  a,6,c. 

Ajoutons  encore  que  la  beauté  du  dépôt  dépend  non-seule- 
ment, comme  on  Ta  vu,  de  Tintensité  du  courant  et  du  degré 
de  concentration  de  la  dissolution,  mais  de  la  pureté  du  sulfate 
de  cuivre,  qu'il  faut  choisir  exempt  du  sulfate  de  fer  qui  se 
trouve  quelquefois  mélangé  avec  lui;  quand  le  sulfate  est  eo 
beaux  cristaux,  on  est  sûr  de  sa  pureté;  On  peut  employer 
d'autres  sels  et,  entre  autres,  le  nitrate  et  l'acétate;  mais  soit  à 
cause  de  son  prix  moins  élevé ,  soit  à  cause  de  la  facilité  de  si 
manutention,  on  préfère  généralement  le  sulfate. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  aux  essais  qu'on  a  tentés  pour  dé- 
poser par  la  galvanoplastie  d'autres  métaux  que  le  cuivre.  Os 
essais,  en  général,  n'ont  pas  été  très-heureux.  L'or  et  l'argent 
cependant  ont  donné  de  bons  résultats.  On  se  sert  pour  l'or 
des  mêmes  dissolutions  que  pour  le  dorage  ;  il  va  sans  dire  qu'il 
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faut  employer  les  appareils  composés  et  prendre  une  lame  d*or 
pour  électrode  positif.  Quant  à  Targent,  on  a  fait  égalenient 
usage  avec  avantage  de  la  dissolution  du  cyanure  double  de 
potassium  et  d'argent  employé  dans  Targenlure;  la  dissolution 
saturée  de  sulfate  est  aussi  employée  ainsi  que  celle  du  nitrate  ; 
mais  il  faut,  avec  cette  dernière  dissolution,  que  le  courant  soit 
très-faible.  Il  est  nécessaire,  quand  on  fait  la  galvanoplastie  de 
Targent,  de  métalliser  les  moules  avec  la  poudre  d'argent,  au 
lieu  d'employer  la  plombagine. 

C'est,  comme  nous  l'avons  dit,  la  galvanoplastie  du  cuivre 
qui  a  surtout  pris  rang  dans  l'industrie  et  qui  a  fourni  de  nom- 
breuses applications  du  plus  grand  intérêt,  que  nous  allons  ra- 
pidement parcourir.  Nous  insisterons  seulement  préalablement 
sur  la  facilité  et  la  délicatesse  avec  lesquelles  le  dépôt  de  cuivre 
bien  opéré  reproduit,  jusqu'aux  plus  petits  détails,  toutes  les 
parties  d'un  moule,  et  si  au  lieu  de  déposer  le  métal  sur  un 
moule,  on  le  reçoit  sur  une  lame  de  métal,  d'argent  par  exemple, 
extrêmement  bien  polie,  on  obtient  une  lame  de  cuivre  dont  la 
surface,  en  contact  avec  celle  de  l'argent,  a  un  poli  tel,  qu'il 
serait  impossible  de  l'obtenir  aussi  parfait  par  les  moyens  méca- 
niques ordinaires.  Aussi  a-t-on  profilé  de  cette  propriété  pour 
fabriquer  le  plaqué  d'argent  qui  sert  aux  épreuves  daguerrien- 
nes.  M.  Belfield,  qui  a  eu  cette  idée,  commence  par  déposer, 
par  voie  électro-chimique  sur  une  plaque  de  laiton  parfaitement 
polie,  une  couche  d'argent  pur,  homogène  et  uniforme,  dont 
CD  varie  à  volonté  l'épaisseur;  puis  sur  cette  couche  d'argent 
il  en  précipite  une  autre  de  cuivre.  Lorsque  celle-ci  a  acquis 
l'épaisseur  suffisante  pour  offrir  une  résistance  convenable ,  on 
détache  la  plaque  double  de  la  plaque  de  laiton  sur  laquelle  elle 
a  été  formée;  opération  délicate  et  pour  laquelle  il  faut  beau- 
coup de  soin.  On  a  ainsi  une  plaque  de  cuivre  recouverte  d'une 
couche  d'argent  parfaitement  polie  et  propre  au  daguerréo- 
type. Ce  procédé  ne  paraît  pas  convenir,  soit  sous  le  rapport  éco- 
nomiquCj  soit  à  cause  des  difficultés  d'exécution,  à  la  fabrica- 
tion du  plaqué  en  général. 

La  principale  des  applications  de  la  galvanoplastie  est  sans 
aucun  doute  la  reproduction  des  médailles  ainsi  que  celle  des 
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bas-reliefs,  des  bustes,  des  statues  et  de  tous  les  objets  de  Tart 
du  Sculpteur  et  du  fondeur.  Nous  avons  déjà  exposé  en  détail 
la  manière  d'obtenir  cette  reproduction  lorsqu'il  s*agit  de  mé- 
dailles, en  opérant,  soit  sur  la  médaille  elle-même  qui^  seryaot 
d'électrode  négatif,  donne  en  creux  un  modèle  qu'on  met  de  noo- 
Teau  en  expérience  pour  avoir  l'image  en  relief,  soit,  si  on  craint 
d'altérer  le  modèle,  sur  l'empreinte  de  la  médaille  prise  par  les 
moyens  et  avec  les  précautions  que  nous  avons  indiquées.  On 
obtient  ainsi  des  spécimens  de  la  médaille  tellement  parfaits 
qu'il  est  souvent  difficile  de  les  distinguer  de  l'original.  On  peut 
en  outre  les  bronzer,  les  argenter  ou  les  dorer  suivant  les  pro- 
cédés indiqués.  Lorsqu'il  s'agit  de  la  reproduction  d'un  oÂjet 
de  sculpture,  il  est  rare  qu'on  puisse  l'obtenir  d'une  seule  pièce, 
sauf  dans  le  cas  où  il  s'agirait  d'une  statuette  de  très-petite  di- 
mension. En  général  on  prend  les  moules  en  creux  des  diffé- 
rentes parties  du  modèle ,  puis  on  les  revêt  intérieurement  de 
plombagine  et  on  les  réunit  ensemble  avec  de  la  cire  ou  da 
plâtre  rendu  imperméable ,  de  manière  à  former  une  espèce  de 
vase  creux  propre  à  recevoir  la  dissolution.  Il  faut  faire  usage 
ici  d'une  forte  pile  et  d'une  solution  peu  concentrée  pour 
que  le  courant  s'y  dissémine  également  partout,  et  donner 
par  cette  même  raison  à  la  pièce  de  cuivre  qui  sert  d'électrode 
positif  une  étendue  aussi  grande  que  possible. 

Quand  on  a  obtenu  les  diverses  pièces  galvanoplastiques  do 
modèle,  il  faut  les  souder  ensemble,  ce  qu'on  peut  faire  ea 
faisant  une  soudure  à  l'argent  ou  à  l'étain,  qu'on  recouvre 
ensuite  d'une  couche  de  cuivre.  C'est  ce  moyen  qu*on  a  été 
obligé  d'employer  pour  réunir  ensemble  les  deux  faces  d'une 
médaille,  qui  ne  peuvent  être  naturellement  reproduites  que 
séparément.  La  galvanoplastie,  lorsqu'elle  est  appliquée  à  la 
reproduction  d'objets  de  sculpture  d'une  dimension  con^déra- 
ble,  exige  le  concours  de  l'art  du  fondeur,  soit  pour  opérer 
convenablement  la  réunion  des* pièces,  soit  pour  la  fabrication 
de  certaines  parties  que  la  galvanoplastie  est  impuissante  i 
produire  convenablement.  C'est  sur  cette  base  qu^était  fondé 
le  grand  établissement  du  duc  de  Leuchtembergà  Saint-Péters- 
bourg, dans  lequel  on  se  proposait  de  reproduire  des  statues 
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colossales.  Quoique  le  bot  qu  on  ayait  en  vue  ail  été  atteint,  il 
paraîtrait  cependant  que  les  résultats  n'ont  pas  été  aussi  satis- 
faisants qu'on  Tespérait.  Le  prix  élevé  de  ce  mode  de  fabrica- 
tion, lorsqu'on  opère  sur  une  grande  échelle,  est  Tune  des  prin- 
cipales causes  qui  Tout  fait  abandonner;  mais  il  y  a  plus,  il 
paraîtrait  que  les  produits  de  la  galvanoplastie  ne  sont  pas 
susceptibles  de  résister,  à  beaucoup  près,  aussi  bien  que  ceux 
du  fondeur  aux  injures  du  temps;  ce  qui  tient  probablement  à 
ce  que  l'agrégation  des  particules  de  cuivre  se  fait  moins  bien  à 
froid  qu'à  chaud.  Toutefois,  la  galvanoplastie  a  reproduit  déjà 
on  très-grand  nombre  de  chefs-d'œuvre  de  la  statuaire  et  de 
la  sculpture,  des  bustes,  des  statues  en  pied  de  grandeur  na- 
turelle et  même  de  plus  de  dix  pieds  de  haut,  une  foule  de  bas- 
reliefs  et  autres  objets  sculptés,  qui  ont  été  l'objet  de  l'admira- 
tion dans  l'Exposition  universelle  de  1855;  mais  il  me  parait 
difficile  qu'elle  remplace  l'art  du  fondeur  pour  les  grands  mo- 
numents artistiques  destinés  à  figurer  en  plein  air.  Ces  divers 
objets  sont  en  cuivre,  quoiqu'on  ait  fabriqué  des  bas-reliefs  en 
argent;  mais  on  peut,  ce  qui  revient  au  même  pour  l'appa- 
rence, et  c'est  bien  plus  économique',  recouvrir»  au  moyen  de 
la  pile,  les  ouvrages  en  cuivre  d'un  plaqué  en  argent,  qui 
réussit  extrêmement  bien.  Quand  on  préfère  laisser  le  cuivre  à 
nu,  il  convient,  dans  bien  des  cas,  de  lui  donner  une  couleur 
de  bronze»  qui  fait  en  général  meilleur  eîTet  que  la  couleur  du 
cuivre  réduit  par  la  pile. 

Le  bronzage  s'opère  de  différentes  manières,  dont  la  plus 
simple  consiste  à  frotter  le  cuivre  avec  de  la  plombagine;  puis 

1  M.  Figuier,  dans  son  ouvrage  intéressant  sur  les  découvertes  scientifiques^  re- 
marque avec  raison  que  dans  Tintérét  de  Tart  et  de  la  conservation  des  beaux  ouvrages 
qui  lui  sont  dus,  il  est  bien  préférable  que  la  matière  employée  ne  soit  pas  d*un 
prix  trop  élevé.  L^artiste  peut  ainsi  multiplier  beaucoup  plus  les  produits  de  son 
Imaginatioti,  n'étant  pas  arrêté  par  la  forte  dépense  qui  résulte  pour  lui  de  i*em- 
ploi  des  métaux  précieux,  de  Targeot  par  exemple  ;  et  d'un  autre  côté,  les  chefs- 
d'oeuvre  ne  risqueront  plus,  comme  cela  se  voit  trop  souvent  en  temps  de  révo- 
•  luUon,  d'être  réduits  en  lingots.  Aussi  remarque- t-on  que  toutes  les  œuvres 
sculpturales  exécutées  en  bronie  dans  les  deux  derniers  siècles  nous  ont  été 
eonêenrées,  tandis  que  celles  ett  iflllL  JflBlli  y  avait  un  assez  grand  nombre. 
«É  yiiw|iie  totalement  dltpar-  * 
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on  le  met  sur  le  feu  pour  le  chauffer  légèrement.  Une  très-fai- 
ble solution  d*ammoniaque  ou  de  sulfate  de  potasse  doDOf 
aussi  au  cuivre  une  belle  couleur  bronze.  On  parvient  à  obte- 
nir une  teinte  de  bronze  florentin  fort  belle  en  chauffant  sim- 
plement l'objet  en  cuivre,  par  exemple  une  médaille,  jusquà 
une  certaine  température;  il  faut  avoir  soin  seulement  que  le 
chauffage  se  fasse  également  sur  tous  les  points,  afin  que  Toiy- 
dation,  qui  est  la  cause  du  phénomène,  soit  uniforme  sur  toute 
la  surface. 

De  la  même  manière  qu'on  reproduit  des  médailles,  on  peut 
avec  la  galvanoplastie  reproduire  des  cadrans  de  montres 
plus  ou  moins  ciselés  ou  ornés  ;  il  faut  pour  cela  se  servir  d*uo 
cadran  modèle,  qu'il  est  préférable  d'avoir  en  or  ou  en  argent, 
parce  que  ces  métaux  sont  ceux  sur  lesquels  on  obtient  le  plus 
beau  guilloché  sans  nuances  et  qui  se  coupent  le  mieux  sous  le 
burin  du  graveur;  on  peut  également  fabriquer  ainsi  les  fonds 
de  bottes  de  montres.  Nous  ne  pourrions,  sans  nous  étendre 
outre  mesure,  énumérer  toutes  les  formes  d'application  qu'of- 
fre la  galvanoplastie  ;  mais,  si  nous  ne  pouvons  entrer  dans 
tous  ces  détails,  il  nous  sera  permis  de  citer  M.  Boquilloo, 
comme  étant  une  des  personnes  qui  ont  le  plus  contribué  i 
perfectionner  cet  art  nouveau  par  divers  procédés  pratiqua 
qu'il  a  imaginés. 

Au  lieu  de  reproduire,  au  moyen  d'un  moule,  des  objets 
d'art,  on  peut  vouloir  seulement  les  recouvrir  d'une  couche  de 
cuivre,  pour  leur  donner  un  air  massif  et  leur  permettre  de 
résister  à  l'action  de  l'air  et  de  l'humidité.  Tel  est  par  exemple 
le  cas  pour  de  petites  statuettes  et  autres  ouvrages  modelés  en 
plâtre  ;  il  faut  commencer  par  rendre  leur  surface  conductrice 
à  l'aide  de  la  plombagine  ou  d'une  poudre  métallique;  puis 
on  les  plonge  dans  l'un  des  appareils  que  nous  avons  dé* 
crits.  Afin  d'obtenir  que  l'épaisseur  du  dépôt  soit  uniforme,  ce 
qui  est  essentiel  pour  conserver  aux  différentes  parties  en  relief 
de  l'objet  leurs  proportions  relatives,  on  doit  chercher  à  don- 
ner à  la  lame  de  cuivre  qui  sert  d'électrode  positif  une  forme 
aussi  analogue  que  possible  à  celle  que  présenterait  une  em- 
preinte prise  sur  le  modèle.  Diverses  autres  précautions  sont 
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nécessaires  quand  Tobjet  est  d*uDe  dimeDsion  coDsidérable , 
comme  par  exemple  de  procéder  par  des  opérations  succes- 
sives en  recouvrant  d'un  vernis  isolant  les  parties  où  l'épais- 
seur de  la  couche  de  cuivre  est  suffisante  pour  augmenter  cette 
épaisseur  dans  les  autres.  Quand  il  s'agit  de  recouvrir  de  cui- 
vre des  insectes,  des  fruits,  il  suffit  de  les  enduire  de  plomba- 
gine et  d'enfoncer  quelque  part  une  épingle,  qui  sert  à  établir 
la  communication  avec  le  pôle  négatif  de  la  pile. 

L'une  des  plus  importantes  et  les  plus  élégantes  applications 
de  la  galvanoplastie  est  celle  qui  concerne  ce  qu'on  peut  nom- 
mer l'électrotypie ,  c'est-à-dire  la  reproduction  de  planches 
destinées  à  la  gravure  ou  à  l'impression.  M.  Spencer,  comme 
Dous  l'avons  dit,  s'était  beaucoup  occupé  de  cet  objet,  et  l'i- 
dentité parfaite  des  empreintes  obtenues  ainsi  avec  les  modèles 
jusqu'au  point  que  les  lignes  les  plus  délicates,  même  celles 
qui  ne  sont  visibles  qu'au  microscope,  étaient  reproduites,  avait 
fait  penser  que  ce  procédé  serait  précieux  pour  la  reproduction 
des  planches  gravées  en  cuivre  et  en  acier.  Le  dessin  gravé 
étant  en  creux,  il  faut  commencer  par  obtenir  un  moule  en 
relief,  avec  lequel  on  se  procure  un  moule  en  creux  semblable 
à  roriginal.  Pour  éviter,  ce  qui  est  assez  difficile,  l'adhérence 
entre  l'original  et  le  moule  en  relief,  on  peut  employer  divers 
moyens,  tels  que  de  recouvrir  sa  surface  d'une  pellicule  mince 
d'un  corps  gras  ou  de  cire  en  la  frottant  à  chaud  avec  ces 
corps,  tels  que  de  placer  la  plaque  dans  un  lieu  frais  pendant 
vingt-quatre  heures,  ce  qui  détermine  la  formation  d'une  cou- 
che d'air  assez  forte  pour  empêcher  l'adhérence.  M.  Mathiot 
des  États-Unis  a  proposé  d'employer  la  vapeur  d'iode, -dont 
nous  avons  déjà  vu  l'efficacité  dans  ce  cas  ;  mais  alors»  pour 
que  son  effet  soit  uniforme  et  s'exerce  également  sur  toutes 
les  parties  de  la  planche  gravée,  il  faut  commencer  par  ar- 
genter  celle-ci.  Pour  préparer  ses  plus  grandes  planches  de 
10  pieds  carrés  de  surface,  M.  Mathiot  emploie  la  dissolution 
d'un  grain  (0^,005)  d'iode  dans  20,000  grains  d'a!cool  concen- 
tré, La  délicatesse  des  traits  de  la  plaque  est  si  peu  diminuée 
par  l'emploi  de  ce  moyen  chimique  de  prévenir  l'adhérence, 
que  M-  MîUhiol  a  pu  électrotypor  &i:pl  foU  en  rtiief  uL  en  creux 
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successivement  une  même  planche  gravée ,  sans  qu*on  ait  pu 
apercevoir  la  moindre  différence  entre  la  dernière  reproduction 
et  Toriginal.  Les  grandes  cartes  des  côtes  de  l'Amérique  ont  été 
reproduites,  par  ce  procédé  électrotypique.  Il  faut  dans  ces 
opérations,  avoir  soin  de  placer  les  planches  horizontalement  et 
d'opérer  lentement,  afin  d'obtenir  un  dépôt  de  cuivre  suffisam- 
ment compacte  et  dur.  Si  les  planches  sont  en  acier,  comme 
elles  ne  peuvent  être  plongées  dans  aucune  des  dissolutions  de 
cuivre  sans  être  attaquées,  on  doit  obtenir  la  première  épreuve 
en  argent,  et  alors  on  peut  avoir  la  contre-épreuve  en  cuivre; 
mais  le  résultat  de  cette  manière  d'opérer  n*est  pas  toujours 
satisfaisant. 

Quoique  la  reproduction  d'une  planche  par  le  dépôt  direct 
du  cuivre  soit  le  mode  qui  paraisse  donner  les  meilleurs  résul- 
tats, cependant  il  est  des  cas,  et  en  particulier  lorsqu'il  s'agit 
de  planches  d'acier,  où  il  est  préférable  de  se  procurer  un 
moule  en  prenant  l'empreinte  de  la  planche  gravée  avec  de  la 
cire  ou  de  la  gutta-percha,  ou  mieux  encore  avec  une  lame  de 
plomb  bien  décapée.  A  cet  effet,  on  place  cette  lame  dans 
une  presse  à  imprimer  en  taille-douce  au-dessus  de  la  planche 
gravée,  et  on  la  recouvre  d'une  plaque  de  fer. 

On  peut  également  reproduire  des  planches  gravées  sur  bois, 
et  pour  cela  on  commence  par  prendre  une  copie  en  creux  eo 
recouvrant  la  surface  supérieure  de  la  planche  d'une  couche 
de  plombagine,  et  sa  surface  inférieure  ainsi  que  ses  côlés  avec 
de  la  cire  ou  de  la  graisse,  pour  empêcher  l'absorption.  Ce  pro- 
cédé est  précieux  pour  multiplier  en  cuivre  les  gravures  sur 
bois,  les  vignettes  et  les  ornements  divers  qu'on  emploie  dans 
r  imprimerie,  et  qui  sont  connus  sous  le  nom  de  clichés. 

Tous  les  procédés  que  nous  venons  de  décrire,  et  d'autres 
encore  analogues  sur  lesquels  il  serait  inutile  d'insister,  con- 
eislenl  à  faire  déposer  du  cuivre  galvanoplastiquement,  soit  sur 
des  planches  gravées  en  creux  pour  avoir  des  contre-épreuves 
en  relief  sur  lesquelles  on  opère  un  second  dépôt  qui  donne 
tinc  planche  semblable  à  l'original,  soit  directement  sur  des 
moulos  en  relief  préparés  par  les  moyens  indiqués. 

tJ  nous  reste  à  parler  de  quelques  modes  de  reproduction  des 
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dessins  qui  donnent  de  beaux  résultats.  Ainsi  M.  le  duc  de  Leuch- 
temberg  a  eu  l'idée  de  remplacer  Tencre  d'imprimerie ,  avec 
laquelle  on  couvre  la  planche  de  cuivre  dont  on  veut  avoir 
une  copie,  par  un  mélange  de  résine  de  Damara,  de  rouge  de 
fer  et  d'essence  de  térébenthine,  et  avec  lequel  il  fait  tirer  une 
épreuve  sur  papier  très-mince.  Cette  épreuve  encore  fraîche  est 
appliquée  sur  une  planche  de  cuivre  ou  d'argent  poli,  de  sorte 
que  le  dessin  touche  à  la  plaque,  et,  après  la  dessiccation,  on 
enlève  le  papier  au  moyen  de  l'eau,  pour  ne  laisser  que  le  des- 
sin marqué  à  Tencre  sur  la  surface  du  cuivre.  En  reproduisant 
cette  planche  par  le  procédé  électrotypique,  on  obtient  une  plan- 
che en  creux  propre  au  tirage  sous  la  presse  en  taille-douce. 
C'est  sur  un  principe  semblable  que  repose  le  plus  remar- 
quable sans  contredit  des  procédés  électrotypiques,  auquel 
M.  de  Eobell  de  Munich,  son  inventeur,  a  donné  le  nom  de  ^a/- 
vanoffraphie.  On  fait  au  lavis,  sur  une  plaque  de  cuivre  argentée, 
le  dessin  qu'on  veut  reproduire  avec  une  couleur  unique,  telle 
que  de  l'encre  un  peu  épaisse,  ou  mieux  encore  avec  une  cou- 
leur à  l'encaustique  préparée  au  moyen  d'une  dissolution  de  cire 
dans  l'essence  de  térébenthine  ou  dans  du  baume  de  copahu  '. 
On  peut  aussi  se  servir  simplement  d'une  couleur  composée  avec 
du  crayon  lithographique  de  l'espèce  la  plus  dure,  pulvérisé  et 
délayé  dans  de  l'eau  distillée.  Les  tons  forts  sont  donnés  par  les 
plus  grandes  épaisseui*s  de  couleurs,  les  demi-teintes  par  les 
épaisseurs  moindres,  et  les  lumières  par  l'absence  de  toute 
couleur;  c'est  ainsi  que  l'on  forme  des  dessins.  Sans  nous  arrê- 
ter à  divers  détails  relatifs  à  la  manière  de  perfectionner  le 
dessin  de  façon  à  obtenir  les  clairs  et  les  ombres  ainsi  que 
leurs  diverses  nuances,  nous  nous  bornerons  à  ajouter  que 
c'est  sur  ce  dessin  qu'on  dépose  par  la  galvanoplastie  une  cou- 
che de  cuivre  assez  épaisse  pour  former  une  planche  capa- 
ble de  résister  à  la  pression ,  et  qui  présente  en  creux  tous 
les  traits  depuis  les  plus  forts  jusqu'aux  plus  fins,  ce  qui  la 
rend  apte  à  servir  pour  la  gravure. 

^  ]!•  de  KobeU  ^JÊtM^tà  «ervi  arec  succès  d'une  couleur  composée  d*esseDce 
é$  téffifteatiilMy  ^ifllÉÉb'H!^^  4^  '*  résine  de  Damara  et  colorée  aiec  du 
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On  peut  encore,  au  lieu  de  faire  un  dessin  sur  une  planche 
en  cuivre,  y  appliquer  noécaniquement  l'objet  niême  quon 
veut  reproduire,  après  avoir  eu  soin  de  Tenduire  d'un  mélange 
de  térébenthine  et  d'esprit-de-vin ,  pour  le  fixer  et  l'étendre 
mieux  sur  la  planche.  On  place  au-dessus  une  lame  de  plomb 
pur  et  décapé,  et  on  presse  le  tout;  ce  corps  laisse  une  em- 
preinte en  creux  sur  le  plomb  ;  on  dépose  alors  sur  cette  lame, 
par  voie  galvanoplastique,  une  plaque  de  cuivre  qui  produit 
en  relief  l'objet  pressé  ;  et  si  l'on  fait  un  second  dépôt  sur  celte 
plaque,  on  a  une  planche  de  cuivre  en  creux  propre  à  donner  à 
l'impression  une  épreuve  de  l'objet.  C'est  par  ce  procédé  que 
MM.  Auer  et  Worring,  à  Vienne, ont  reproduit  avec  une  exacti- 
tude et  une  vérité  frappantes  des  objets  de  toute  nature,  des 
dentelles,  des  broderies,  des  fleurs,  des  feuilles  d'arbre,  des 
plantes  entières,  des  fossiles,  des  insectes,  etc.  Tous  ces  objets 
sont  reproduits  avec  leurs  couleurs  et  leur  relief  naturel,  ou 
simplement  en  noir.  Il  faut  une  grande  habileté  pour  bien  en- 
crer les  planches  lorsqu'il;  s'agit  de  les  imprimer  en  plusieurs 
couleurs.  On  peut  se  servir  de  la  première  planche  en  cuivre 
qu'on  obtient  et  qui  est  en  relief,  sans  avoir  besoin  de  recourir 
à  la  contre-épreuve  en  creux.  Seulement,  pour  l'imprimer,  on 
pose  la  couleur  au  moyen  du  rouleau  a  encrer,  au  lieu  de  la 
frotter  dans  les  profondeurs,  comme  cela  se  pratique  pour  celle 
en  creux. 

L'exactitude  et  la  délicatesse  avec  lesquelles  la  couche  galva- 
noplastique reproduit  les  moindres  détails  de  la  planche 
sur  laquelle  on  la  dépose,  ont  fait  penser  à  M.  Fizean  qu'on 
pouvait  obtenir  une  gravure  des  épreuves  daguerriennes  en 
déposant  du  cuivre  sur  la  surface  de  la  plaque  où  se  trouve  l'i- 
mage. On  trouve  en  effet  sur  le  cuivre  une  image  semblable  à 
celle  de  l'original,  mais  symétrique  comme  si  elle  était  vue 
dans  un  miroir.  Cet  effet  est  dû  à  ce  que  sur  la  plaque  daguer- 
rienne  les  ombres  sont  formées  par  les  parties  polies  de  la  pla- 
que, et  les  clairs  par  les  parties  mates;  or,  la  surface  de  la 
plaque  galvanoplastique  se  trouve  aussi  polie  là  où  elle  corr»- 
pond  au  poli  de  la  plaque  daguerrienne,  et  mate  là  où  cette  pla- 
que est  mate.  Seulement,  pour  éviter  l'adhérence  du  cuivre  h 
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la  plaque  daguerrienne,  il  est  nécessaire  de  fixer  au  chlorure 
d*or  rimage  positive  déposée  sur  la  plaque.  Ce  procédé,  qui 
équivaut  au  dépôt  d*une  couche  d*or  inÛDiment  mince  sur  Té- 
preuve  daguerrienne,  permet  de  plonger  celle-ci  impunément 
dans  le  bain  de  sulfate  de  cuivre. 

M.  Grove  a  cherché  à  transformer  d'une  manière  immédiate 
les  plaques  daguerriennes  en  planches  gravées;  mais  alors  ce 
n*est  plus  en  faisant  déposer  sur  leur  surface  une  couche  de 
cuivre  galvanoplastique,  mais  en  plaçant  au  contraire  la  pla- 
que daguerrienne  au  pôle  positif  d'une  pile  vol  talque  dans  des 
dissolutions  qui  attaquent  l'argent  et  nonle  mercure.  Après  beau- 
coup d'essais  faits  conjointement  avec  M.  Gassiot,  M.  Grove  a 
trouvé  que  la  dissolution  la  meilleure  était  un  mélange  d'un  vo- 
lume d'eau  distillée  et  de  deux  volumes  d'acide  hydrochlorique. 
Ces  deux  physiciens  placent  la  plaque  dans  une  auge  remplie  de 
cet  acide  en  y  plongeant  parallèlement  une  lame  de  platine  de 
même  dimension,  qui  sert  d'électrode  négatif  et  qu'on  a  soin 
de  platiniser,  pour  empêcher  que  l'hydrogène  n'adhère  sur  un 
point  quelconque  de  sa  surface,  ce  qui  ferait  que  la  partie  corres- 
pondante de  la  plaque  daguerrienne  éprouverait  une  moindre 
action.  Il  faut  avoir  soin  de  vernir  avec  une  solution  de  gomme 
laque  le  dos  et  les  bords  de  la  plaque  daguerrienne.  Quand  on 
enlève  la  plaque  et  qu'on  l'a  lavée  avec  de  l'eau  distillée,  on 
trouve  qu'elle  présente  un  beau  dessin,  couleur  de  terre  de 
Sienne,  de  l'image  originale;  effet  qui  provient  de  ce  que  le 
chlore  qui  se  dégage  de  sa  surface,  en  attaquant  les  parties  de 
cette  plaque  où  l'argent  est  à  nu,  produit  un  sous-chlorure  de 
couleur  foncée.  Pour  le  faire  disparaître,  on  plonge  la  plaque 
dans  une  solution  très-faible  d'ammoniaque,  et  on  frotte  dou- 
cement la  surface  avec  du  coton  très-mou  jusqu'à  ce  que  le 
dépôt  soit  dissous;  on  lave  ensuite  et  on  sèche  avec  soin.  On  a 
alors  une  planche  qui  représente  la  gravure  parfaite  du  dessin 
original,  et  qui  donne  par  conséquent  une  image  positive.  Seu- 
lement il  faut  beaucoup  de  précautions  si  l'on  veut,  pour  avoir 
une  bonne  impression,  obtenir  une  gravure  suffisamment  pro- 
fonde et  qui  pourtant  ne  le  soit  pas  assez  pour  que  les  lignes 
empiètent  les  unes  sur  les  autres,  ce  qui  altérerait  la  beauté 
m.  36 
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des  images.  Ce  D*est  que, par  une  longue  expérience  et  après 
quelques  tâtonnements  que  MM.  Grove  et  Gassiol  sont  parve- 
nus à  déterminer  la  quantité  et  Tintensité  du  courant,  la  dis- 
tance entre  les  deux  plaques  servant  d^électrodes,  et  enfin  la 
durée  de  Topération,  les  plus  propres  à  assurer  le  succès  do 
résultat.  Un  couple  de  Grove,  comme  source  d'électricilé, 
5  millimètres  de  distance  entre  les  deux  plaques,  25  à  30  se- 
condes pour  la  durée  de  Topération,  quitte  à  replonger  encore 
la  plaque  quelques  secondes  si  ce  temps  n'a  pas  suffi,  telles 
sont  les  données  qui  résultent  des  recherches  des  deux  physi- 
ciens. Ajoutons  que  les  planches  gravées  ainsi  sont  d*une  telle 
finesse,  qu'elles  résistent  difficilement  à  Faction  de  la  presse, 
ce  qui  fait  que  le  nombre  des  épreuves  qu'on  peut  en  tirer  est 
très-limité. 

M.  Smee  a  eu  aussi  l'idée  de  placer  au  pôle  positif  d*une  pile 
formée  de  1  à  2  couples,  et  de  plonger  dans  une  solution  de 
sulfate  de  cuivre,  une  planche  de  cuivre  recouverte  d*une  cou- 
che de  vernis  destinée  à  la  gravure  à  l'eau-forte,  remplaçant 
ainsi  par  l'action  de  l'oxygène  et  de  l'acide  dégagés  à  sa  surface, 
celle  de  l'acide  nitrique  étendu  sur  le  cuivre  mis  à  nu  avec  la 
pointe  fine.  Il  faut  avoir  soin  que  la  plaque  qui  sert  d'électrode 
négatif  ne  soit  pas  plus  grande  que  la  positive.  On  peut,  arec 
quelques  précautions,  déterminer  par  ce  mode  de  gravure  d€S 
traits  plus  ou  moins  profonds,  ce  qui  fait  qu'on  obtient  très- 
facilement  des  gradations  du  clair  à  l'obscur.  M.  Walker,  qoi 
s'est  beaucoup  occupé  des  questions  relatives  à  la  galvanogra- 
phie,  art  dans  lequel  il  a  introduit  plusieurs  perfectionnements 
de  détail,  avait  imaginé,  pour  obtenir  une  bonne  gravure,  de 
déposer  sur  une  plaque  en  cuivre,  préalablement  trempée  dans 
l'acide  nitrique  étendu,  une  épreuve  toute  fraîche  d'une  plan- 
che gravée;  au  moyen  de  la  presse,  on  détermine  le  transport 
de  l'encre  de  l'épreuve  sur  la  planche  de  cuivre.  Puis  on  dore 
légèrement  cette  planche  avec  le  courant  électrique;  Ter  ne  se 
dépose  pas  sur  les  parties  revêtues  d'encre,  mais  seulement  sar 
le  cuivre;  on  lave  avec  l'essence  de  térébenthine,  qui  dissout 
l'encre  grasse  et  met  à  nu  le  cuivre  dans  tous  les  points  que 
recouvrait  cette  encre.  On  place  alors  dans  le  sulfote  de  cuivre 
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la  plaDche  ainsi  préparée  en  la  faisant  communiquer  au  pôle 
positif,  et  on  obtient  de  celte  manière  une  gravure  excellente. 

Liste  des  principaux  travaux  relatifs  aux  sujets  traités  dans  ce  chapitre. 
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CHAPITRE   III. 


APPLIGÀTIOMS  PHYSIOLOGIQUES,   SOIT  THÉBAPfiUTIQUES. 


$  I.  Coup  d'œil  vénérai  sur  l'applicaUon  de  l*éleetrlciCé  à  Vart 
de  yaérir»  et  description  des  nppnrclle  employée. 


L'effet  que  produit  sur  tout  corps  organisé,  et  en  particulier 
sur  le  corps  humaio,  une  décharge  électrique,  fut,  parmi  les 
phénomènes  qui  sont  dus  à  Vélectricité,  un  de  ceux  qui  attirè- 
rent le  plus  vite  Tattention  des  savants  immédiatement  après  la 
découverte  de  la  machine  électrique  et  de  la  bouteille  de  Leyde. 
Ainsi,  dès  Tannée  1748,  Jallabert  à  Genève  eut  l'idée  de  sou- 
mettre quelques  malades  à  un  traitement  électrique  cd  tirant 
des  étincelles  des  différentes  parties  de  leur  corps,  qu'il  appro- 
chait du  conducteur  d'une  machine  électrique.  Il  crut  recon- 
naître que  l'électrisation  activait  la  circulation  du  sang,  qu'elle 
était  capable  de  réveiller  la  sensation  endormie  et  de  rappeler 
au  mouvement  un  organe  paralysé,  et  qu'elle  déterminait  des 
mouvements  convulsifs  involontaires.  Il  réussit,  sinon  à  gué- 
rir, du  moins  à  améliorer  considérablement  l'état  d'un  homme 
qui  avait  le  bras  droit  paralysé,  surtout  du  sentiment,  et  dont 
la  main  et  l'avant -bras  étaient  atrophiés,  en   l'électrisaiit 
soit  par  étincelles,  soit  aussi  par  de  fortes  commotions.  Plui 
tard,  l'abbé  Sans  et  Sigaud  de  la  Fond  obtinrent  un  asseï 
grand  nombre  de  cas  de  guérisons  de  paralysies  plus  ou  moiib 
complètes.  En  1781,  Mauduyt  publia  plusieurs  obsenratioos, 
desquelles  il  concluait  que  l'application  de  l'électricité  était 
favorable  dans  les  paralysies  et  dans  tous  les  cas  où  il  canvieot 
de  fluidifier  les  liquides  et  de  donner  du  ton  aux  solides.  U 
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appliquait  en  général  rélectricilé  sous  forme  de  bain  électri- 
que, c'est-à-dire  en  plaçant  le  patient  sur  un  tabouret  isolant 
et  en  le  mettant  en  communication  avec  le  conducteur  d*une 
machine  électrique.  L'effet,  s'il  y  en  avait  réellement  un,  ne 
pouvait  provenir  que  de  l'écoulement  de  l'électricité  dans  l'air. 
Aussi  a-t-on  dès  lors,  dans  ce  mode  de  traitement,  tiré  des  étin- 
celles des  différentes  parties  du  corps  de  celui  qu'on  veut  élec- 
triser  en  en  approchant  des  conducteurs  métalliques  non  iso- 
lés, ou  simplement  la  main  de  l'opérateur,  ou  encore  des 
brosses  formées  de  nombreux  fils  métalliques,  pour  faire  sortir 
l'éleclricité  de  plus  de  points  à  la  fois.  C'est  surtout  pour  gué- 
rir les  paralysies  qu'on  appliquait  ce  mode  d'électrisation. 
L'abbé  Berlholon,  Mazars  de  Gazelles  à  Toulouse,  Cavallo  en 
Angleterre,  et  bien  d'autres  auteurs,  citent  un  assez  grand 
nombre  de  cas  de  guérisons  opérées  par  l'électricité,  mais  bien 
des  cas  d'insuccès  également.  Toutefois,  ce  qui  frappe  dans  ces 
travaux,  et  en  particulier  dans  ceux  de  Bertholon,  ce  sont  les 
fausses  idées  théoriques  sur  lesquelles  on  s'appuyait.  Le  fait  est 
que,  loin  de  se  généraliser,  Tapplication  médicale  de  l'électri- 
cité étsdt  tous  les  jours  plus  abandonnée,  jusqu'au  moment  où 
l'on  essaya  de  l'employer  sous  forme  de  courant  produit  par  la 
pile  voltalque.  Mais,  avant  de  passer  à  ce  nouveau  mode  d'ap- 
plication, nous  devons  ajouter  qu'on  avait  essayé  de  se  servir 
de  l'électricité  condensée ,  telle  qu'elle  se  trouve  par  exemple 
dans  une  bouteille  de  Leyde,  en  faisant  passer  la  décharge  à 
travers  une  partie  du  corps.  Ces  commotions  très-fortes  ne  sont 
pas  innocentes;  elles  peuvent  faire  assez  de  mal  en  ébranlant 
tout  le  système  nerveux,  comme  aussi  dans  quelques  cas  on  les 
a  vu  produire  des  guérisons  remarquables.  Ce  genre  d'action  est 
en  diminutif  semblable  àcelui  de  la  foudre,  dont  la  chute  est  lo 
plus  souvent  mortelle  pour  celui  qui  y  est  exposé,  mais  qu'on 
a  vu  quelquefois,  quoique  rarement,  produire  la  guérison  de 
paralysies  invétérées.  Nous  reviendrons  sur  les  effets  mêmes  de 
la  foudre  quand  nous  nous  occuperons  de  l'influence  de  l'élec- 
tricité atmosphérique  sur  l'organisme  vivant.  Remarquons  seu- 
lement que  M.  Thillaye  donna  en  1803  un  assez  grand  nombre 
de  préceptes  utiles  sur  l'application  médicale  de  l'électricité 
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ordinaire;  préceptes  qui  sont  suivis  encore  aujourd'hui,  et  qui 
sont  extrêmement  simples,  tels  que  se  servir  de  brosses  métalli- 
ques tenues  par  un  manche  isolant  et  mises  en  communication 
avec  le  conducteur  de  la  machine;  donner  d'abord  Télectricilé 
la  plus  faible,  et  l'augmenter  graduellement  jusqu'à  la  dose  que 
le  malade  peut  supporter;  ne  pas  empêcher,  quand  on  appli- 
que Télectrisation,  remploi  d'autres  procédés  agissant  dans  le 
même  sens,  tels  que  frictions,  vésicatoires,  purgatifs,  etc. 

L'idée  d'appliquer  le  galvanisme,  soit  Véleclricité  de  la  pile, 
à  la  thérapeutique,  doit  remonter  jusqu'aux  expériences  si  re- 
marquables de  M.  de  Humboldt  sur  l'irritation  galvanique  des 
fibres  musculaires  et  nerveuses.  Mais  Aldini,  élève  de  Galvani, 
est  le  premier  qui  se  soit  occupé  directement  de  rapplicatioo 
du  galvanisme  à  la  médecine,  à  laquelle  il  consacra  la  pins 
grande  partie  de  son  ouvrage,  publié  à  Bologne  en  1804,  sous 
le  titre  à'Essai  théorique  et  eTpérimental  sur  le  galvanitme, 
Galvani  avait  déjà,  il  est  vrai,  dans  ses  importantes  recherches 
électro-physiologiques,  entrevu  ce  genre  d'applications,  mais  il 
n'en  avait  pas  poursuivi  la  réalisation.  On  trouve  dans  les  tra- 
vaux d' Aldini,  au  milieu  d'idées  théoriques  inadmissibles,  un 
assez  grand  nombre  de  faits  curieux  sur  les  effets  de  rélectri- 
cilé  dans  les  nombreux  cas  pathologiques  où  l'auteur  l'avait 
appliquée  ;  néanmoins,  il  n'en  résulta  pas  qu'elle  pût  prendre 
rang  dans  les  moyens  curatifs  généralement  adoptés;  toutefois, 
les  essais  continuèrent.  Sarlandières  se  servit,  pour  introduire 
le  courant  plus  sûrement  dans  l'intérieur  du  corps,  de  l'acu- 
puncture, dans  le  traitement  de  la  goutte,  du  rhumatisme  et 
des  affections  nerveuses;  il  énonça  également  le  premier  l'idée, 
qui  fut  mise  à  exécution  par  Pétrequin,  d'employer  ce  moyen 
pour  le  traitement  des  anévrismes.  Deux  ou  plusieurs  aiguilles 
fines  d'acier  ou  de  platine,  plantées  à  travers  la  tumeur  ané- 
vrismale,  sont  mises  en  rapport  avec  les  deux  pôles  d'une  pile, 
ce  qui  produit  la  coagulation  du  sang  contenu  dans  la  dilata- 
tion artérielle  qui  caractérise  l'anévrisme,  et  par  suite  la  goéri- 
son.  Cet  effet,  qui  est  plutôt  un  résultat  indirect  de  l'action  do 
courant  électrique,  puisqu'il  dépend  de  ses  propriétés  chimi- 
ques et  non  de  ses  propriétés  physiologiques,  est  du  méow 
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genre  que  rapplicalioD  du  courant  au  traitement  des  calculs 
vésicaux  imaginé  par  Prévost  et  Dumas  ;  nous  nous  en  occupe- 
rons d*une  manière  spéciale  dans  le  paragraphe  que  nous  con- 
sacrons à  Taction  thérapeutique  indirecte  de  Télectricité. 

Nous  ne  pouvons  nous  arrêter  sur  les  nombreuses  publica- 
tions où  Ton  préconisait  Télectricité  comme  moyen  curatif.  En 
1828,  Fabré-Palaprat  publia  une  traduction  d'un  ouvrage  de 
Labaume,  précédé  d*une  préface  dans  laquelle  le  traducteur 
rivalise  avec  l'auteur  sur  les  merveilleux  effets  de  Télectricité, 
qui,  suivant  eux,  est  un  remède  souverain  pour  presque  toutes 
les  naaladies.  Cependant  Labaume  admet  qu'il  ne  faut  pas  em- 
ployer le  galvanisme  pour  les  maladies  inflammatoires  aiguës 
et  les  excitations  nerveuses;  d'un  autre  côté,  Fabré-Palaprai 
dit  avoir  réussi  à  se  guérir  d'une  maladie  nerveuse  dont  il  était 
aiieint  depuis  plusieurs  années,  en  introduisant  une  aiguille 
successivement  des  deux  côtés  du  crâne  dans  la  région  da  cer- 
velet sur  l'os  même,  et  une  autre  aiguille  dans  une  partie  ad- 
jacenie.  Les  deux  aiguilles  ayant  été  mises  en  communication 
avec  les  pôles  d'une  pile,  on  électrisa  par  commotion,  c'est-à- 
dire  en  interrompant  le  circuit  à  des  instants  très-rapprochés, 
Le  courant  étant  dirigé  tantôt  dans  un  sens,  tantôt  danç  l'autre, 
ei|  au  bout  de  plusieurs  mois  de  ce  traitement,  la  guérison  fut 
conaplète.  Magendie  a  aussi  constaté  l'heureuse  influence  da 
l'électriciié  vol  talque  dans  plusieurs  affections  nerveuses,  et  en 
particulier  dans  celles  de  l'organe  de  la  vue;  ses  expériences 
amsez  nombreuses  ont  donné  dans  bien  des  cas  des  résultats 
favorables;  il  a  reconnu  que  l'électricité  voltaîque  agit  spécia^ 
lameol  dans  les  névralgies,  surtout  quand  on  fiait  passer  le  cou- 
rant dans  le  trajet  du  nerf  malade. 

C*est  dans  les  cas  de  paralysie  en  général  que  Tapplioaliou 
de  l'électricité  voltaîque  semble  avoir  donné  les  résultats  les 
plus  fiatisfaisanls.  Un  physicien  italien,  que  nous  avons  déjà  eu 
roccasion  de  nommer  plus  d'une  fois,  M.  Marianini,  cite,  dans 
uo  méawire  publié  en  1 833,  un  nombre  assez  considérable  de  cas 
de  paralysie  traités  au  moyen  de  l'électricité  voltaîque.  U  fait 
usage  de  piles  ordinaires,  cuivre  et  zinc,  à  colonne,  chargées 
simplement  avec  des  rondelles  de  drap  humectées  d'eau  salée. 
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et  composées  d'un  nombre  plus  ou  moins  considérable  de  cou- 
ples (50  à  100),  suivant  les  circonstances.  Pour  donner  une 
idée  de  la  manière  dont  il  opère,  nous  citerons  le  cas  d'une 
jeune  femme  de  23  ans  dont  les  deux  jambes,  privées  de  naou- 
vement,  n'éprouvaient  plus  aucune  sensation  depuis  Vexlré- 
mité  des  orteils  jusqu'aux  genoux,  quel  que  fût  l'objet  avec 
lequel  on  les  touchât,  qu'il  fût  chaud  ou  froid,  pointu  ou  tran- 
chant. M.  Marianini  fit  d'abord  donner  iSO  secousses  à  Tune 
des  jambes,  et  ensuite  un  nombre  égal  et  de  la  même  manière 
à  l'autre,  puis  300  secousses  à  toutes  les  deux  simultanément, 
en  faisant  communiquer  l'un  des  pieds  avec  le  pôle  positif  de 
l'appareil,  et  l'autre  avec  le  pôle  négatif.  On  mettait  un  inler- 
valle  d'une  ou  deux  secondes  entre  chaque  secousse,  et  on 
repos  de  deux  ou  trois  minutes  après  qu'on  en  avait  donné  40 
ou  50.  Quelques  légères  contractions  et  quelques  mouvements 
des  pieds  semblaient  accompagner  la  circulation  du  courant 
électrique.  Dans  l'intervalle  d'une  série  de  secousses  à  la  sui- 
vante, on  faisait  quelquefois  circuler  le  courant  d'une  manière 
continue  à  travers  les  membres  de  la  malade;  quelquefois  aussi 
on  électrisait  la  malade  en  mettant  l'extrémité  de  l'électrode 
négatif,  qui  se  terminait  en  pointe  aiguë,  en  contact  avec  l'en- 
droit de  la  jambe  dont  la  peau  semblait  la  plus  délicate  et 
qu'on  avait  humectée  avec  de  l'eau  salée.  La  malade  sentait 
alors  une  légère  douleur  semblable  à  celle  qu'aurait  occasion* 
née  une  piqûre;  ce  fut  la  première  sensation  qu'elle  éprouva 
depuis  le  commencement  de  la  maladie.  On  augmenta  chaque 
jour  le  nombre  des  commotions,  qui  fut  porté  jusqu*à  800 
ainsi  que  le  nombre  des  couples  de  la  pile,  qui  d'abord  de  58, 
s'éleva  jusqu'à  75.  Le  traitement  durait  une  heure  chaque 
jour;  ce  fut  seulement  douze  jours  après  qu'il  eut  été  com- 
mencé qu'on  aperçut  une  amélioration.  La  malade  éprouvi 
successivement  différentes  sensations  en  même  temps  que  la 
possibilité  de  faire  quelques  mouvements,  et  au  bout  de  seize 
jours  elle  marchait  sans  fatigue  et  fut  électriséc  pour  la  der- 
nière fois.  Dans  ce  cas,  comme  dans  les  autres  cas  de  guérisoo 
que  cite  M.  Marianini,  on  abandonnait  le  traitement  électrique 
quand  on  voyait  que  la  malade  était  en  bonne  voie  de  guéri- 
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soD,  et  00  laissait  celle-ci  s'achever  toate  seule.  On  ne  peut 
nier  que  la  guérisou  ne  fut,  sinon  en  entier,  du  moins  en 
grande  partie,  due  à  Tapplicalion  de  Télectricité  voltalque, 
quoique  cette  même  application  n*ait  pas  eu  de  résultats 
satisfaisants  dans  d'autres  cas  du  même  genre  traités  de  la 
même  manière  par  M.  Marianini,  qui  du  reste  continue  en- 
core (en  1857)  à  se  servir  de  ce  même  traitement,  non  sans 
succ^. 

M.  Nobili,  ayant  remarqué  dans  ses  recherches  électro-phy- 
siologiques que,  loi*squ'on  avait  donné  le  tétanos  à  une  gre- 
nouille par  le  passage  d'un  courant  électrique,  on  parvenait  à 
détendre  ses  muscles  par  l'action  d'un  courant  contraire,  avait 
cru  en  conclure  qu'il  pourrait  arriver  que  l'action  d'un  cou- 
rant électrique  dirigé  dans  un  sens  déterminé,  servît  à 
calmer,  sinon  à  guérir,  le  tétanos  chez  Thomme.  M.  Matteucci 
cite  en  effet  un  cas  dans  lequel  il  a  obtenu  cette  guérison;  mais 
il  est  vrai  que  le  malade  mourut  ensuite  par  l'effet  des  accidents 
d'un  autre  genre  occasionnés  par  les  blessures  qui  avaient  dé- 
terminé le  tétanos.  Toutefois  il  ne  parait  pas  que  cç  moyen  cu- 
ratif  ait  eu  plus  de  succès  que  tant  d'autres  essayés  dans  cette 
terrible  maladie  ;  peut*étre  cela  tient-il  à  ce  qu'il  n'est  pas  en- 
core appliqué  convenablement. 

Au  milieu  de  tant  d'essais  et  de  résultats  contradictoires,  nous 
citerons  comme  représentant  bien  l'état  de  la  science,  sous  le 
rapport  de  l'application  thérapeutique  à  l'époque  où  il  parut, 
un  article  de  MM.  Andral  et  Ratier,  publié  en  1831  dans  le 
Dictionnaire  de  médecine  et  de  chirurgie  pratiques.  On  y  trouve 
un  résumé  du  travail  de  M.  Andrieuxsur  l'électricité  médicale, 
dans  lequel  sont  énoncées  plusieurs  propositions  dont  la  prin- 
cipale est  la  suivante,  savoir  :  Que  dans  l'état  actuel  de  nos  con- 
naissances, l'électricité  produite  par  différents  appareils  peut 
être  introduite  dans  le  domaine  de  la  thérapeutique,  non  pas 
comme  un  moyen  spécifique  applicable  dans  tous  les  cas  sans 
distinction,  mais  comme  un  agent  physique  extrêmement  puis- 
sant dont  les  effets  peuvent  être  prévus,  calculés,  modifiés  et  di- 
rigés avec  plus  de  prévision  que  ne  peuvent  l'être  la  plupart  des 
médicaments  connus,  et  avec  lequel  on  peu4  susciter  dans  l'é- 
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conomie  les  phénomèDes  les  plus  divers  et  par  conséquent 
remplir  un  très-grand  nombre  d'indications  curatives.  M.  An* 
drieux  restreint  beaucoup  le  cadre  des  maladies  dans  lesquelles 
on  croyait  pouvoir  employer  Télectricilé  ;  ainsi  il  croit  qu'il 
n  y  a  que  les  effets  immédiats  de  Télectricité  sur  lesquels  on 
puisse  compter. 

Les  essais  se  multipliaient  aussi  bien  en  Italie,  en  Angleterre 
et  en  Allemagne  qu'en  France.  M.  Rayer  introduisait,  dès  1830, 
une  pile  à  auges  dans  son  service  à  Tbôpital  de  la  Cliarité  et  la 
faisait  servir  à  traiter  des  paralysies  de  toute  espèce;  M.  Andral 
fit  employer  également  rélectricilé  dans  plusieurs  maladies. 
Ou  se  servait  en  général  de  piles  à  auges  d'un  plus  ou  moins 
grand  nombre  de  couples  faiblement  chargés.  On  essaya  aussi  en 
Allemagne  et  en  Angleterre  l'application  de  l'électricité  danslcs 
cas  d'accouchements  laborieux  par  insuffisance  des  contractions 
utérines;  mais  l'expérience  ne  justifia  point  les  espérances 
qu'on  avait  conçues. 

La  découverte  des  courants  d'induction  amena  une  nouvelle 
phase  importante  dans  l'électricité  médicale.  Nous  avons  va 
que  dans  l'emploi  de  la  pile  on  cherchait,  et  c'est  ainsi  qu'ope* 
rait  M.  Marianini,  à  obtenir  une  série  de  secousses  imitant  U 
série  des  étincelles  électriques  plutôt  qu*un  courant  continu  dont 
leffet  n'était  guère  sensible  qu'au  moment  de  son  établissement 
et  à  l'instant  de  sa  cessation,  sauf  dans  quelques  cas,  comme 
lorsqu'il  s'agit  de  l'organe  de  la  vue.  Or,  les  courants  d'in- 
duction qui  sont  une  série  de  courants  instantanés  se  succédant 
très-rapidement,  remplissaient  bien  mieux  que  les  courants  de 
la  pile  et  les  étincelles  électriques,  les  conditions  voulues,  en 
particulier  comme  stimulants,  puisqu'en  général  l'effet  physio- 
logique du  courant  n'a  lieu  qu'au  moment  de  son  établissement 
et  à  celui  où  il  cesse.  Nous  avons  vu  l'effet  prodigieux  de  ces 
courants  sur  l'organisme  animal,  dans  les  expériences  de 
U.  Masson  qui  se  servait  du  courant  d*une  pile  qu'il  transmet- 
tait à  travers  des  bobines  d'induction  et  qu'il  rendait  discon- 
tinu au  moyen  d'une  roue  électrique.  M.  Nœff,  à  Francfort, 
fut  un  des  premiers  à  faire  usage  de  ces  courants  au  point  de  vue 
médical,  en  se  servant,  pour  les  produire,  d'un  appareil  très- 
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simple  »  fondé  sur  le  même  principe  que  j*ai  appliqué  à  la  con- 
struction de  rinslrument  que  j'ai  nommé  condensateur  élec^ 
triçue^y  savoir,  Teraploi  d'une  armature  mobile,  soumise  à 
l'action  d'un  fer  doux  placé  dans  l'intérieur  de  la  bobine 
et  destinée  à  établir  et  à  rompre  le  circuit  d'un  couple  vol- 
taïque,  dont  le  courant  traverse  l'un  des  fils  de  la  bobine  pour 
produire  l'aimantation,  ce  qui  fait  qu'il  y  a  dans  l'autre  fil  une 
succession  de  courants  induits.  Nous  avons  déjà  décrit  la  cas- 
sette de  M.  Bonijol  *,  dont  l'introduction  dans  les  hôpitaux  pour 
produire  des  courants  induits  en  vue  des  applications  médicales 
se  répandit  bientôt  et  donna  d'heureux  résultats  dans  les  cas 
de  paralysie  locale.  On  se  servait  également  des  appareils  d'in- 
duction de  Clarke  et  de  Saxton%  dans  lesquels  le  courant  pro- 
duit par  la  pile  est  remplacé  par  un  aimant  permanent  fixe, 
don  tlarmature  mobile  est  entouréed'un  fil  dans  lequel  sont  pro- 
duits les  courants  induits.  Mais  ces  appareils  plusmassifs  avaient 
rinconvénient  de  ne  pouvoir  pas  donner  des  courants  d'in- 
tensité assez  variable.  Le  même  reproche  ne  peut  être  adressé  à 
Fappareil  de  Rubmkorff,  dont  on  a  fait  aussi  usage,  ainsi  que  de 
beaucoup  d'autres  appareils  d'induction  construits)  en  vue  des 
besoins  de  la  physique  et  dont  la  description  serait  ici  un 
double  emploi,  puisqu'elle  a  été  déjà  faite  d'une  manière  com^ 
plète  dans  le  chapitre  Y,  §  4,  de  notre  troisième  Partie.  Nous 
nous  bornerons  donc  à  décrire  ceux  de  ces  instruments  qui  ont 
été  imaginés  exclusivement  en  vue  de  l'application  médicale^ 
en  y  joignant  la  description  de  divers  appareils  électriques, 
entre  autres  d'une  espèce  particulière  de  piles  voUalqueSi  con- 
struits également  dans  le  même  but. 

L'uD  des  appareils  d'induction  le  plus  anciennement  em- 
ployé, en  particulier  dans  les  hôpitaux  de  Paris,  est  celui  de 
HM.  Breton  frères  (flg.  418),  dans  lequel,  suivant  le  système 
imaginé  par  M.  Page»  les  bobines  sont  placées  autour  des  bran- 
ches d'un  aimant  ordinaire  en  fer  à  cheval  qui  est  fixe,  tandis 

<  Tome  I,  page  d92. 
"  Id.,  page  589. 
*  /tf.,page  38 4« 


572  APPLICATIONS  DE  l' ÉLECTRICITÉ. 

qu'une  armature  de  fer  doux  mobile  est  mise  en  rotation  rapide 
devant  les  faces  polaires  de  Taimant.  Les  yariations  d*intea- 


£^^f^ 


■-; -> i'-i-s-jnijii^S^ïaii^iS^ 


FJg.  i28. 


site  qui  résultent  dans  le  magnétisme  de  Taimant,  du  passage 
de  Tarmature  devant  les  pôles  se  traduisent  en  courants  d'in- 
duction dans  le  fil  des  bobines.  Pour  graduer  leur  appareil,  afin 
d'avoir  des  courants  plus  ou  moins  forts,  MM.  Breton  se  ser- 
vent d'une  vis  de  rappel  avec  laquelle  ils  éloignent  ou  rap- 
prochent plus  ou  moins  de  l'aimant,  le  fer  doux  qui  tourne  à 
son  extrémité.  L'armature  en  fer  doux  est  mise  en  rotation  au 
moyen  d'une  chaîne  sans  fin  qui  communique  avec  une  mani- 
velle  extérieure  à  la  boite  qui  renferme  tout  l'appareil.  Cet  in- 
strument, comme  on  le  voit,  est  très-simple,  n'exigeant  aucun 
préparatif  et  toujours  prêt  à  agir,  puisqu'il  ne  renferme  pas  de 
pile;  il  peut  marcher  des  heures  entières  sans  que  sa  puissance 
s'afTaiblisse.  Son  énergie ,  qui  peut  être  très-grande ,  dépend 
non-seulement  de  la  distance  de  l'armature  aux  pôles,  mais 
aussi  de  la  vitesse  avec  laquelle  se  succèdent  les  intermittences; 
enfin  elle  dépend,  pour  chaque  appareil,  de  la  longueur  et  de 
la  finesse  des  fils  des  bobines.  Le  seul  inconvénient  que  pré- 
sente cet  appareil  sous  ce  rapport,  c'est  que  l'aimant  fixe  en  fer 
à  cheval  se  désaimante  un  peu  avec  le  temps  et  qu'il  faut  le 
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réaimanter;  mais  cet  affaiblissement  dans  les  appareils  bien 
construits  ne  se  manifeste  qu'au  bout  de  plusieurs  années. 
MM.  Breton  ne  se  contentent  pas  d*une  seule  bobine,  ils  enrou- 
lent autour  des  branches  de  leur  aimant  deux  fils ,  Tun  plus 
gros,  Tautre  plus  fin,  pour  qu'on  puisse  avoir  a  volonté  un 
courant  à  plus  forte  ou  à  moins  forte  tension.  C'est  l'aimant 
qui  agit  directement  sur  chacun  de  ces  fils,  seulement  un  peu 
plus  fortement  sur  celui  qui  est  plus  rapproché.  On  fait  com- 
muniquer l'un  ou  l'autre  de  ces  fils  par  leurs  extrémités  respec- 
tives avec  des  conducteurs  d'où  partent  des  fils  métalliques 
destinés  à  servir  d'électrodes  aux  courants.  Il  est  évident  que 
l'on  perçoit  ainsi  une  succession  de  courants  induits  dirigés 
alternativement  en  sens  contraires,  qui  sont  développés  par  la 
diminution  et  ^augmentation  d'intensité  qui  résultent  dans  le 
barreau  aimanté  de  l'approche  et  de  Téloignement  de  l'ar- 
mature en  fer  doux.  Si  Ton  veut  opérer  avec  une  suc- 
cession de  courants  cheminant  tous  dans  le  même  sens,  il 
faut  employer  un  commutateur  C  formé  d'une  roue  dont  les 
dents  sont  alternativement  en  métal  et  en  ivoire,  et  qui,  mue 
par  la  même  action  que  la  manivelle,  est  combinée  de  façon 
à  ne  fermer  le  circuit  que  pour  l'un  des  deux  courants  induits, 
celui  qui  résulte  de  l'approche  ou  de  l'éloignement  de  l'ar- 
mature. 

Une  modification  a  été  introduite  par  MM.  Gaiffe  et  Loiseau 
dans  l'appareil  de  MM.  Breton;  elle  consiste  en  ce  que  l'arma- 
ture en  fer  doux  est  entourée  elle-même  à  ses  extrémités  de 
deux  hélices  comme  dans  les  appareils  de  Clarke  et  de  Sax- 
ton,  ce  qui  produit  de  nouveaux  courants  d'induction  qu'on 
peut  combiner  avec  ceux  qui  se  manifestent  dans  les  hélices 
qui  entourent  l'aimant  lui-même. 

M.  Duchenne  a  aussi  imaginé  un  appareil  du  même  genre 
que  les  précédents,  dans  lequel  l'induction  est  produite  par 
un  aimant  permanent;  mais,  avant  de  le  décrire,  nous  devons 
parler  de  celui  du  même  savant,  dans  lequel  les  courants  in- 
duits sont  produits  par  l'aimantation  et  la  désaimantation  d'un 
iwéoaiy  «i  par  conséquent  avec  l'intervention  d'une  pile  vol- 
IjÉMÉjdteéMyt  appareils  de  M.  Duchenne  ont  été  construits 
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essentiellement  en  vue  de  rappUcatioD  qu  il  en  a  faite  à  Télec- 
trisation  localisée  \ 

Le  premier  appareil  est  celui  auquel  M.  Duchenne  a  donné 
le  nom  de  volta-faradique ,  pour  rappeler  Tidée  que  les  cou- 
rants induits  découverts  par  Faraday  sont  produits  par  Tinter- 
vention  de  la  pile  de  Yolta,  tandis  qu'il  a  appelé  le  second  mo- 
ffnilo^faradique,  parce  que  c  est  Tintervention  d'un  aimant,  et 
non  celle  de  la  pile,  qui  détermine  Tinduction. 

L'appareil  volta-faradique  (fig.  429)  renferme  dans  un  tiroir 


Fig.  429. 
inférieur  un  couple  voltaïque  composé  d'un  petit  baquet  en 
zinc  011  se  trouve  une  couche  d'eau  salée,  avec  laquelle  est  en 
contact  une  plaque  horizontale  de  charbon  imprégnée  d'icide 
nitrique,  rapprochée  autant  que  possible  du  fond  du  baquet  de 

*  M.  Dachenne  désigne  par  tts  roots  la  méthode  qu'il  a  imagiDée,  et  ao  moycs 
de  laquelle  il  est  parvenu  à  agir  exclusivement  sur  certains  organes,  entre  aotrcs 
sur  certains  muscles  et  à  en  faire  ainsi  la  dissection  sur  le  vifant.  Cette  nié- 
thode  sera  Tobjet  de  notre  analyse  et  de  notre  examen  dans  le  paragra|>he  ani- 
Tant.  Pour  plae  de  détails,  noue  reoToyone  à  son  li?r6  :  />e  l'éleetnsaiHm  lœa- 
lisée  ei  de  ton  application  à  la  physiologie^  à  la  palMagie  et  à  la  thérapeu- 
tique. Parte,  1856,  b>-8,aYec  figures. 
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zioc.  Des  précautions  sont  prises  pour  qu'aucune  vapeur  acide 
ne  puisse  s'échapper  du  tiroir  qui  renferme  la  pile  et  venir  affec- 
ter les  autres  parties  de  Tappareil*.  Deux  lames  de  cuivre  en 
contact.  Tune  avec  le  zinc,  îautre  avec  le  charbon,  amènent 
le  courant  à  deux  plaques  de  platine  E  et  G  au  moyen  des  bou- 
tons à  vis  L  et  N.  C'est  à  ces  plaques  qu'aboutissent  les  extré- 
mités du  gros  fil  d'induction,  qui  est  un  fil  de  cuivre  rouge 
d'un  millimètre  de  diamètre  et  enroulé  en  hélice  autour  d'un 
faisceau  de  fils  de  fer  doux.  Le  fil  induit  plus  fin,  également  de 
cuivre  rouge,  et  d'un  demi-millimètre  de  diamètre,  est  enroulé 
autour  du  fil  précédent.  Ses  extrémités  aboutissent  aux  bou- 
tons P  et  Q,  d'où  partent  deux  fils  servant  d'électrodes.  L'ar- 
mature mobile,  soit  trembleur,  se  compose  d'un  fer  doux 
mobile  et  d'une  vis  platinée  S,  contre  laquelle  le  fer  doux  est 
repoussé.  La  rapidité  avec  laquelle  le  trembleur  exécute  ses 
mouvements  le  rend  précieux  dans  bien  des  cas;  mais  quoi- 
qu'on puisse^  au  moyen  de  son  ressort  et  des  pièces  de  fer  doux 
mobiles  dont  il  est  muni,  régulariser  son  action  et  la  rendre 
plus  ou  moins  rapide,  cependant  il  est  important  de  pouvoir 
avoir  un  moyen  plus  sur  et  plus  exact  de  diminuer  ou  d'aug- 
menter à  volonté  le  nombre  ^es  intermittences  dans  un  temps 
donné;  c'est  l'office  que  remplit  la  roue  dentée  D  fixée  en  de- 
hors de  la  boite  sur  la  base  de  l'appareil ,  et  qui  tourne  à  la  main 
au  moyen  d'une  manivelle;  elle  présente  à  sa  circonférence 
quatre  dentelures  sur  lesquelles  s'appuie  une  lame  de  cui- 
vre ly  qui  fait  ressort.  On  peut  donc,  suivant  les  circonstances, 
se  servir  du  trembleur  ou  de  la  roue  dentée.  Trois  autres  pièces 


^  CeUepile  a  une  durée  d'action  très-remarquable.  M.  DucbenDe  a  observé 
qtie  ce  n'est  qu*aprè8  cinq  ou  six  mois  d*un  nsage  fréquent  que  les  sels,  qui  ré- 
sultent de  ractioB  cbimiqoe  intérieure  de  la  pile»  diminuent  sa  puissance  en  se 
déposant.  11  faut  pour  rendre  à  la  pile  sa  force  primitive,  plonger  le  ebarbon  pen- 
dant plusieurs  heures  dans  Teau  qui  en  dissout  tous  les  sels,  puis,  après  l'avoir 
laissé  sécher,  le  charger  d'acide  nitrique  comme  s'il  était  neuf.  11  faut  attacher  un 
FOin  tout  particulier  au  choix  du  charbon.  M.  Duchenne  est  parvenu  à  en  fabri- 
quer un  qui,  moins  dur  que  celui  qu'on  retire  des  usines  à  gaz.  Test  pourtant 
encore  assez  pour  être  durable,  et  se  trouve  assez  poreux  pour  s'imprégner  faci- 
lement d'acide  nitrique. 
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sont  jointes  encore  à  Tappareil.  C'est  d'abord  un  galvano- 
mètre, soit  rhéomèlre,  destiné  à  mesurer  l'intensité  du  cou- 
rant ,  et  par  conséquent  le  degré  d'aimantation  du  fer  doux 
de  la  bobine;  c'est  une  simple  aiguille  de  boussole  entourée 
d'un  fil  que  traverse  le  courant.  On  peut,  au  moyen  de  ce 
galvanomètre,  régler  l'intensité  du  courant  du  couple,  de 
manière  à  être  certain  d'opérer  toujours  dans  les  mêmes  con- 
ditions. Mais  il  faut,  tout  en  restant  dans  ces  conditions, 
avoir  le  moyen  de  faire  varier  l'intensité  des  courants  induits. 
M.  Duchenne  y  parvient  de  deux  manières  :  1®  en  se  servant 
du  modérateur;  ^  en  introduisant  ce  qu'il  a  nommé  le  gra-^ 
duateur.  Le  modérateur  dont  on  faisait  usage  déjà  depuis 
longtemps  dans  les  appareils  du  même  genre  ^  consiste  dans 
un  tube  de  verre  F  rempli  d'eau ,  terminé  à  son  extrémité  in- 
férieure par  un  fond  de  métal  auquel  est  soudé  un  bouton  I, 
et  à  son  extrémité  supérieure  par  une  virole,  de  laquelle  part 
un  petit  crochet  qui  sert  à  mettre  la  tige  du  modérateur  en 
communication  avec  l'un  des  boutons  P  ou  X  des  courants 
induits,  afin  que  le  modérateur  se  trouve  dans  leur  circuit. 
Dans  la  virole  supérieure  est  placé  un  petit  bouchon  que  tra- 
verse la  tige  J  du  modérateur,  qu'on  peut  abaisser  ou  élever 
de  manière  à  rapprocher  plus  ou  moins  son  extrémité  du  fond 
métallique  qui  communique  avec  l'un  des  conducteurs,  tandis 
que  l'autre  conducteur  part  de  celui  des  boutons  qui  n'est  pas 
en  communication  avec  la  tige.  De  cette  façon,  on  peut  faire  va- 
rier dans  des  limites  assez  étendues  l'épaisseur  de  la  couche  d'eau 
que  le  courant  doit  traverser,  et  par  conséquent  modifier  son 
intensité  au  point  de  la  rendre  presque  nulle  ;  ce  qui  est  néces- 
saire lorsqu'on  agit  sur  des  nerfs  très-délicats,  conmae  ceux 
de  la  face.  Toutefois  les  variations  qu'on  obtient  avec  le  mo- 
dérateur étant  encore  trop  grandes,  quelque  faible  que  soit 
l'excursion  de  la  tige,  M.  Duchenne  parvient  à  les  subdiviser 
en  quantités  excessivement  petites,  au  moyen  de  ce  qu'il  a 
nommé  le  graduateur.  Le  graduaieur  repose  sur  l'inilueDce 

^  M    Bonijol  l'avait  déjà  ajouté  à  ses  cassettes  d'induction  en  1840,  en  ?oe 
des  applications  médicales  de  réicctricilé  d'induction. 
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qu'eierce  sur  riDtensité  des  courants  induits,  une  enveloppe 
métallique  continue  qui  sépare  le  faisceau  de  fer  doux  des  fils 
de  la  bobine  induite.  Cette  influence,  découverte  et  analysée 
avec  soin  par  Dove  *,  qui  tient  au  développement  de  courants 
induits  dans  Venveloppe  métallique  elle-même,  consiste  dans 
un  affaiblissement  plus  ou  moins  considérable  des  courants 
induits  dans  le  fil  de  la  bobine.  M.  Duchenne  a  eu  Theureuse 
idée  d'utiliser  cette  propriété  pour  la  construction  de  son  ré- 
gulateur, qui  consiste  dans  un  cylindre  P  de  cuivre  rouge  qui 
enveloppe  la  bobine,  et  à  la  partie  supérieure  duquel  existe 
une  échelle  de  graduation.  On  peut  le  faire  avancer  et  reculer, 
de  façon  qu'il  recouvre  la  bobine  plus  ou  moins,  et  même  tota- 
lement, ou  point  du  tout.  Un  second  cylindre  intérieur,  sem- 
hlable  au  premier,  enveloppe  le  faisceau  de  fer  doux,  et  peut 
se  mouvoir  également  de  la  même  manière.  Son  action  est 
naturellement  plus  efficace  que  celle  du  premier;  M.  Duchenne 
a  trouvé  que  leur  action  combinée  permet  de  subdiviser  en- 
core davantage  Tintensilé  des  courants.  Le  graduateur  et  le 
modérateur  se  prêtent  un  constant  concours;  on  commence 
par  chercher  à  obtenir  avec  le  modérateur  les  courants  de  l'in- 
tensité voulue;  puis,  une  fois  cette  intensité  obtenue,  on  la 
fait  varier  dans  des  proportions  minimes  avec  une  délicatesse 
remarquable,  en  faisant  marcher  le  graduateur  d'un  ou  de 
plusieurs  millimètres  dans  un  sens  ou  dans  l'autre. 

L'appareil  magnéto-faradique  de  M.  Duchenne  (fig.  430)  se 
compose,  comme  les  appareils  du  même  genre,  de  deux  bar- 
reaux aimantés  réunis  à  leurs  extrémités  par  un  fer  doux 
transversal.  Ces  barreaux  sont  recouverts  chacun  de  deux  bo- 
bines, dont  l'une,  la  plus  rapprochée  de  l'aimant,  est  faite  d'un 
fil  de  cuivre  de  ^  millimètre  de  diamètre  et  de  24  mètres  de  lon- 
gueur; l'autre,  qui  recouvre  la  première,  d'un  fil  de  ^  de  mil- 
limètre de  diamètre  et  de  600  mètres  de  longeur.  Les  deux  fils 
de  cuivre  sont  enroulés  dans  le  même  sens,  et  ils  sont  soudés 
ensemble  par  deux  de  leurs  extrémités  qui  aboutissent  au 
même  bouton.  L'autre  extrémité  du  premier  aboutit  aux  res- 


<  Tome  I,  page  422. 

II..  .  37 
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sorte  s  qui  déterminant  Les  intermittences  sur  le  commuiateor 
By  et  l'extrémité  libre  du  second  aux  boutons  auxquels  s'atta- 
chent les  conducteurs  destinés  à  conduire  les  courants.  On 
peut  facilement  avoir  ainsi  séparément  le  courant  induit  du 


Fig.  430. 

premier  fil  et  celui  du  second.  L'appareil  du  reste,  à  quelques 
différences  près,  est  construit  comme  les  autres  appareils  du 
même  genre.  En  faisant  faire  deux  révolutions  par  seconde  à  la 
grande  roue,  on  obtient  64  intermittences  dans  le  même  espace 
de  temps.  La  plaque  mobile  F,  sur  laquelle  sont  établis  1  ar- 
mature et  son  système  moteur,  peut  être  rapprochée  ou  élùi- 
gnée  de  Vaimant  au  moyen  de  la  vis  de  rappel  N,  ce  qui  permet 
d'avoir  des  courants  plus  ou  moins  intenses.  Enfin  Tappareil 
.est  muni  d'un  commutateur  et  d'un  graduateur  composé  de 
.  deux  cylindres  de  cuivre  rouge  mobiles,  qui  enveloppent  cha- 
cun une  bobine  et  qui  glissent  au  moyen  d'une  tige  R  qui  porlc 
des  divisions, 

Indépendamment  des  appareils  que  nous  venons  de  décrire, 
il  en  existe  un  grand  nombre  d'autres  qui  ne  sont  que  des 
modifications  plus  ou  moins  heureuses  des  premiers.  Ainsi 
M.  Hipp,àBerne,  en  fabrique  qui  sont  si  peu  volumineux,  quili 
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sont  eDiièrement  renfermés,  la  pile  comprise  (car  ils  marcheot 
par  la  pile) ,  dans  une  boite  d'un  volume  moindre  que  celui 
d*un  décimètre  cube.  Celui  de  M.  Eric  Bernard,  dont  M.  Bou- 
yier,  dans  son  rapport  h  T Académie  de  médecine,  donne  une 
description  détaillée,  est  aussi  d*un  petit  volume;  il  chemine 
au  moyen  d'une  petite  pile  de  Groye;  son  interrupteur  marche, 
au  moyen  de  Tarmature  mobile,  mais  par  Vintermédiaire 
d'une  lame  et  d'une  pointe  de  platine  dont  le  contact  et  l'éloi- 
gnement  déterminent  le  passage  et  l'interruption  du  courant'; 
il  y  a,  comme  dans  l'appareil  de  M.  Duchenne,  deux  bobines 
formées,  l'une  d'un  fil  plus  fin  et  plus  long,  l'autre  d'un  fil 
plus  gros  et  plus  court.  L'appareil  de  MM.  Legendre  et  Morin 
présente  encore  un  volume  plus  petit  ;  la  botte  qui  le  contient 
renferme,  d'un  côté,  une  petite  pile  construite  sur  le  principe 
de  celle  de  Bunzen,  et,  de  l'autre,  la  bobine  ;  celle-ci  se  com- 
pose de  plusieurs  fils  dont  on  peut  percevoir  séparément  les 
courants.  Nous  citerons  encore  un  appareil  de  M.  Déchargé, 
constructeur  d'instruments  de  physique  à  Paris,  et  un  de 
M.  Bianchi,  où  l'interruption  se  fait  au  moyen  d'aiguilles  qui 
plongent  dans  le  mercure  comme  dans  l'appareil  à  rotation  de 
Ritchie^ 

il  résulte  de  ce  court  exposé  que  les  appareils  destinés  à  four- 
nir à  l'électricité  médicale  des  courants  d'induction  se  divisent 
en  deux  classes  :  ceux  qu'on  peut  appeler  magnéto^ électriques, 
danslesquels  la  force  émane  d'un  aimant  permanent  ;  ceux  qu'on 
peut  nommer  voltarélectriques,  dans  lesquels  c'est  une  pile  vol- 
talque  (ordinairement  un  seul  couple)  qui  fournit  cette  force. 
Ces  derniers  sont  certainement  d'un  maniement  plus  com- 
mode que  les  premiers,  puisque  l'opérateur  n'a  point  de  roue 
à  faire  tourner;  ils  présentent  aussi  quelques  avantages  au 
point  de  vue  médical,  comme  nous  le  verrons  plus  loin;  ce- 
pendant nous  sommes  disposés  à  penser,  avec  M.  Bouvier  et 
M.  Alfred  Becquerel,  que  les  appareils  magnéto-électriques 

>  Noos  atons  décrit  ce  mode,  qui  a  servi  à  M.  Mcoff,  pour  étudier  la  lumière 
électrKiie.  Tome  II,  page  217. 
»  Tone  I,  pa9e  189. 
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sont,  à  tout  prendre,  préférables  dans  la  pratique  médicale. 

Nous  n*avons  rien  dit  eu  parlant  des  instruments  destinés  à 
la  production  des  courants  induits,  d'une  question  intéres- 
sante qui  a  été  soulevée  par  M.  Duchenne,  savoir  des  pro- 
priétés physiologiques  spéciales  et  toutes  différentes  pour  cha- 
cun d*eux,  dont  jouissent,  suivant  lui,  les  courants  induits 
qui  se  développent  dans  le  plus  gros  des  fils,  celui  qui,  dans 
les  appareils  volta-électriques,  conduit  le  courant  du  couple, 
et  les  courants  induits  qui  se  développent  dans  le  second  fil 
plus  long  et  plus  fin.  Ces  propriétés,  sur  lesquelles  nous  re- 
viendrons, consistent  en  ce  que  les  premiers  exercent  une 
action  plus  spéciale  sur  la  contractilité  musculaire,  et  les  se- 
conds une  action  plus  spéciale  sur  la  sensibilité  cutanée  et 
sur  la  rétine,  ainsi  qu'une  pénétration  plus  facile  dans  l'orga- 
nisme. Pour  le  moment,  nous  n'avons  autre  chose  à  faire  qo  a 
voir  quelle  est  la  différence  physique  qui  existe  entre  ces  deux 
espèces  de  courants.  C'est  dans  le  paragraphe  suivant  que 
nous  étudierons  leurs  propriétés  spécifiques  au  point  de  vue 
physiologique. 

Remarquons  d'abord  qu'on  ne  peut  admettre  avec  M.  Du- 
chenne que  les  courants  induits  dans  le  premier  fil  soient 
l'origine  des  courants  induits  dans  le  second.  Dans  les  appa- 
reils magnéto-électriques,  il  est  évident  que  l'aimant  agit  éga- 
lement sur  les  deux  fils,  avec  un  peu  plus  de  force  seulement 
sur  celui  qui  est  plus  rapproché;  le  premier  ne  peut  avoir 
aucune  action  sur  le  second,  à  moins  que  son  circuit  ne  soit 
fermé,  cas  dans  lequel  il  affaiblit  un  peu  le  courant  induit 
dans  le  second  fil,  comme  le  ferait  une  enveloppe  métallique. 
Les  deux  courants  ne  sont  pas  d'ordre  différent;  ce  sont  deux 
courants  induits  du  premier  ordre,  mais  induits  dans  des  fils 
de  longueur  et  de  diamètre  différents  et  placés  à  des  dîs^iipff^ 
différentes.  Il  ne  peut  donc  y  avoir  de  différence  entre  ces 
coumuls  (ju'uiie  ilifFidrencc  de  quantité  et  d'ni/rittf^étprovâiitoi 
de  ce  que  Tun  des  fils  csl  plus  gras,  plus  court  iH  plus  nippro- 
c\iè^  et  l'autre  plus  long,  plus  fin  et  plus  éloigné*  Les  comills 
du  premier  fil^  quand  ils  traversent  des  corps  \musi  cooiliu;^ 
teurs,  doivent  y  produire  plus  d'effet;  le$  cminuilv  du  iOÉvifut 
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traTerseront  plus  facilement'un  conducteur  plus  imparfait,  à 
cause  de  leur  plus  grande  tension.  Il  est  facile  déjà  d'entre- 
Toir,  dans  les  différences  physiques  de  ces  courants,  la  cause 
de  leur  différence  d'action  physiologique. 

Mais  c'est  surtout  dans  les  appareils  voUa-électriques  que 
M.  Ducbenne  trouve  la  différence  dont  il  s*agit;  pour  montrer 
qu'elle  ne  tient  pas  à  des  différences  de  conductibilité,  il  a  em- 
ployé, dans  la  construction  de  la  première  bobine,  un  fil  de  même 
longueur  et  de  même  diamètre  que  celui  de  la  seconde,  et  il  a 
encore  trouvé  les  différences  que  nous  avons  signalées.  Ici  la 
question  est  plus  complexe  ;  nous  reconnaissons  avec  M.  Du- 
chenne  que  le  courant  qui  circule  dans  la  première  bobine 
peut  bien  agir  sur  le  fil  de  la  seconde,  puisque  nous  savons 
que,  lors  même  qu'il  n'y  a  pas  de  fer  doux,  l'induction  s'opère, 
mais  la  présence  du  fer  doux  l'augmente  dans  une  proportion 
énorme,  et  les  deux  actions,  agissant  pour  produire  le  même 
effet,  elles  s'ajoutent.  Le  courant  induit  dans  le  second  fil, 
est  donc  tout  à  fait  semblable  à  celui  qu'y  induirait  l'action 
directe  d'un  aimant,  et  nous  ne  pouvons»  en  conséquence,  voir 
dans  ce  courant  qu'un  courant  du  premier  ordre,  et  non  un 
courant  du  second,  comme  le  désigne  M.  Duchenne.  Quant  au 
courant  induit  dans  le  fil  même  qui  conduit  le  courant  de  la 
pile  et  qui  se  manifeste  au  moment  où  ce  courant  cesse  de 
passer,  c'est  ce  que  Faraday  et  tous  les  physiciens  ont  appelé 
après  lui,  X extra-courant.  Nous  reconnaissons  ici  qu'il  peut 
y  avoir,  entre  l'extra-courant  et  le  courant  induit  dans  le  se- 
cond fil,  d'autres  différences  physiques  que  celles  relatives  à  la 
quantité  et  à  l'intensité,  et  que  par  conséquent,  tout  en  com- 
binant les  bobines  de  façon  que,  sous  ces  deux  rapports,  les 
courants  soient  semblables,  ils  peuvent  encore  différer  sous 
d'autres.  D'abord  l'extra-courant  ne  se  compose  jamais  que 
d'un  seul  courant  induit,  celui  qui  marche  dans  le  même 
sens  que  le  courant  de  la  pile  \  tandis  que  le  courant  induit 
proprement  dit  se  compose  de  deux  courants  instantanés  diri- 
gés alternativement  en  sens  contraire.  Cette  différence  peut 
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bien  en  entraioer  une  dans  Taclion  physiologique;  mais  il  y  en 
a  encore  une  autre  qui  fait  qu'en  ùe  pf  enant  dans  le  second  fil 
que  Tun  des  deux  courants  induits,  celui  qui,  comme  Teilra- 
courant,  résulte  de  l'interruption  du  circuit,  il  peut  arriver  qu*on 
ne  trouve  pas  complète  identité  entre  Textra-couranl  et  le  cou- 
rant induit  proprement  dit;  c'est  lorsque  le  circuit  du  premier 
est  disposé  de  façon  à  renfermer  le  couple  même  qui  le  produit, 
ce  qui  doit  diminuer  son  instantanéité,  et  en  même  temps 
Taugmenter  en  quantité,  comme  cela  a  lieu  dans  le  condensa* 
teur  électro-chimique  que  j'ai  décrit  *;  tandis  que  le  second  a 
nécessairement  toujours  un  circuit  tout  métallique.  Nous  ver- 
rons plus  loin  si  ces  différences  peuvent  expliquer  les  différences 
d'action  observées  par  M.  Duchenne. 

Nous  avons  dit  que,  malgré  l'introduction,  dans  la  pratique 
médicale,  des  courants  induits,  on  y  faisait  encore  usage  de^ 
courants  produits  par  la  pile  voltaïque;  nous  avons  remarqué 
qu'on  se  servait,  pour  produire  ces  courants,  des  piles  les  plus 
simples,  zinc  et  cuivre,  chargées  avec  de  l'eau  salée  et  com- 
posées d'un  nombre  plus  ou  moins  grand  de  couples.  On  a 
imaginé,  en  vue  de  ce  genre  d'application,  des  piles  d'une 
espèce  particulière,  nommées  chaînes  galvaniques^  et  qui  ont 
l'avantage  d'avoir  une  assezforte  tension  et  d'être  en  même  temps 
d'un  maniement  très-facile.  Telle  est  la  chaîne  galvano-élec- 
trique  de  Goldberger,  qui  se  compose  d  une  série  de  chaînons 
de  zinc  et  de  cuivre,  terminée,  d'un  côté,  par  un  crochet,  et, 
de  l'autre,  par  un  cylindre  de  verre;  pour  l'appliquer,  on  la 
trempe  préalablement  dans  le  vinaigre;  mais  il  est  évident 
qu'elle  ne  peut  produire  aucun  effet,  ou  tout  au  plus  l'effet 
d'un  seul  couple.  Il  n'en  est  pas  de  même  des  chaînes  de 
Pulvermacher,  qui  sont  des  piles  voltaïques  d'une  forme  très- 
ingénieuse,  qui  présentent  un  grand  nombrç  de  couples  sous 
un  très-petit  volume,  et  sont  par  conséquent  douées  d'une  forte 
tension  électrique.  Voici  comment  sont  fabriquées  ces  piles. 
Une  longue  tige  de  bois,  convenablement  préparée,  est  recou- 
verte mécaniquement  d'un  fil  de  zinc  et  d*un  ûl  de  laiton,  qui 

1  Tome  1,  page  ^91,  et  tome  H,  p.  632. 
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sont  enroulés  autour  de  la  tige  sans  se  toucher,  mais  en  élaat 
très-rapprochés  Tun  de  Fautre;  ils  sont  un  peu  incrustés  dans 
le  bais  par  la  pression  qu*on  exerce  sur  eux  pour  les  enrouler  • 
Une  fois  recouverte,  celte  tige  est  coupée  en  morceaux  plus 
ou  moins  longs,  contenant  un  certain  nombre  de  tours,  par 
exemple  dix,  de  chaque  fil  ;  à  un  bout  le  fil  de  zinc  est  libre, 
tandis  que  le  fil  de  laiton  vient  s'attacher  à  un  petit  crochet 
de  cuivre  planté  dans  Taxe  du  bois  ;  à  Vautre  bout,  c'est  le  fil 
de  laiton  qui  est  libre ,  tandis  que  le  fil  de  zinc  vient  par  son 
extrémité  se  souder  à  un  autre  crochet  planté  dans  Taxe;  les 
petits  maillons  représentent  chacun  un  couple,  soit  élément 
de  pile,  en  supposant  que  le  bois  fasse  office  de  conducteur 
humide.  Pour  constituer  la  pile,  on  les  accroche  les  uns  aux 
autres  dans  Tordre  convenable,  de  manière  que  le  crochet  de 
zinc  du  premier  couple  reçoive  le  crochet  de  laiton  du  se- 
cond, et  ainsi  de  suite  (fig.  431).  On  forme  de  cette  manière 
une  chaîne  de  10,  20  et  même  iOO  éléments.  Pour  la  charger, 
il  suffit  d'humecler  le  bois  en  trempant  la  chaîne  (fig.  432) 


Fîg.  431. 


Fig.  432. 


Fig.  i33. 


dans  de  l'eau  légèrement  acidulée  à  l'acide  acétique.  On  reçoit 
alors  une  vive  commotion  quand  on  vient  à  en  toucher  les 
deux  extrémités  avec  la  main  ;  ces  commotions  persistent  tant 
que  la  chaîne  demeure  humectée.  Au  lieu  d'une  chaîne  longue 
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et  étroite,  on  peut  en  avoir  une  courte  et  large  en  disposant  les 
éléments  parallèlement  les  uns  aux  autres  (fig.  433) ,  ce  qui 
forme  une  pile  d*une  tension  beaucoup  moindre ,  mais  plus 
puissante  eu  quantité.  La  première  pile  est  destinée  à  faire 
parcourir  au  courant  la  plus  grande  étendue  de  la  partie  ma- 
lade, et  la  seconde  à  circonscrire  la  force  du  courant  dans  un 
espace  étroit. 

On  peut,  au  lieu  d'avoir  un  courant  continu,  se  procurer, 
au  moyen  de  ces  piles,  un  courant  discontinu  semblable  aux 
courants  d'induction,  quand  le  traitement 
Texige.  Deux  petits  appareils  ont  été  imagi- 
nés dans  ce  but  par  M.  Pulvermacher.  Le 
premier,  dit  q//tWrc  interrupteur^  est  un  petit 
tube  (fig.  434)  avec  un  anneau  de  cuivre  à 
chaque  extrémité;  il  contient  un  ressort  à 
boudin  métallique  mobile  à  son  extrémité  li- 
bre. Quand  on  Tadapte  entre  deux  chaînes  ou 
entre  Tun  des  pôles  et  le  conducteur,  le  cou- 
rant est  alternativement  rompu  et  rétabli  par 
chaque  mouvement  du  cylindre  qui  met  celte 
extrémité  en  vibration  ;  ainsi  on  a  des  inter- 
Fig.  434^  ruptions  consécutives,  mais  irrégulièrement 
espacées.  Pour  les  avoir  régulières,  il  faut  se  servir  du  second 
appareil  (fig.  435),  dont  le  mécanisme  est  fixé  dans  un  conduc- 
teur à  manche  isolant,  au  moyen  duquel  on  remonte  le  mou- 


Fig.  435. 

vemenl.  On  accroche  Tun  des  pôles  de  la  chaîne  électrique  à 
Tanneau  mobile  de  Imstrument  qu'on  met  en  mouvement, 
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en  poussant  de  droite  à  gauche  avec  le  pouce  une  petite 
pièce,  soit  aiguille  eu  coroe;  eu  la  poussant  plus  ou  moins, 
on  rend  les  intermittences,  et  par  conséquent  les  secousses, 
plus  ou  moins  fréquentes.  Quand  on  veut  arrêter  le  mouve* 
ment,  il  suffit  de  ramener  Taiguille  en  corne  au  point  de  dé^ 
part. 

11  y  a,  suivant  M.  Pulvermacher,  deux  manières  d'appli- 
quer les  chaînes  électriques.  L'une  consiste  à  intercaler  l'or- 
gane qu'on  veut  traiter  entre  les  deux  pôles  de  la  chaîne,  de 
manière  que  l'un  des  pôles  aboutisse  à  la  région  malade,  et  que 
l'autre  soit  placé  sur  une  partie  saine  et,  autant  que  possible, 
sur  un  centre  nerveux  correspondant  avec  l'organe  malade; 
c'est  la  méthode  ordinaire  d'application  du  courant  électrique, 
qui  permet  même  de  localiser  son  action.  La  seconde  manière 
d'employer  les  chaînes  consiste  à  les  appliquer  en  ceintures 
sur  les  parties  malades,  atteintes  soit  de  rhumatismes,  soit  de 
névralgies,  en  ayant  soin  d'unir  les  deux  pôles  au  moyen 
d'un  crochet  qu'on  passe  dans  une  agrafe  en  tendant  et  conso- 
lidant la  chaîne.  Nous  ne  comprenons  pas  très-bien  l'effet  de 
cette  disposition  en  vertu  de  laquelle  le  courant  ne  doit  cir- 
culer guère  que  dans  la  chaîne  sans  traverser,  du  moins  d'une 
manière  bien  sensible,  aucune  partie  du  corps,  car  il  ne  peut 
pas  même  y  avoir  de  courant  dérivé,  à  cause  de  l'imparfaite 
conductibilité  de  la  peau.  Au  reste,  aucun  fait  bien  positif  n'a 
constaté  l'efficacité  de  ce  dernier  mode  d'application,  sur  le- 
quel l'expérience  n'a  pas  encore  prononcé. 

On  doit  conserver  le  même  doute  sur  les  ceintures  et  mixtures 
électriques  de  MM.  Breton.  La  ceinture  est  une  véritable  pile 
à  un  seul  élément  composé  de  deux  lamelles  de  zinc  appli- 
quées sur  une  semelle  double  de  cuivre,  mais  séparées  de 
celle-ci  par  un  mastic  humide.  Cinq  boutons,  fixés  à  l'extrémité 
de  fils  métalliques,  soudés  à  la  surface  de  ces  métaux,  forment 
autant  de  pôles  positifs  ou  négatifs,  dont  le  contact  avec  la 
peau  donne,  dit-on,  lieu  à  plusieurs  courants  dérivés  qui  la 
parcourent  en  tous  sens.  Cette  électricité  est  très-faible,  sur- 
tout quand  le  mastic  se  dessèche,  et  la  peau  ne  pourrait  en 
ressentir  l'action  que  lov«|0*||||if^Mi|t  dépouillée  de  Tépi- 
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derme  en  quelque  point.  Quant  à  la  mixture  électrique,  elle 
se  compose  de  deux  pâtes  contenant,  Tune  de  la  poudre  de 
zinc,  Tautre  de  la  poudre  de  cuivre,  mêlées  à  de  la  poudre 
inerte  de  bois  et  à  une  solution  de  chlorure  de  calcium  des- 
tinée à  conserver  leur  humidité.  On  renferme  ces  deux  mix- 
tures chacune  dans  un  sachet  de  toile  qu'on  place  dans  un 
linge  mouillé;  puis,  à  travers  de  petites  ouvertures  prati- 
quées à  ces  enveloppes,  on  enferme  et  on  fixe  au  milieu  de 
chaque  mixture  la  tige  d'un  bouton  de  métal.  Ces  boutons 
appliqués  dans  la  peau  lui  transmettent,  dit-on,  comme  ceux 
de  la  ceinture  électrique,  Vélectricité  produite  par  les  réactions 
chimiques  qui  ont  lieu  dans  les  sachets.  Nous  ne  nions  point 
qu'il  n'y  ait  production  de  courants  dans  ces  appareils  ;  le  gal- 
vanomètre même  indique  leur  présence;  mais  ce  sont  des  cou- 
rants très-faibles,  et  nous  ne  voyons  pas  quels  avantages  peu- 
vent présenter  ces  dispositions  qui  reposent  au  fond  sur  les 
fausses  idées  de  l'électricité  de  contact.  Nous  croyons,  en  ré- 
sumé, que  quand  on  veut  employer  l'électricité  à  l'état  de 
courant  continu,  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  c'est  de  faire  usage  des 
piles  de  Pulvermacher,  supérieures,  sous  le  rapport  de  l'éco- 
nomie et  de  la  facilité  de  la  manutention,  aux  piles  ordinaires 
lorsqu'il  s'agit  d'obtenir  une  forte  tension ,  ce  qui  est  le  cas 
dans  le  genre  d'application  qui  nous  occupe. 

Après  avoir  décrit  les  principaux  appareils  producteurs  de 
l'électricité  qu'on  emploie  dans  la  thérapeutique  électrique,  il 
est  nécessaire  d'ajouter  quelques  mots  sur  les  moyens  dont  on 
se  sert  pour  amener  réleclricité  aux  organes  eux-mêmes.  Les 
intermédiaires  situés  aux  extrémités  des  fils  conducteurs,  et 
qui  sont  destinés  à  être  mis  en  rapport  avec  la  peau ,  les 
tissus  ou  les  organes,  doivent  être  nécessairement  bons  con- 
ducteurs de  l'électricité;  ils  sont  de  différentes  espèces.  Ce  sont 
d'abord  des  conducteurs  iii^lal!if]ur?,  dp  cuivre  en  gimènif 
qu'on  met  en  contact  avrr  la  ppiiu,  mû  Aes  eyliûdrïîs  pitii 
ou  moins  volumineux  de^tin*^!?  >urloii(  à  élrç  ferrte  oolreki 
mains,  soit  des  plaques  \i\us  ou  moms  largêi,  dËStinéai  I  Mff 
appliquées  sur  une  surficc  d'une  ûcrtaine  éietirtufl,  Jtiit  dii 
boutons,  des  boules,  des  cônes  métutliqites  d'tiu  vohtrne  ei 
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d'une  forme  que  l'on  peut  disposer  à  volonté  suivant  l'usage 
qu'on  veut  en  faire  et  la  partie  sur  laquelle  on  désire  agir.  On 
a  quelquefois  recours  à  des  tiges  métalliques  droites  ou  re- 
courbées, et  destinées  à  être  introduites  à  une  certaine  pro- 
fondeur dans  les  cavités  pour  y  diriger  les  courants.  On  peut 
même,  pour  mieux  localiser  le  courant,  c'est-à-dire  le  faire 
panreBir  directement  aux  portions  mêmes  du  corps  sur  les- 
quelles on  veut  qu'il  agisse,  introduire  des  aiguilles  en  acier 
oo  en  platine  dans  l'épaisseur  des  muscles  et  faire  passer  le 
coarant  entre  deux  aiguilles  placées  à  une  certaine  distance 
l'une  de  l'autre,  soit  dans  le  même  muscle,  soit  dans  le  même 
membre,  soit  enfin  entre  deux  points  quelconques,  entre  les- 
quels on  veut  qu'il  circule.  Malgré  quelques  légers  inconvé- 
nients auxquels,  avec  des  soins  et  de  l'adresse,  il  n'est  pas 
difficile  de  parer,  ce  procédé  d'électro-punclure  a  bien  des 
avantages,  et  en  particulier  celui  de  localiser  très-bien  l'action 
d^  courants  et  de  réveiller  beaucoup  mieux  la  contraction 
musculaire  dans  les  muscles  qui  en  sont  privés.  A  défaut  de 
ce  moyen,  qui  d'ailleurs  n'est  pas  toujours  applicable,  on  se 
sert  d'épongés  imbibées  d'un  liquide  conducteur  qui  est  en 
général  de  l'eau  salée.  Deux  éponges  ainsi  humectées  sont^ 
logées  chacune  dans  un  godet  métallique  placé  à  l'extrémité 
des  fils  conducteurs  et  en  communication  avec  eux.  Ces  deux 
godets  métalliques  sont  supportés  par  des  tiges  isolantes  des- 
tinées à  être  tenues  entre  les  mains  de  l'expérimentateur;  on 
fait  usage  des  éponges  comme  des  aiguilles  dans  l'électro- 
pnneture,  pour  faire  passer  le  courant  dans  la  direction  voulue. 
L'emploi  des  éponges  est  très-précieux  en  ce  qu'il  localise  par- 
CEdtement  le  courant,  et  il  a  renda  de  très-grands  services 
entre  les  mains  de  M.  Duchenne.  On  fait  usage  de  pinceaux  ou 
brosses  métalliques  quand  on  veut  agir  énergiquement  sur 
la  peau  en  produisant  l'électrisation  cutanée.  L'application  de 
l'électricité  par  bains,  soit  locaux,  soit  entiers,  paraît  devoir 
être  susceptible  de  rendre  d'assez  grands  services  en  agissant 
comme  un  puissant  stimulant  dans  des  cas  de  débilité  pro- 
fonde, d'anémie  portée  à  un  haut  degré,  etc. 
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iridié. 


Avant  de  nous  occuper  d'une  manière  spéciale  des  effets 
thérapeutiques  directs  de  l'électricité,  rappelons  brièvement  ses 
effets  généraux  sur  Torganisme.  Nous  les  avons  déjà  étudiés, 
il  est  vrai,  dans  le  chapitre  IV  de  notre  quatrième  partie;  mais 
il  n'est  pas  inutile  d'y  revenir,  surtout  maintenant  que  nous 
pouvons  les  rapprocher  des  phénomènes  électriques  qui  accom- 
pagnent les  actions  physiologiques  et  que  nous  avons  ana- 
lysés dans  le  chapitre  I"  de  la  sixième  partie  '. 

Commençons  par  rappeler  que  nous  sommes  arrivés  à  re- 
connaître ,  à  la  suite  des  travaux  de  M.  Matteucci  et  de 
M.  Dubois-Reymond,  que  les  muscles  et  les  nerfs  ont  un  état 
électrique  qui  leur  est  propre.  Nous  avons  cherché  à  nous 
faire  une  idée  de  cet  état  qui  consiste  dans  une  disposition 
particulière  que  prennent,  sous  Tinfluence  de  la  force  vitale, 
les  molécules  que  nous  avons  regardées  comme  douées  dans  la 
matière  organique,  aussi  bien  que  dans  l'inorganique,  de  deui 
pôles  contraires.  Sous  l'action  de  la  volonté  ou  des  autres 
causes  qui  déterminent  la  contraction  musculaire  ou  la  sen- 
sation, cette  disposition  se  modifie  de  façon  qu'elle  devient 
tout  à  fait  semblable  dans  le  nerf  comme  dans  le  muscle,  à  ce 
qu'elle  est  dans  un  conducteur  qui  transmet  un  courant  élec- 
trique. Sans  revenir  sur  ce  sujet  que  nous  avons  suffisanunenl 
développé,  nous  nous  bornerons  à  insister  seulement  sur  deax 
points  qui  ont  quelque  importance  pour  la  question  qui  >a 
nous  occuper. 

M.  Dubois-Reymond  avait  attribué  le  phénomène  de  la  con- 
traction induite,  découvert  par  M.  Matteucci^,  non  pas  à  one 
production  d'électricité  qui  accompagnait  la  contraction  mus- 
culaire, mais  à  une  diminution  du  courant  musculaire  ordh 

*  Tome  III,  pajiçe  f . 
»  Tome  m,  page  33. 
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naire,  qui  aurait  lieu  au  moment  de  lacontraclioD,  et  qui  ferait 
prévaloir  une  force  électro-motrice  opposée,  et  en  particulier 
celle  provenant  des  polarités  secondaires  des  électrodes  desti- 
nés à  conduire  le  courant.  Pour  démontrer  que  ce  n*est  pas 
ainsi  qu*il  faut  interpréter  le  phénomène,  M.  Matteucci  em- 
ploie pour  fermer  le  circuit,  au  lieu  de  lames  de  platine 
plongeant  dans  Teau  salée ,  deux  lames  de  zinc  distillé  com- 
muniquant chacune  avec  une  extrémité  du  galvanomètre,  et 
imnoergées  dans  une  dissolution  de  sulfate  de  zinc  neutre  et 
saturée;  il  est  facile  de  s*assurer  que,  par  ce  moyen,  il  n*y  a 
pas  trace  de  polarité  secondaire,  comme  l'avait  déjà  vu  M.  Jules 
Regnauld  qui  s'en  est  servi  le  premier.  Partant  de  là ,  tout 
étant  disposé  convenablement  et  Taiguille  du  galvanomètre 
étant  bien  en  équilibre,  il  n'y  a  qu'à  placer,  comme  le  fait 
M.  Dubois-Reymond,  un  gastrocnémien  ou  une  cuisse  entière 
fournie  de  son  nerf,  entre  les  deux  appendices  de  papier  hu* 
mecté,  qui  plongent  respectivement  dans  les  verres  remplis  de 
sulfate  de  zinc  où  sontles  électrodes  en  zinc;  aprèsavoir  attendu 
que  l'aiguille  soit  arrêtée,  on  fait  contracter  le  muscle;  alors  l'ai** 
guille  dévie  rapidement  dans  un  sens  opposé,  ce  qui  ne  peut 
être  attribué  ici  à  l'action  d'une  force  électro-motrice  préexis*^ 
tante.  M.  Matteucci  en  conclut  qu'il  y  a  un  courant  instantané^ 
ou  plutôt  une  décharge  dans  le  muscle  au  moment  de  la 
contraction,  ce  qui  nous  parait,  du  reste,  extrêmement  pro* 
bable,  car  c'est  une  conséquence  de  la  disposition  nouvelle 
que  doivent  prendre  dans  la  contraction,  les  unes  à  l'égard  des 
autres,  les  molécules  bipolaires  qui  constituent  le  muscle. 

Le  second  point,  sur  lequel  nous  croyons  utile  de  fixer 
encore  un  instant  notre  attention,  est  relatif  à  des  expériences 
fort  curieuses  de  M.  Helmholtz,  qui  conduisent  à  la  même 
conséquence.  Elles  sont  relatives  à  la  durée  des  phénomènes 
de  la  contraction  musculaire  et  de  la  transmission  de  l'exci- 
tation nerveuse.  Au  moyen  de  procédés  et  d'appareils  fort 
délicats  et  en  opérant  sur  le  muscle  gastrocnémien  d'une  gre- 
oonilie  très-vivace,  chargé  seulement  en  commençant,  du  poids 
BÎl^  et  plus  urd  de  quelques  petits  poids  addi- 
t  bassin  supporté  par  l'appareil,  M.  Helm- 
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hoUz  a  reconnu  qu'il  s'écoule  un6  ceriaioe  durée  ettn 
Texcitation  du  musclent  le  moment  où  son  énergie  coffîmeooe 
à  augmenter;  c'est  en  faisant  usage  d'une  manière  irès-iagi^ 
nieuse  de  courants  conlinus  combinés  avec  des  courants  d'in- 
duction, que  le  sawanl  physicien  allemand  est  parveiw  à 
apprécier  un  intervalle  de  temps  aussi  petit  que  celui  doat  il 
s'agit)  mais  pourtant  sensible;  il  a  employé  dans  ce  but  k 
méthode  dont  M.  Pouillet  s'est  servi  le  premier  pour  mesurer 
de  très-courts  intervalles  de  temps,  et  qui  consiste  à  observer 
l'effet  qu'un  courant  électrique  continu  produit ,  pendant  U 
durée  de  l'intervalle  à  mesurer,  sur  l'aiguille  du  galvanomètre. 
M.  Helmboltz  a  fait  passer  un  courant  électrique  contint 
dans  un  circuit  fermé  par  une  pièce  métallique  susp^idoeâ 
l'extrémité  inférieure  du  muscle,  en  ayant  soin  qu'au  moment 
précis  où  ce  courant  commençait  à  circuler,  un  courant  d'in- 
duction vînt  exciter  le  muscle  ou  son  nerf;  à  Tinstant  où  k 
muscle  a  possédé  une  énergie  suflisante  pour  soulever  k» 
pièces  suspendues  à  son  extrémité,  le  circuit  traversé  par  k 
courant  continu  s'est  trouvé  interrompu,  et  la  déviation  de 
Taiguille  du  galvanomètre  a  permis  d'apprécier  le  temps  trè»- 
court  pendant  lequel  ce  courant  avait  circulé,  et  par  cooséqoesl 
la  durée  nécessaire  au  développement  de  l'énergie  musculaire; 
en  faisant  varier  le  poids  suspendu  au  muscle,  on  a  pu  mesurer 
les  durées  nécessaires  au  dé^oL^loppemeut  de  divers  degrés  d'é- 
nergie, et  arriver  à  des  résultats  intéressants  sur  la  marche 
graduelle  de  la  contraction. 

Dans  toutes  les  premières  expériences  que  M.  Uelmfaolua 
faites,  le  muscle  était  directement  excité  par  le  passage  d'un 
courant  électrique;  c'est  en  faisant  passer  le  courant  par  k 
nerf  adhérent  au  muscle  qu'il  est  parvenu  i  rendre  sensibk 
la  durée  nécessaire  à  la  transmission  de  rexcitation  nerveuse. 
Le  résultat  de  ses  observations  peut  se  formuler  de  la  manière 
suivante  :  l'excitation  étant  produite  par  un  courant  qui  tu- 
verse  une  longueur  du  nerf  de  5  à  6  millimètres,  il  Bèomak 
des  temps  différents  entre  le  moment  de  Texcitatioa  et  le  m^ 
ment  où  les  poids  suspendais  au  muscle  mot  sMilevés,  sniiui 
que  la  partie  du  nerf  excitée  est  voisina  ou  éloignée  da  tom^ 
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cle  '.  L*eip)ication  la  plus  simple  de  ce  résultai  est  d'admettre 
que  la  traosmissiou  de  Texcitatioa  nerveuse  à  travers  une 
longueur  de  nerfs  de  quelques  centimètres  exige  une  durée 
sensible;  ce  qui^  comme  nous  Tavons  déjà  remarqué,  est  une 
conséquence  naturelle  de  la  manière  dont,  d'après  tes  expé* 
riences  de  M,  Dubois-Reymond,  nous  expliquons  la  propaga-r 
lioa  de  l'action  nerveuse  en  l'attribuant  à  une  modification 
matérielle  dans  Tarrangement  des  particules  en  vertu  de  leur 
polarité  électrique  ^. 

Cette  modification  peut  même  être  rendue  sensible  à  l'oeil 
au  moyen  du  microscope,  ainsi  que  Ta  montré  dernièrement 
H .  Amici  qui  est  parvenu,  au  moyen  de  son  admirable  mi- 
croscope composé,  à  se  faire  une  idée  exacte  de  la  structure 
de  la  fibre  musculaire  élémentaire.  Il  a  trouvé  qu'un  simple 
filet  musculaire  était  composé  d*une  série  de  disques  excessif 
Yement  minces  et  excessivement  rapprochés,  liés  les  uns 
aux  autres  au  moyen  d'un  grand  nombre  de  fils  infiniment 
fins,  allant  de  la  circonférence  de  l'un  des  disques  à  celle 
de  Tautre,  comme  les  génératrices  d'un  cylindre.  Quand  la 
contraction  a  lieu,  on  voit  ces  fils  rentrer  intérieurement 
en  formant  une  ligne  brisée ,  de  manière  à  opérer  le  rappro*» 
chement  des  disques  qui,  au  lieu  de  rester  les  deux  bases  d'un 
cylindre,  semblent  être  les  bases  de  deux  cônes  troqqués 
opposés  par  leur  petite  base.  Il  résulte  de  ce  changement  un 

*  La  Titeue  de  propagation  de  Texcitation  ner? euse  est  dans  le  oerf  idatique 
da  la  grenouille  de  30  mètres  par  seconde  environ.  Le  rcfroidiâsement  du  nerf 
diminue  beaucoup  cette  vitesse  de  transmission  ;  c*est  en  refroidissant  les  nerfs 
aTec  de  la  glace  que  M.  Helmholtz  a  pu  constater  ce  résultat  d'autant  plus  in- 
téressant qu*il  se  produit  lors  même  qu'on  refroidit  un  point  du  nerf  pins  éloigné 
éa  omaele,  que  le  point  où  l'on  détermine  TeioitationJ 

>  On  ne  peot  eipUqaer  les  phénomène»,  en  supposant  que  rei^oitation  ner* 
Teose  produise  sur  le  muscle  un  elTet  d'autant  moindre  que  la  portion  du  nerf  qui 
est  excitée  se  trouve  plus  éloignée  du  muscle.  Des  expériences  directes  ont  en 
eiTet  montré  que  l'énergie  musculaire  était  exactement  la  même  dans  les  deux 
eas.  Tant  que  la  vitalité  du  nerf  n'a  pas  commencé  à  s'affaiblir,  on  reconnaît  une 
limitité  coBplète  entre  les  courants  électriques  nécessaires  pour  développer  à  son 
■uaJainm  l'énergie  du  muscle  par  reicitatlon  de  deux  portions  du  nerf  difle* 
rentes,  et  par  conséquent  situées  à  des  distances  inégales  du  muscle. 
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raccourcissement  de  la  fibre  entière,  ainsi  que  cela  est  facile 
à  concevoir.  Quant  aux  disques  eux-mêmes,  ils  sont  comme 
des  espèces  d'anneaux  dont  la  circonférence ,  plus  compacte  et 
plus  résistante  y  sert  de  point  d'attache  aux  fils,  tandis  que 
leur  partie  centrale  est  remplie  d'une  matière  molle,  analogue 
à  celle  qu'on  trouve  dans  les  infusoires,  et  qui  semble  être 
la  matière  qui  forme  le  muscle.  Cette  constitution  de  la  fibre 
musculaire  élémentaire,  qui  n'est  point  une  simple  hypothèse» 
puisqu'elle  résulte  de  l'inspection  faite  au  microscope,  est 
tout  à  fait  propre  à  confirmer  l'opinion  que  nous  avons  émise 
sur  la  cause  de  la  contraction.  En  effet,  dans  l'état  de  repos  et 
sous  l'influence  de  la  force  vitale,  les  particules  de  chaque 
disque  ou  anneau  ont  leurs  pôles  négatifs  tournés  intérieure- 
ment et  leurs  pôles  positifs  extérieurement;  mais  sous  l'actioD 
d'une  cause  quelconque ,  les  particules  font  une  demi-révo- 
lution qui  fait  tourner  leurs  pôles  négatifs  au-dessous  et  les 
positifs  au-dessus,  ou  réciproquement;  il  en  résulte  alors  que 
ces  particules,  ayant  leurs  pôles  contraires  placés  tous  les  uns 
près  des  autres  dans  la  même  direction  rectiligne,  qui  est  le 
sens  de  la  longueur  de  la  fibre,  elles  s'attirent  mutuellement, 
ce  qui  fait  rapprocher  les  disques,  comme  cela  a  effectivemeirt 
lieu  dans  la  contraction. 

Après  avoir  rappelé  brièvement  la  manière  dont  se  com- 
portent les  nerfs  et  les  muscles  quant  à  leur  état  électrique 
propre,  étudions  de  plus  près  que  nous  ne  l'avons  fait,  Taction 
générale  et  spéciale  qu'exercent  sur  eux  les  courants  élec- 
triques, afin  de  pouvoir  en  conclure  d'une  manière  plus  ra- 
tionnelle leur  effet  thérapeutique. 

L'électricité  agit  sur  l'organisme  de  deux  manières  :  1*  en 
stimulant  les  muscles  et  en  remplaçant  ou  renforçant  Tactioo 
que  les  nerfs  exercent  sur  eux;  2*  en  stimulant  les  nerfs  eux- 
mêmes,  et  par  conséquent  en  augmentant  ou  diminuant  Tac- 
lion  naturelle  des  centres  nerveux. 

Nous  ne  revenons  pas  pour  le  moment  sur  l'effet  général 
de  l'électricité  sur  les  muscles,  que  nous  avons  étudié  avec 
soin ,  mais  nous  nous  arrêterons  quelques  instants  à  ce  qui 
concerne  cet  effet  sur  les  nerfs. 
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Nous  avons  déjà  vu  Teffet  sur  les  nerfs  des  courants  directs 
et  inverses;  nous  savons  que,  quelle  que  soit  la  direction  du 
courant,  lorsqu^il  est  intense,  tous  les  muscles  auxquels  se 
distribue  le  nerf,  dont  une  partie  est  traversée  par  ce  courant, 
se  contractent  à  Tinstant  où  Ton  ferme  comme  à  Tinstant  où 
Ton  ouvre  le  circuit,  et  il  y  a  en  même  temps  de  la  douleur. 
Tant  que  le  circuit  est  fermé,  il  n'y  a  ni  contraction,  ni  dou- 
leur, ce  qui  tient  à  Tétat  particulier  dans  lequel  le  passage 
du  courant  met  les  nerfs  et  les  muscles.  Nous  savons  égale- 
ment que  les  contractions  sont  plus  fortes  au  début  qu'à  la 
cessation  du  courant  direct,  et  que  c'est  le  contraire  quand 
le  courant  est  inverse,  tandis  que  la  douleur  suit  la  marche 
opposée.  L'action  des  courants  est  remarquable  sur  un  nerf 
mixte  d'un  animal  récemment  tué  ou  vivant.  Si  l'on  y  fait  cir- 
culer un  courant  continu,  l'excitabilité  est  diminuée  ou  dé- 
truite quand  le  courant  est  direct;  elle  est  conservée  et  même 
augmentée  quand  le  courant  est  inverse.  Si  ce  même  nerf  a  été 
parcouru  par  le  courant  direct,  le  repos  lui  rend  assez  promp- 
tement  une  partie  de  son  excitabilité;  si,  au  contraire,  il  a 
été  parcouru  par  le  courant  inverse,  il  perd  par  le  repos  une 
partie  de  Texcitabilité  que  le  passage  de  ce  même  courant  in- 
verse lui  avait  donnée.  Le  temps  de  repos  nécessaire  à  un  nerf, 
pour  revenir  dans  les  deux  cas  à  son  état  normal,  est  très- 
Tariable;  il  est  beaucoup  plus  court  dans  les  nerfs  très-exci- 
tables que  dans  les  autres.  Toutes  ces  expériences  exigent , 
pour  réussir,  des  courants  faibles  et  modérés;  des  courants 
intenses  diminuent  toujours  l'excitabilité  du  nerf,  et  quelque- 
fois la  suppriment  complètement  pendant  un  certain  temps. 
Cette  diminution  ou  suppression  a  lieu  à  un  degré  plus  élevé 
lorsque  le  courant  parcourt  le  nerf  de  la  périphérie  au  centre 
que  dans  la  direction  opposée,  qui  est  celle,  comme  nous  l'a- 
yons établi,  du  courant  naturel  qui  a  lieu  dans  le  nerf  au 
moment  où,  sous  l'influence  du  cerveau,  ce  nerf  détermine  la 
contraction  du  muscle  auquel  il  aboutit. 

L'action  byposthénisante  des  courants  continus  est  un  fait 
qui  ressort  de  toutes  les  expériences  du  genre  de  celles  que 
Dous  venons  de  rapporter,  et  qui  peut  être  utilisé  d'une  ma- 
in. 38 
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nière  précieuse  dans  la  thérapeutique.  M.  Reraack,  en  opéraol 
sur  rhomme  avec  des  courants  continus,  a  cru  pouvoir  con- 
stater que  ces  courants  avaient  la  propriété  de  faire  cesser  la 
contraction  en  conservant  aux  muscles  la  faculté  d*obéir  à  la 
volonté,  et  en  la  leur  restituant  même  dans  le  cas  où  ils  Tau- 
rdient  perdue.  .On  conçoit  Timportance  qu'aurait  ce  fait  pour 
la  thérapeutique  s'il  se  vérifiait  dans  tous  les  cas;  nous  avons 
déjà  cité  un  fait  analogue  à  l'occasion  du  traitement  du  té- 
tanos par  la  circulation  d'un  courant  continu ,  imaginé  par 
M.  Matteucci. 

Si  les  courants  qui  traversent  un  nerf,  au  lieu  d'être  con- 
tinus, sont  discontinus,  les  muscles  auxquels  ce  nerf  se  dis- 
tribue se  contractent  violemment  et  sont  comme  dans  une 
sorte  de  contraction  tétanique  ;  en  même  temps  rcxcilabililé 
de  ce  nerf  est  très-affaiblie,  surtout  si  on  la  compare  à  celle 
d'un  autre  nerf  sur  lequel  on  a  fait  agir  un  courant  continu. 
Ouand  les  courants  discontinus  sont  faibles  et  dirigés  alterna- 
tivement en  sens  contraires,  l'action  hyposthénisante  est  très- 
faible,  parce  que  la  perte  d'excitabilité  produite  par  le  cou- 
rant direct  est  compensée  par  l'augmentation  d'excitabilité 
déterminée  par  le  courant  inverse;  quand,  au  contraire,  les 
courants  sont  intenses,  l'action  hyposthénisante,  due  au  cou- 
rant direct,  devient  un  phénomène  prédominant.  On  doit  éviter 
aveô  soin  en  thérapeutique  la  production  de  ce  phénomène, 
en  ne  faisant  usage  que  de  courants  faibles  et  dirigés  alterna- 
tivement en  sens  contraires,  quand  on  veut  réveiller  la  vilaUté 
et  exercer  une  influence  tonique  sur  la  vie  organique  des  par- 
ties sur  lesquelles  on  agit. 

Nous  avons  supposé  dans  ce  qui  précède  qu'on  agit  immé- 
diatement sur  le  nerf  avec  le  courant;  mais,  dans  les  appli- 
cations thérapeutiques,  cette  action  directe  ne  peut  pas  avoir 
lieu,  sauf  dans  des  cas  exceptionnels;  c'est  donc  à  travers  h 
peau,  à  l'aide  d'un  conducteur  humide,  qu'on  doit  exercer  sur 
les  nerfs  l'action  de  l'électricité.  Comme  les  muscles  condui- 
sent mieux  l'électricité  que  les  nerfs,  il  faut,  pour  pouvoir 
concentrer  l'action  de  l'électricité  sur  ces  derniers,  qu'ils  ne 
soient  pas  à  une  trop  grande  profondeur,  qu'ils  soient  pour 


APPLICATIONS  PHYSIOLOGIQUES.  595 

ainsi  dire  superficiels,  ou  bien  en  contact  seulement  avec  les 
tendons  des  aponévroses  ou  avec  du  tissu  cellulaire;  en  tout  cas, 
il  n'y  a  jamais  qu'une  partie  du  courant  qui  traverse  le  nerf  sur 
lequel  on  agit.  M.  Duchenne  a  donné  la  liste  assez  nombreuse 
des  nerfs  sur  lesquels  il  est  parvenu  à  porter  ainsi  les  courants  ; 
nous  y  reviendrons  plus  loin  en  nous  occupant  d'une  ma- 
nière un  peu  plus  spéciale  de  Taclion  de  Téleclricité  localisée, 
soit  sur  les  muscles,  soit  sur  les  nerfs.  Pour  le  moment,  bor- 
nons-nous à  remarquer  qu'il  y  a  une  grande  différence  entre 
les  nerfs  moteurs,  d'une  part,  et  les  nerfs  mixtes  et  sensoriels, 
d'autre  part,  quant  à  l'action  des  courants;  ces  derniers  étant 
susceptibles  d'éprouver  quelques  effets  des  courants  continus, 
tandis  que  les  premiers  n'en  éprouvent  que  de  la  part  des  cou- 
rants discontinus,  ou  qui,  tout  en  étant  continus,  présentent 
des  variations  d'intensité.  Il  en  résulte  que,  pour  réveiller  l'ac- 
tivité fonctionnelle  des  nerfs  mixtes  et  des  nerfs  sensoriels,  on 
peut  faire  usage'  indifféremment ,  soit  de  courants  continus, 
soit  de  courants  discontinus,  quoiqu'il  soit  préférable,  le  plus 
souvent,  d'employer  ces  derniers  qui  sont  plus  stimulants  que 
les  premiers;  tandis  que,  pour  les  nerfs  moteurs,  il  ne  faut 
employer  que  les  courants  discontinus.  Aussi  a-t-on  vu  des  pa- 
ralysies du  sentiment  être  guéries  au  moyen  de  courants  con- 
tinus, tandis  que  ces  mêmes  courants  avaient  complètement 
échoué  pour  des  paralysies  du  mouvement. 

On  ne  s'est  pas  borné  à  étudier  les  effets  de  l'électricité  sur 
les  muscles  et  les  nerfs;  on  a  également  cherché  à  déterminer 
son  action  sur  les  centres  nerveux.  C'est  à  Weber  qu'on  doit 
les  recherches  les  plus  intéressantes  sur  ce  point.  Il  a  observé 
que  la  moelle  épinière  étant  soumise  à  l'action  des  courants 
discontinus,  il  y  a  dans  tous  les  muscles  du  tronc  de  violentes 
contractions  tétaniques;  mais  ce  qu'il  y  a  de  curieux,  c'est  que 
la  moelle  ne  se  comporte  point  comme  un  simple  conducteur 
de  courants  dérivés  qui  se  porteraient  sur  les  nerfs,  mais 
qu'elle  agit  par  l'effet  de  son  action  propre  qu'excite  le  passage 
de  l'électricité.  Entre  autres  preuves  que  c'est  bien  ainsi  que 
se  passe  le  phénomène,  nous  pouvons  citer  le  fait  que,  lors- 
qu'on fait  une  section  complète  de  la  moelle,  en  laissant  en 
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contact  les  surfaces  divisées,  ce  qui  n'empêche  pas  les  couraûts 
dérivés  de  traverser ,  mais  ce  qui  arrête  la  transmission  de 
l'action  médullaire  proprement  dite,  on  n'obtient,  en  portant 
l'excitation  électrique  à  l'extrémité  inférieure  de  la  moelle, 
aucun  mouvement  convulsif  dans  les  muscles  supérieurs,  et  il 
n'y  a  de  convulsions  que  dans  les  membres  inférieurs  ;  tandis 
que  le  mouvement  convulsif  a  lieu  dans  les  uns  aussi  bien  que 
dans  les  autres,  en  appliquant  l'électricité  de  la  même  manière, 
si  la  moelle  n'est  pas  coupée.  L'excitation  électrique  de  la 
moelle  allongée  produit  les  mêmes  convulsions  tétaniques  que 
celles  de  la  moelle  épinière.  On  n'aperçoit  ni  contractions  ni 
signes  de  chaleur,  quand  on  agit  avec  les  courants  discontinus 
sur  les  hémisphères  cérébraux  ou  sur  le  cervelet  d'un  animal 
vivant. 

Quant  aux  nerfs  ganglionnaires,  on  n'a  pas  pu  agir  direc' 
tement  ni  sur  les  ganglions  ni  sur  leurs  filets  nerveux,  mais  bien 
sur  les  organes  auxquels  ils  se  distribuent.  On-  a  trouvé  que  les 
nerfs  de  la  vie  organique  déterminent  des  contractions  dans  Ifô 
muscles  auxquels  ils  se  rendent,  seulement  quelques  instants 
après  qu'on  a  commencé  à  les  exciter,  et  que  de  plus  ces  con- 
tractions persistent  après  qu'on  a  cessé  de  les  stimuler;  les 
contractions  se  propagent  même  à  des  muscles  autr^  qae 
ceux  dans  lesquels  se  rendent  les  nerfs  stimulés;  enfin  les 
contractions  s'exécutent  et  se  succèdent  dans  un  ordre  qui 
répond  à  un  but  déterminé  en  rapport  avec  les  fonctions  de 
l'organe  dans  lequel  on  les  constate.  Ces  résultats,  que  nous 
empruntons  au  résumé  qu'en  a  fait  M.  Valérius,  ne  sont  vrais 
que  pour  les  muscles  qui  reçoivent  leurs  filets  du  grand  sym- 
pathique. 

Comme  nous  Tavons  dit  plus  haut,  nous  ne  nous  étendroof 
pas  ici  pour  le  moment  sur  l'effet  des  courants  sur  les  muscles 
de  la  vie  de  relation  et  sur  ceux  de  la  vie  organique;  M.  Do- 
chenue,  comme  nous  le  verrons,  croit  qu'il  y  a  des  différences 
entre  les  muscles  quant  à  leur  susceptibilité  de  se  contracter 
sous  l'influence  des  mêmes  courants  électriques;  différences 
qui  ne  tiennent  peut-être  qu'à  la  facilité  plus  ou  moins  grande 
avec  laquelle  l'électricité  peut  pénétrer  dans  les  divers  musclef. 
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Mais  ce  qui  parait  bien  positif,  d'après  M.  Duchenne,  c'est  qu'il 
existe  une  grande  différence  entre  les  muscles  quant  à  la  sensi- 
bilité qu'ils  présentent  quand  on  les  fait  traverser  par  des  cou- 
rants oîscontinus  ;  il  est  évident  que  cette  différence  tient  aux 
ramifications  nerveuses  plus  ou  moins  nombreuses  qui  s'y  dis- 
tribuent. Ainsi  la  sensibilité  est  très-vive  dans  les  muscles  de 
la  face,  ce  qui  provient  des  nerfs  de  la  cinquième  paire.  Quant 
aux  muscles  de  la  vie  organique ,  ils  se  contractent  sous  l'in- 
fluence de  l'électricité,  mais  à  un  moindre  degré  que  ceux  de 
la  vie  de  relation  ;  de  plus,  les  contractions  se  produisent  plus 
lentement  et  durent  plus  longtemps  que  dans  les  autres  mus- 
cles après  qu'on  a  cessé  de  les  exciter  par  l'électricité  ;  tel  est  le 
cas  pour  les  intestins  grêles,  pour  l'estomac,  le  cœcum,  etc.  La 
peau  éprouve  des  effets  assez  remarquables  de  l'application  de 
l'électricité,  mais  ces  effets  varient  au  plus  haut  degré  suivant 
les  différents  individus;  on  voit  souvent  la  peau  des  membres 
présenter  le  phénomène  connu  sous  le  nom  de  chair  de  poule^ 
dans  lequel  les  poils  se  hérissent  et  leurs  bulbes  font  saillie 
au  dehors ,  la  peau  elle-même  se  contracte ,  ce  qui,  suivant 
M.  Brown-Séquard,  ne  serait  pas  dû  aux  fibres-cellules,  qui  sont 
peu  nombreuses  dans  cette  partie  du  corps,  mais  bien  au  tissu 
cellulaire,  qui  lui-même  est  contractile. 

Il  nous  faut  encore,  avant  d'examiner  de  près  les  cas  patho- 
logiques dans  lesquels  l'application  de  l'électricité  peut  être 
une  heureuse  ressource,  nous  arrêter  quelques  instants  sur  la 
méthode  si  remarquable  de  l'éiectrisalion  localisée  de  M.  Du- 
chenne, que  nous  n'avons  citée  qu'en  passant,  et  dont  nous 
venons  de  voir  l'application  dans  quelques-uns  des  résultats 
que  nous  avons  énoncés.  Les  faits  qui  ont  servi  de  base  à  cette 
méthode  consistent  simplement  en  ce  que,  suivant  que  les  ex- 
citateurs ou  électrodes  du  courant  sont  secs  ou  humides,  et 
suivant  que  la  peau  elle-même  est  sèche  ou  humide,  on  peut  à 
volonté  ou  concentrer  l'action  électrique  dans  la  peau ,  ou  la 
faire  traverser  sans  incision  ni  piqûre  la  peau  elle-même,  pour 
la  limiter  dans  les  organes  situés  au-dessous,  c'est-à-dire  dans 
les  nerfs,  dans  les  muscles  et  même  dans  les  os.  Aussi,  pour 
obtenir  ce  résultat,  il  faut  qu'à  la  fois  les  électrodes,  qui  sont 
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des  éponges  imbibées  d*eau  salée,  et  la  peau  elle-même,  soient 
également  très-humides;  alors  on  n observe  ni  étincelles,  m 
crépitations,  ni  sensations  de  brûlure,  mais  on  obtient  des  phé- 
nomènes de  contractilité  et  de  sensibilité  très- variables,  sui- 
vant qu*on  agit  sur  un  muscle  ou  sur  un  faisceau  musculaire, 
sur  un  nerf  ou  sur  une  surface  osseuse;  cas  dans  lequel  od 
détermine  une  douleur  vive,  d'un  caractère  tout  particu- 
lier, ce  qui  fait  qu'on  doit  éviter  avec  soin  de  placer  les  élec- 
trodes sur  une  semblable  surface.  Dans  tous  les  cas  autres  que 
ceux  que  nous  venons  d'indiquer,  c'est-à-dire  si  les  deux  élec- 
trodes sont  secs  ou  que  l'un  seulement  soit  mouillé,  si  la  peau 
seule  est  mouillée  les  électrodes  étant  secs,  la  recomposition 
électrique  a  toujours  lieu  uniquement  dans  la  peau,  soit  à 
sa  surface,  soit  dans  son  épaisseur  avec  ou  sans  étincelles  et 
crépitations.  H.  Duchenne  s'est  encore  assuré  par  plusieurs 
faits  que,  lorsque  l'électricité,  grâce  à  Thumidité  des  élec- 
trodes et  de  la  peau,  va  chercher  les  organes  sous-cutanés , 
elle  n'agit  point  physiologiquement  sur  la  peau,  et  que  la  sea- 
sation  produite  ne  doit  être  attribuée  qu'à  l'excitation  directe 
des  muscles. 

Indépendamment  de  la  précaution  que  nous  venons  d'indi- 
quer, l'électrisation  localisée  exige,  pour  être  complète,  l'em- 
ploi de  certains  courants  de  préférence  à  d'autres;  c'est  ce  qm 
résulte  de  la  comparaison  que  M.  Duchenne  a  faite  sous  ce  rap- 
port entre  l'électricité  des  machines  ordinaires  et  la  bouteille 
de  Leyde,  celle  de  la  pile  voltaîque  et  celle  des  appareils  d'io- 
duction,  désignant  l'emploi  de  ces  trois  espèces  d'électricilts 
sous  les  noms  à'élecirisaiion^  galvanisation  et  faradisaiio^ 
musculaires  localisées.  Il  est  arrivé  bien  vite  à  reconnaître  qae 
des  trois  espèces  d'électricité,  la  dernière,  c'est-à-dire  l'électri- 
cité d'induction,  est  celle  qui  convient  le  mieux  à  l'électrisa- 
tion musculaire,  surtout  'quand  cette  opération  doit  être  lon- 
gue et  fréquemment  pratiquée.  Les  courants  induits  peuvtti 
en  clFet  provoquer  les  plus  fortes  contractions  musculaires  sa]l^ 
exciter  en  même  temps  la  sensibilité  cutanée ,  sans  produirr 
de  commotions,  sans  déchirer  les  vaisseaux  capillaires,  saiii 
occasionner,  comme  l'électricité  ordinaire  deç  machioes,  (au.^ 
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ces  accideDtSy  contre  lesquels  il  est  quelquefois  difficile  de  réa- 
gir. Ils  peuvent  agir  avec  une  grande  puissance  physiologique 
sans  risquer  d'altérer  les  tissus,  comme  le  fait  Télectricité  vol^ 
laïque  par  Teffet  de  ses  propriétés  chimiques,  propriétés  qui 
sont  presque  nulles  dans  les  courants  induits,  soit  parce  qu'ils 
sont  instantanés,  soit  parce  qu'ils  sont  en  général  dirigés  alter^ 
nativement  en  seps  contraires.  M.  Puchenne  en  conclut,  à  la 
suite  d*uu  grand  nombre  d'essais,  que  l'électricité  induite  e$t 
essentiellement  Télectricité  médicale. 

Quant  au  mode  d'opérer  il  peut  avoir  lieu  de  deux  manières, 
soit  en  concentrant  l'action  électrique  dans  les  plexus  ou  dans  les 
troncs  nerveux  qui  la  conduisent  aux  muscles  placés  sous  leur 
dépendance,  soit  en  dirigeant  cette  action  sur  chacun  des  mus- 
cles ou  sur  chacun  de  leurs  faisceaux.  Daqs  ces  diiférentes  opé- 
rations, les  électrodes  doivent  toujours  être  aussi  rapprochés 
que  possible.  Le  premier  cas  produit  des  mouvements  d'en- 
semble, c'est  l'électrisation  musculaire  indirecte;  le  second 
donne  des  mouvements  partiels,  c'est  i'électrisation  muscu- 
laire directe.  L'électrisation  indirecte  exige  la  connaissance 
exacte  de  la  distribution  et  des  rapports  anatomiquesdes  nerfs; 
elle  est  très-simple  sur  les  membres  où  la  plupart  des  troncs 
nerveux  sous-cutanés,  dans  un  point  de  leur  extrémité,  sont 
accessibles  aux  excitateurs;  elle  est  plus  difficile  et  plus  déli- 
cate dans  d'autres  régions.  L'électrisation  directe,  qui  consiste 
à  faire  contracter  individuellement  chaque  muscle  ou  cha- 
que faisceau  musculaire  en  plaçant  les  électrodes  humides 
sur  les  points  de  la  peau  qui  correspondent  à  leur  surface,  est 
très-facile,  surtout  dans  les  régions  superficielles  du  tronc  et 
des  membres,  si  l'on  possède  des  connaissances  anatomiques,  et 
surtout  celle  de  Tanatopie  des  surfaces.  Elle  offre  plus  de  dif- 
ficultés pour  les  muscles  des  régions  profondes  des  membres, 
quoique  la  plupart  d'entre  eux  présentent,  sous  la  peau,  un 
point  de  leur  tissu  musculaire  par  lequel  ils  sont  accessibles  à 
cette  excitation  directe. 

On  doit  avoir  soin  4e  ne  jamais  administrer  aux  muscles 
qu'une  dose  d'électricité  proportionnelle  à  leur  degré  d'excita- 
bUîtf  gllfi  yL  OacbeAne  croit  être  variable  pour  chacun  d'eux; 
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poiDt  qui  lui  a  été  contesté  et  qu*il  est  très-difficile  d'établir,  puis- 
que TexcitatioD  plus  ou  moins  vive  d'un  muscle  ne  dépend  pas 
seulement  de  son  degré  d'excitabilité,  mais  de  la  résistance 
plus  ou  moins  grande  que  l'électricité  rencontre  pour  parvenir 
jusqu'à  lui.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  important  de  pouvoir  gra- 
duer la  quantité  d'électricité  employée;  aussi  est-il  nécessaire 
que  l'opérateur  ait  une  main  libre  prêle  à  agir  sur  le  graduateur 
de  l'appareil  pendant  Télectrisation,  tandis  que  l'autre  main  tient 
les  électrodes  au  moyen  de  manches  isolants  et  les  manœuvre  fa- 
cilement. Il  faut  toujours  les  placer  au  niveau  de  la  masse  char- 
nue des  muscles,  et  non  au  niveau  de  leurs  tendons,  car 
l'excitation  de  ces  derniers  ne  peut  produire  la  contraction 
musculaire.  Plus  un  muscle  est  épais,  plus  le  contact  doit  être 
parfait,  sans  cela  les  fibres  superficielles  sont  seules  excitées; 
chez  les  sujets  très-gros  cela  est  surtout  nécessaire.  M.  Duchenne 
s'est  assuré  que  plus  les  appareils  sont  puissants,  plus  Télectri- 
cilé  pénètre  profondément.  Ainsi,  il  a  vu  dans  des  cas  de  pa- 
ralysie saturnine,  où  certains  muscles  de  la  région  postérieure 
de  l'avant-bras  sont  atrophiés  et  ne  se  contractent  pas  sous 
l'influence  des  courants  induits,  les  muscles  situés  au-dessous 
de  ces  muscles  paralysés  entrer  en  contraction  si  les  courants 
sont  assez  forts  pour  les  traverser  et  pénétrer  jusqu'à  ceux 
qui  sont  sains.  Les  excitateurs,  soit  électrodes  humides,,  n'étant 
en  rapport  qu'avec  la  face  externe  des  muscles,  et  les  filets  ner- 
veux n'arrivant  à  ceux  des  régions  superficielles  que  par  leur 
face  intérieure,  on  est  certain  que  les  contractions  musculaires 
n'ont  pas  lieu  par  Vintermédiaire  des  filets  nerveux.  A  la  face, 
l'électrisation  partielle  des  muscles  est  plus  difficile  à  cause  des 
ramifications  nombreuses  des  nerfs  qui  s'entrecroisent;  on  peut 
cependant  les  éviter,  car  on  est  averti  par  la  contraction  simul- 
tanée de  plusieurs  muscles,  que  l'électrode  a  porté  sur  l'un  des 
rameaux  nerveux  ;  alors  on  place  l'électrode  un  ou  deux  milli- 
mètres plus  haut  ou  plus  bas,  et  on  le  maintient  toujours  sur  h 
direction  du  muscle  à  électriser.  Il  faut  une  connaissance  exacte 
de  l'anatomie  pour  éviter  ces  filets  nerveux,  et  c'est  ce  qui* 
permis  à  M.  Duchenne  de  limiter  l'action  électrique  dans  cha- 
cun des  muscles  du  visage  et  de  produire  les  jeux  de  physio- 
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noinie  les  plus  Yariés*.  Comme  Vexcitabilité  de  la  sensibilité 
électrique  est  très-vive  daos  les  muscles  de  la  face,  ce  qui  est  dû, 
ainsi  que  nous  l'avons  vu,  à  la  cinquième  paire  qui  leur  envoie 
des  filets  nerveux,  on  doit  éviter  de  placer  les  électrodes  sur  les 
points  correspondants  à  ces  filets;  car  il  en  résulterait  une  dou- 
leur très-aiguë  qui  retentirait  dans  plusieurs  points  de  la  face 
et  même  du  cerveau.  M.  Duchenne  a  fait  une  étude  approfondie  de 
Texcitabilité  électrique  des  muscles  au  point  de  vue  de  la  con- 
tractilité  et  de  la  sensibilité  ;  c'est  au  moyen  de  cette  étude 
qu'il  est  parvenu  à  posséder  l'art  de  faire  contracter  isolément 
et  exactement  chacun  des  muscles  ou  de  leurs  faisceaux;  mais, 
pour  arriver  à  ce  point  de  perfection,  il  faut  une  très-grande 
habitude  et  être  initié  à  une  foule  de  détails  minutieux  ;  ainsi, 
par  exemple,  il  existe  pour  chacun  des  muscles  un  point  anato- 
mique  dans  lequel  les  électrodes  doivent  être  placés  de  préfé- 
rence, pour  obtenir  la  contraction  complète  et  isolée  de  ces 
muscles  ;  et  c'est  ce  point  qu'il  est  essentiel  de  déterminer  pour 
chaque  muscle  en  particulier. 

Nous  avons  vu  qu'en  employant  les  précautions  indiquées, 
on  peut  faire  parvenir  l'électricité  aux  muscles  à  travers  la  peau 
sans  que  celle-ci  soit  affectée,  et  que  les  courants  d'induction 
sont  la  forme  la  plus  favorable  de  l'électricité  pour  atteindre 
ce  but  ;  mais  il  est  des  cas  où  il  importe  au  contraire  de  porter 
rélectricité  sur  la  peau.  M.  Duchenne  estime  que  pour  Télectri- 
sation  cutanée ,  quoique  les  courants  voltalques  puissent  être 
employés  avec  avantage  dans  quelques  cas,  l'éleclricité  in- 
duite qui  respecte  les  tissus  est  encore  ici  bien  préférable.  Les 
différences  d'excitabilité  électro-cutanée  des  diverses  parties 
du  corps  nécessitent  l'emploi  de  différents  procédés  d'électrisa- 
lion  cutanée  au  nombre  de  trois.  Le  premier  mode  est  l'électri- 
sation  cutanée  par  la  main  électrique;  on  se  sert  d'un  électrode 
humide,  une  éponge  renfermée  dans  un  cylindre  métallique 
qui  communique  avec  un  des  pôles  de  l'appareil  et  qu'on  place 

^  Il  a  réaui,  en  faisant  contracter  ainsi  successivement  et  isolément  lesdilTé- 
renls  muscles  de  la  face,  à  déterminer  le  rôle  de  chacun  d'eux  dans  les  diverses 
expressions  de  la  physionomie. 
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sur  un  point  très-peu  excitable  de  la  surface  du  corps;  Télco- 
trode  qui  communique  avec  le  second  pôle  est  tenu  dans  Tune 
des  mains  de  Topérateur  qui  passe  rapidement  la  face  dorsale 
de  sa  main  libre  sur  les  points  qu'il  veut  exciter,  après  avoir 
desséché  la  peau  du  malade  à  l'aide  d'une  poudre  absorbante 
(poudre  de  lycopode  ou  de  riz).. Le  second  mode  est  Télectri- 
sation  cutanée  par  les  corps  métalliques  pleins^  cylindriques  ou 
coniques,  qu'on  promène  plus  ou  moins  rapidement  sur  les 
parties  malades  après  les  avoir  mis  respectivement  en  communi- 
cation avec  les  pôles  de  l'appareil.  Le  troisième  mode  est  Tclec- 
trisation  cutanée  par  les  fils  métalliques;  ces  fils  sont  employés 
sous  forme  de  vergette  ou  de  balais  enfermés  dans  des  cylindres 
qui  sont  tenus  par  des  manches  isolants;  tantôt  on  parcourt, 
avec  ces  fils  qui  servent  d'électrodes  aux  courants,  la  surface 
malade  ;  tantôt  on  frappe  légèrement  la  peau  avec  leurs  extré- 
mités, ce  que  M.  Ouchenne  appelle  la  fustigation  électrique; 
tantôt  on  laisse  les  fils  en  place  aussi  longtemps  que  le  malade 
peut  les  supporter  :  ce  dernier  procédé,  qui  est  rarement  sup- 
porté par  les  malades,  peut  être  désigné  sous  le  nom  de  moxa 
électrique.  Les  trois  procédés  diffèrent  notablement  quant  à  leur 
degré  d'énergie  et  aux  sensations  qu'ils  développent;  ainsi 
l'application  de  la  main  électrique  ne  produit  de  sensation  un 
peu  vive  qu'à  la  face,  et  cette  sensation  est  celle  d'une  brosse 
rude  qui  déchire  la  peau.  Les  électrodes  métalliques  pleins 
agissent  plus  fortement  que  la  main  électrique;  mais  ils  sont 
aussi  impuissants  sur  plusieurs  parties  du  corps,  en  particulier 
sur  les  mains  et  sur  la  plante  des  pieds.  Les  fils  métalliques 
augmentent  dans  une  proportion  énorme  la  puissance  de  Tél^;- 
trisation  sur  la  sensibilité  de  la  peau  ;  lorsqu'on  les  laisse  en 
place,  ils  occasionnent  une  sensation  semblable  à  celle  qui  se- 
rait produite  par  des  aiguilles  brûlantes  enfoncées  dan^  les 
tissus;  au  dire  des  malades  rien  n'égale  la  sensation  produite 
par  ces  fils,  pas  même  le  feu  tel  qu'on  l'applique  par  le  moxa 
ou  la  cautérisation  transcurrenle. 

L'élec trisation  des  organes  internes  a  été  un  objet  de  longues 
recherches  de  la  part  de  M.  Duchenne,  qui  a  dans  ce  but 
donné   des  formes  plus  ou  moins  variées  aux  conducteurs 
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destinés  à  porter  le  courant  dans  ces  organes;  mais  c'est  sur- 
tout à  Téleclrisation  des  organes  des  sens  qu'il  a  apporté  un 
soin  tout  particulier  en  indiquant  les  moyens  à  employer  et  les 
précautions  à  prendre  pour  opérer  dans  ces  cas. Nous  y  revien- 
drons un  peu  plus  loin  en  nous  en  occupant  au  point  de  vue 
thérapeutique.  Nous  nous  bornerons  seulement  à  une  remarque 
relative  à  l'effet  différent,  soii différentiel ^  comme  l'appelle  M.  Du- 
chenne,  des  deux  courants  d'induction  sur  l'organe  de  la  vue. 
Nous  avons  déjà  dit  que  M,  Duchenne  avait  trouvé  que  dans 
la  machine  à  induction,  Textra-courant,  c'est-à-dire  celui  qui 
est  produit  dans  le  fil  inducteur  au  moment  de  la  rupture  du 
circuit,  ne  jouissait  pas  des  mêmes  propriétés  que  le  courant 
induit  dans  le  second  fil.  Ce  dernier  non-seulement  agit  plus 
puissamment  sur  la  rétine,  mais  aussi  excite  plus  vivement  la 
sensibiUté  de  la  peau  et  pénètre  plus  profondément  dans  les 
tissus  que  l'extra-courant,  lequel  au  contraire  excite  plus  vive^ 
jnent  la  sensibilité  et  la  coutractilité  des  muscles  et  de  quel- 
ques organes  sous-cutanés.  La  différence  entre  les  propriétés 
physiologiques  et  thérapeutiques  des  deux  courants  est  telle 
qu'on  ne  doit  pas  employer  indifféremment  l'un  ou  l'autre  dans 
la  pratique.  Nous  avons  déjà  indiqué  que  cette  différence  tient 
essentiellement  à  ce  que  le  courant  induit  proprement  dit 
est  produit  dans  un  âl  beaucoup  plus  long  et  plus  fin  qUe 
l'extra-courant,  ce  qui  fait  qu'il  a  plus  de  tension;  qu'en  outre 
il  est  plus  instantané  en  général ,  et  enfiji  qu'il  est  composé 
de  deux  courants  dirigés  alternativement  en  sens  contrai- 
res, tandis  que  Textra-courant  ne  se  compose  que  d'un  seul 
courant  induit  dirigé  toujours  dans  le  même  sens.  Les  di- 
Terses  expériences  de  M.  Duchenne  s'expliquent  très-bien  sans 
aller  chercher  ailleurs  la  cause  des  efEets  différents  des  deux 
espèces  de  courants.  Ainsi,  il  trouve  qu'en  se  servant  de  l'hé- 
lice à  fil  long  et  fin,  pour  conduire  le  courant,  l'extra-courant 
qui  est  produit  dans  ce  cas  n'a  plus  les  propriétés  des  courants 
induits  dans  cette  même  hélice  quand  elle  est  sous  l'influence 
d'ane  hélice  àfil  gros,  qui  est  traversée  par  le  courant  de  la  même 
pile;  cela  tient  à  ce  que  dans  le  premier  cas  le  courant  induc- 
tfny  fflt  tfUIfflf^Ant  affaibli  que  l'extra-courant  est  lui-même  peu 
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puissant;  tandis  que  dans  le  second  cas,  la  force  du  courant 
inducteur  devenant  beaucoup  plus  considérable  à  cause  de  la 
conductibilité  meilleure  de  son  circuit,  le  courant  induit  auquel 
il  donne  naissance  est  énergique  en  même  temps  qu'il  a  beau- 
coup de  tension,  à  cause  de  la  longueur  et  du  petit  diamètre  du 
fil  dans  lequel  il  est  développé.  Cette  différence  entre  les  hélices 
explique  aussi  pourquoi  le  trajet  à  travers  une  même  quantité 
d'eau  affaiblit  beaucoup  plus  l'extra-courant  que  le  courant 
induit.  Il  faut  faire  extrêmement  attention,  dans  les  questions 
de  cet  ordre,  à  tenir  compte  de  toutes  les  parties  d'un  circuit. 
Ainsi,  lors  même  qu'on  a  rendu  deux  courants  égaux  au 
moyen  d'une  certaine  résistance  interposée  dans  leur  circuit 
et  différente  pour  chacun  d'eux,  il  n'en  résulte  pas  du  tout 
qu'ils  soient  aptes  à  surmonter  la  même  résistance.  Nous  croyons 
que  c'est  faute  d'avoir  apprécié  toutes  ces  circonstances,  que 
M.  Duchenne  a  cru  trouver  une  différence  spécifique  entre  les 
deux  sortes  de  courants  induits,  différence  qui  ne  tient,  cooune 
toutes  celles  qui  existent  entre  les  courants,  qu'à  ce  que  l'un 
des  courants,  l'extra-courant,  est  plus  fort  en  quantité,  et 
l'autre,  le  courant  induit,  plus  fort  en  intensité,  soit  en  tension. 
Ajoutons  que  le  courant  induit  proprement  dit  se  compose  de 
courants  dirigés  alternativement  en  sens  contraires ,  circon- 
stance qui  joue  un  rôle  important  dans  son  action  physiolo- 
gique, et  qui  peut,  en  partie  du  moins,  contribuer  à  la  diffé- 
rence d'effets  observée  par  M.  Duchenne. 

Ce  n'est  pas  seulement  le  fait  d'être  dirigés  alternativement 
en  sens  contraires,  qui  donne  aux  courants  induits  certaines 
propriétés  particulières  ;  mais  la  rapidité  plus  ou  moins  grande 
avec  laquelle  ils  se  succèdent  exerce,  indépendamment  de  leur 
direction,  une  très -grande  influence  sur  leur  effet  physiolo- 
gique. La  vitesse  des  intermittences  contribue  à  augmenter 
retendue  de  la  contraction  musculaire,  parce  que  les  fibres  mus- 
culaires ne  se  relâchant  que  peu  ou  point  dans  l'inlervalle  des 
contractions,  chaque  excitation  raccourcit  de  plus  en  plus  le 
muscle;  mais  cette  vitesse  n  influe  nullement  sur  l'énergie  de  la 
contraction  qui  ne  dépend  que  de  l'intensité  du  courant.  Qu'oo 
Jasse  contracter,  p^r  des  intermittences  alternativement  rares 
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et  rapides,  un  muscle  paralysé  dont  rirrilabilité  est  intacte, 
par  exemple  le  fléchisseur  des  doigts,  et  qu'on  attache  un 
poids  à  Textrémité  des  doigts  mis  en  mouvement  par  la  con- 
traction de  ce  muscle.  Ton  verra  que  les  intermittences  ra- 
pides ne  donnent  pas  à  ce  muscle  la  force  de  soulever  un  poids 
plus  lourd  que  les  intermittences  rares.  Mais  si  Tintensité  de 
la  contraction  musculaire  n*est  pas  augmentée  par  la  rapidité 
plus  ou  moins  grande  des  intermittences,  il  n'en  est  pas  de 
même  de  la  sensation  qui  devient  des  plus  douloureuses,  presque 
tétanique,  quand  la  vitesse  est  considérable;  cette  vitesse 
augmente  aussi  la  puissance  tonique  des  muscles  et  elle  peut, 
lorsqu'elle  est  longtemps  prolongée,  aller  jusqu'à  produire 
la  contracture.  La  contraction  musculaire  et  la  sensibilité 
électro-cutanée  augmentent  également  d'une  manière  notable 
avec  la  rapidité  des  intermittences,  indépendamment  de  l'in- 
tensité propre  des  courants  qui  se  succèdent.  Il  résulte  de  ce 
qui  précède  que  l'emploi  des  intermittences  rapides  est  pré- 
cieux dans  bien  des  cas  :  d'abord  quand  il  s'agit  de  l'étude  de 
Faction  individuelle  des  muscles,  parce  que  les  intermittences 
rapides  peuvent  produire  des  contractions  artificielles  qui 
incitent  parfaitement  les  mouvements  volontaires,  tandis  qu'a- 
vec les  intermittences  lentes  on  ne  peut  avoir  de  contrac- 
tions musculaires  sans  tremblement,  ce  qui,  par  exemple, 
empêche  lorsqu'il  s'agit  de  la  face,  d'observer  exactement 
rinfluence  que  l'action  individuelle  des  muscles  exerce  sur 
l'expression  du  visage.  La  faculté  que  possèdent  les  cou- 
rants qui  se  succèdent  rapidement  d'agir  plus  fortement  sur 
la  sensibilité  musculaire,  trouve  encore  d'heureuses  applica- 
tions thérapeutiques  dans  les  cas  assez  fréquents  où  les 
muscles  ont  perdu  leur  sensibilité;  il  en  est  de  même  pour 
les  cas  d'insensibilité  de  la  peau;  les  courants  induits,  même 
les  plus  intenses,  sont  impuissants  contre  ces  anesthésies,  s'ils 
ne  se  succèdent  pas  avec  une  grande  rapidité.  Enfin  M.  Du- 
chenne  a  encore  utilisé  de  la  manière  la  plus  heureuse  en 
thérapeutique  la  propriété  que  possèdent  les  courants  d'in- 
duction rapides,  d'augmenter  la  puissance  de  la  tonicité 
musculaire,  cette  force  qui  ne  sommeille  jamais,  qui,  dans 
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Tabsence  des  conlraclions  Tolontaires,  constitue  la  physio- 
nomie de  la  face,  maintient  les  muscles  dans  leur  attitude 
naturelle  et  qu'on  peut  comparer  à  la  force  d'un  ressort  qui, 
si  elle  venait  à  diminuer  ou  à  augmenter,  dérangerait  le 
mécanisme  le  mieux  combiné.  Enfin  Teipérience  a  montré 
que  l'emploi  des  courants  à  intermittences  rapides  est  néces- 
saire au  traitement  des  atrophies  musculaires,  qu'elles  soient 
ou  non  compliquées  de  paralysie. 

Il  est  par  contre  des  cas  où  les  intermittences  rapides  pour- 
raient être  dangereuses;  par  exemple,  lorsqu'à  la  suite  de 
paralysies  cérébrales  il  s'agit  de  rendre  à  des  membres  pa- 
ralysés leur  aptitude  motrice,  on  risquerait,  avec  des  courants 
trop  intenses  ou  se  succédant  trop  rapidement,  d'exciter  trop 
vivement  la  sensibilité  générale  et  d'exposer  ainsi  le  malade 
aux  plus  graves  accidents.  Quand  bien  même  l'état  des  centres 
nerveux  n'indiquerait  pas  d'éviter  l'emploi  des  intermittences 
rapides,  il  n'est  pas  indifférent  d'opérer  l'électrisation  avec  ou 
sans  douleur;  car  il  y  a  des  personnes,  telles  que  les  femmes 
et  les  enfants,  qui,  soit  par  défaut  d'énergie,  soit  en  raison 
de  leur  excitabilité  nerveuse,  ne  peuvent  la  supporter;  il  faut 
donc  avoir  égard  à  cette  circonstance  pour  modérer  la  rapi- 
dité des  intermittences.  Il  est  enfin  des  circonstances  où  l'ap- 
plication d'un  très-petit  nombre  d'intermittences  isolées  est 
seule  nécessaire,  comme  lorsqu'il  s'agit  d'exciter  la  membrane 
du  tympan  en  cas  de  surdité,  etc. 

On  voit  donc  que,  de  même  qu'il  importe  de  munir  les 
machines  d'induction  d'un  appareil  destiné  à  graduer  l'in- 
tensité des  courants ,  de  même  il  est  indispensable  de  poa- 
voir  faire  varier  à  volonté  le  nombre  des  intermittences  dans 
un  temps  donné.  Sous  ce  point  de  vue,  l'emploi  d'une  roue 
dentée  qu'on  manœuvre  à  la  main  est  préférable  au  trem- 
bleur  qui  marche  tout  seul;  aussi  M.  Duchenne  se  sert-il 
des  deux  procédés  également  pour  rendre  le  courant  discon- 
tinu, faisant  usage,  suivant  les  cas,  de  l'un  ou  de  l'autre. 
Avec  les  machines  magnéto-électriques,  dans  lesquelles  la  pflc 
est  remplacée  par  un  aimant  permanent,  la  rapidité  avec  la- 
quelle on  fait  tourner  les  armures  devant  l'aimant  détermine 
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directement  celle  avec  laquelle  les  courants  induits  se  succèdent. 

Après  cet  examen  de  la  méthode  d'éleclrisation  imaginée  par 
M.  Duchenne,  nous  devrions  peut-être  suivre  son  inventeur 
dans  l'application  qu'il  en  fait  à  l'étude  physiologique  des  dif- 
féreûls  muscles  de  l'organisme,  mais  cette  analyse  nous  con- 
duirait beaucoup  trop  loin.  Nous  devons  donc  nous  borner  à  une 
remarque  importante,  c'est  que  l'exploration  électro-musculaire 
seule,  tout  en  faisant  connaître  exactement  l'action  propre  du 
muscle,  apprend  rarement  quels  sont  ceux  dont  le  concours  lui 
est  nécessaire  pour  obtenir  le  mouvement  physiologique  qu'il 
est  destiné  à  exécuter,  et  sans  lesquels  il  ne  produirait  le  plus 
souvent  que  des  accidents  et  des  difformités;  il  faut  y  joindre 
l'observation  pathologique  qui  enseigne  quels  sont  les  troubles 
qui  surviennent  dans  les  mouvements  exécutés  par  un  muscle 
en  conséquence  du  défaut  d'action  synergique  d'un  ou  de  plu- 
sieurs autres  muscles.  C'est  en  opérant  ainsi  ce  contrôle  mutuel 
de  l'expérimentation  électro-physiologique  et  de  l'expérimen- 
tation électro-pathologique,  que  M.  Duchenne  est  parvenu  à 
déterminer  le  rôle  individuel  de  chaque  muscle  ainsi  que  la 
part  des  autres  muscles  dans  l'action  de  chacun,  et  qu'il  parait 
avoir  ainsi  trouvé  la  clef  de  l'action  musculaire  synergique. 

En  se  livrant  à  ces  explorations  musculaires,  véritables  an- 
iopsies  faites  sur  le  vivant,  M.  Duchenne  est  parvenu  à  décou- 
vrir l'existence  assez  fréquente  d'atrophies  musculaires,  qui 
étaient  confondues  avec  les  paralysies  ordinaires;  ce  sont  prin- 
cipalement les  faits  pathologiques  de  ce  genre  observés  dans 
toutes  les  régions,  et  sous  les  formes  les  plus  variées,  qui 
lui  ont  permis  d'analyser  avec  le  plus  grand  soin  les  fonc- 
tions des  muscles  de  la  main,  de  l'épaule,  du  diaphragme  et  de 
la  face,  et  qui  lui  permettront  d'étendre  ses  travaux  électro-phy- 
siologiques aux  muscles  des  autres  régions.  Un  ordre  de  faits 
nouveaux  et  très-curieux,  auxquels  l'application  de  l'électrisa- 
tion  localisée  a  conduit  M.  Duchenne,  est  relatif  à  l'influence  de 
la  contractilité  électro -musculaire  et  de  la  sensibilité  mus- 
cttlait^  sur  les  mouvements  volontaires.  Ainsi  il  a  vu  des  mus- 
cles se  contracter  par  la  volonté,  alors  qu'ils  avaient  perdu  la 
iMOlté  d'entrer  en  action  par  l'excitation  électrique  ;  d'autres 
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fois  il  a  vu  des  muscles  que  la  volonté  pouvait  mettre  en  moa- 
vemeut  lorsqu'elle  était  aidée  par  la  vue,  rester  dans  rinerlie  la 
plus  complète  quand  l'action  des  yeux  faisait  défaut  ;  phéno- 
mène dû,  suivant  M.  Duchenne,  à  la  perle  de  cette  propri^ 
musculaire  qu'il  a  appelée,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  om- 
science  rmisculaire. 

Nous  ne  devons  pas  dissimuler  que  quelques  objections  graves 
ont  été  faites  à  certaines  parties  du  système  de  M.  Duchenne.  Les 
principales  sont  celles  de  M.  Remack,  qui  n'est  pas  disposé  à  ad- 
mettre la  distinction  établie  par  M. Duchenne  entre  rélectrisaticm 
directe  des  muscles  et  leur  électrisation  indirecte  par  Tintermé- 
diaire  des  filets  nerveux,  ne  croyant  pas  que  le  muscle  soit  sus- 
ceptible de  se  contracter  par  Taclion  immédiate  de  rélectricilé, 
point  que  nous  avons  déjà  eu  occasion  de  traiter  en  détail  '.  Ce 
physiologiste  croit  que  le  point  anatomique  particulier  pour  cha- 
que muscle  sur  lequel  les  électrodes  doivent  être  placés  pour  pro- 
duire une  contraction  complète,  n'est  pas  relatif  à  la  direclion  tÎM 
fibres  musculaires,  mais  bien  aux  rameaux  nerveux  plaoéài  dmi 
le  muscle  et  qu'il  s'agit  d'introduire  dans  le  circuit;  ces  potiilf 
seraient  les  points  latéraux  des  muscles,  soit  poinls  d'entrée  des 
nerfs  moteurs;  de  ces  points,  en  leur  appliquant  Tua  dei  Sêê^ 
trodes,  on  peut  commanderavec  sùrelé  aux  muscles  pendant  que 
l'on  place  l'autre  électrode  sur  Tune  ou  Tautre  ramlfîcalioai^ 
térieure  nerveuse.  Nous  ne  suivrons  pas  M,  llemack  dms  1m 
recherches  au  moyen  desquelles  il  appuie  son  opinioii  loiit  en 
admettadl  les  faits  observés  par  M.  Duchenne,  qu'il  ioterprèltf 
seulement  d'une  autre  manière,  il  arrive  à  conclure  qu'il  luil 
connaître  les  points  des  bords  dos  muscles,  c'esl-ù-tHre  leiponli 
d'entrée  des  nerfs,  pour  électriser  les  muscles  d'après  uo  ploti  H 
suivant  un  but  déterminé;  cette  connaissance  poul  g^ftoquérirpir 
l'anatomie ,  et  même  au  moyen  de  1  électriâatiûa  locatta».  Ci 
serait  sortir  des  limites  d'un  ouvrage  de  la  nalui^  de  cdui^ct  que 
d'entrer  dans  le  détail  des  disi  ussions  souIevt»es  enlro  H,  b^ 
chenue  et  M.  Remack,  soit  sur  l'objet  même  que  nous  itemm 
de  traiter,  soit  sur  les  questioas  relatives  à  rirriiabililê  billè- 

>  Tome  ni. 
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ricnne*  et  la  sensibilité  musculaire,  M.  Duebenue  continuant 
à  admettre  l'existence  de  cette  irritabilité  contre  M.  Remack 
qui  la  conteste,  et  persistant  dans  la  distinction  entre  ces  deux 
méthodes  d'électrisation  :  Tune  directe  sans  l'intermédiaire  des 
nerfs.  Vautre  indirecte  au  moyen  de  l'excitation  électrique  des 
rameaux  nerveux. 

M.  Remack,  suivant  une  toute  autre  direction  que  M.  Du- 
cbenne,  conduit  par  les  expériences  de  Nobili,  de  Malteucci  et  de 
M.  Eckhard  sur  Tinfluence  paralysante  que  dans  la  grenouille 
le  courant  voltaîque  continu  exerce  sur  un  nerf  moteur  placé 
dans  le  circuit,  avait  trouvé  que  Vélectrisation  par  un  courant 
continu  des  nerfs  moteurs  dans  l'homme,  mettait  en  jeu  les 
propriétés  toniques  des  nerfs  et  des  muscles  antagonistes.  Il 
était  arrivé  à  croire,  à  la  suite  de  nombreuses  expérienceS|  que 
les  contractions  toniques  ou  continues  qui  surviennent  dans 
un  membre  pendant  le  passage  d'un  courant  continu  à  travers 
un  tronc  nerveux,  soit  dans  les  muscles  antagonistes,  soit  dans 
les  muscles  animés  par  ce  nerf,  sont  de  nature  réflexe  et  peu- 
vent par  conséquent  être  produites  aussi  par  l'excitation  galva- 
nique de  certains  nerfs  cutanés.  Il  résulterait  de  là  que  l'exci- 
tation continue  des  fibres  nerveuses  sensibles,  qui  se  produit, 
comme  on  le  sait,  par  l'action  du  courant  continu,  peut  se 
transmettre  chez  l'homme  jusqu'aux  centres  nerveux  et  causer 
même  des  contractions  continues  des  muscles  qui  sont  en  rap- 
port avec  les  centres  nerveux  excités  ainsi  indirectement.  A. 
Tappui  de  cette  idée,  M.  Remack  a  eu  l'occasion,  dans  l'applica- 
tion des  courants  continus  à  la  guérison  des  contractures,  d'ob- 
server des  phénomènes  qui  le  forcèrent  de  supposer  que  la  cessa- 
tion des  contractures  n'est  pas  un  fait  purement  périphérique, 
mais  qu'elle  est  causée  par  une  excitation  des  centres  nerveux. 
Dans  le  cours  d'un  grand  nombre  de  traitements,  et  en  parti- 
culier de  ceux  des  hémiplégies,  il  lui  est  arrivé  de  voir  que  la 
paralysie  de  la  face  ou  de  la  langue,  ou  même  la  faiblesse  in- 
tellectuelle étaient  diminuées,  quoique  les  courants  voltalques 

*  On  désigne  aoas  ce  nom  rirritabilité  dont  on  suppose  que  la  fibre  musen- 
laire  est  douée,  sous  l'empire  d'une  action  directe,  et  sans  rintervention  d*aucun 
filet  nerveux. 

lu.  39 
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n'eussentété  transmisqa  à  travers  les  extrémités  nerreuscs.  L'ac- 
tion du  courant  se  transmettait  donc  jusqu'au  centre  nerveux,  et 
il  en  résulterait,  comme  on  le  conçoit,  des  conséquences  impor- 
tantes pour  la  thérapeutique.  Sans  nier  la  possibilité  de  cette 
action  réflexe,  nous  croyons  qu'elle  est  beaucoup  moins  générale 
que  ne  le  présume  M.  Remack,  et  que  bien  des  phénomènes  qu'il 
lui  attribue  sont  simplement  la  conséquence  d'une  amélioration 
dans  l'état  des  nerfs  et  des  muscles  soumis  directement  à  l'ac- 
tion électrique,  amélioration  qui  les  rend  plus  susceptibles 
d'obéir  à  l'action  émanée  des  centres  nerveux  eux-mêmes. 

M.  Duchenne,  qui  a  fait  aussi  une  étude  assez  détaillée  de  l'é- 
lectrisation  des  extrémités  nerveuses  et  de  l'action  réflexe,  est 
arrivé  à  reconnaître  que  lorsque  l'électrisation  est  bien  locali- 
sée dans  l'extrémité  nerveuse,  elle  ne  fait  jamais  entrer  en  con- 
traction des  muscles  qui  reçoivent  des  filets  nerveux  de  nerfe 
placés  au-dessus  du  point  excité;  mais  que  pour  faire  entrer 
en  contraction  ces  muscles,  il  faut  éloigner  les  électrodes  Tun 
de  l'autre,  de  manière  à  faire  passer  les  courants,  des  teitninai- 
sons  nerveuses  dans  les  troncs  nerveux,  ce  qui  est  une  élcctri- 
sation  opérée  par  une  sorte  d'action  réflexe.  Cette  électrisatioD 
se  fait  en  général  en  mettant  deux  des  extrémités  de  la  per- 
sonne, les  deux  mains  ou  les  deux  pieds,  ou  un  pied  et  une 
main ,  chacun  dans  un  bassin  rempli  d'eau  où  plongent  les 
électrodes.  L'électrisation  par  action  réflexe  agit  en  excitant 
les  centres  nerveux,  un  peu  à  la  façon  de  la  noix  vomique  oo 
des  préparations  analogues;  cependant  elle  excite  plus  la  sen- 
sibilité que  la  contractilité  musculaire.  M.  Duchenne  l'a  en 
conséquence  appliquée  au  traitement  de  certaines  paralysies  oà 
Ton  pouvait  sans  danger  stimuler  les  centres  nerveux;  repen- 
dant il  n'a  pas  eu  à  se  féliciter  en  général  de  ce  mode  d'électri- 
sation,  qui  expose  quelquefois  les  malades  à  des  douleurs  pn^ 
fondes  dans  le  trajet  des  nerfs  dont  les  ramifications  ont  été 
excitées,  douleurs  qui  ont  souvent  persisté  sous  forme  de  né* 
vralgies.Elle  peut  aussi  donner  lieu  à  des  accidents  graves  lors-    1 
qu'il  existe  un  travail  inflammatoire  vers  les  centres  nerveux. 
H.  Duchenne  en  cite  un  exemple  remarquable,  c'est  celui  d*iui 
jeune  homme  de  22  ans  qui,  frappé  d'une  hémiplégie  due  à  une 
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hémorrhagie  cérébrale,  avait  cru,  au  bout  d'un  an  qu'elle  s'é- 
tait à  peu  près  dissipée,  pouvoir  faire  cesser  la  contracture  con- 
tinue  de  quelques  muscles,  qui  n'avait  pas  disparu  entière- 
ment, en  produisant  Vélectrisation  par  action  réflexe  au  lieu 
de  limiter  Faction  électrique  dans  les  muscles.  En  effet,  il  avait 
fait  passer  les  courants  induits  de  Tune  de  ses  mains  dans  l'au- 
tre en  saisissant  les  électrodes  avec  chacune  d'elles.  Sa  vie  fut 
plusieurs  jours  en  danger,  et  il  ne  sortit  de  l'hôpital  qu'après 
un  long  séjour,  ayant  conservé  dans  son  côté  droit  des  con- 
tractures plus  fortes  que  celles  qu'il  avait  voulu  guérir. 

8  a.  Bxameii  de*  cm  partieiillers  «nzqaeU  1»  thérapentUoe 
électrliiite  eti  applleable. 

Maintenant  que  noug  avons  étudié  d'une  manière  générale 
l'application  des  propriétés  physiologiques  de  l'électricité  à  l'art 
de  guérir,  entrons  dans  quelques  détails  sur  les  cas  particuliers 
dans  lesquels  cette  application  a  été  utilement  réalisée,  soit 
comme  diagnostic,  soit  comme  moyen  thérapeutique,  en  cher* 
chant  à  classer  ces  cas  d  après  les  principes  qui  doivent  servir  de 
guide  dans  cette  matière»  Ces  principes  découlent  de  deux  sour^ 
ces,  l'une,  l'expérience  faite  dans  des  cas  pathologiques,  l'autre 
les  phénomènes  physiologiques  observés  dans  l'état  normal. 

Nous  avons  déjà  dit  que  nous  pouvions  regarder  comme 
démontré  que  l'électricité  est  le  moyen  de  communication  qui 
existe  entre  les  centres  nerveux  et  les  muscles  par  l'intermé- 
diaire des  nerfe;  nous  avons  réussi  à  déterminer  l'état  élec- 
trique naturel,  soit  des  nerfs,  soit  des  muscles,  et  la  modifi- 
cation  que  cet  état  subit  quand  il  y  a  action  des  centres  à  la 
périphérie,  et  de  la  périphérie  aux  centres.  Cette  modification 
consiste  dans  un  déplacement  moléculah-e  des  particules  des 
muscles  et  des  particules  des  nerfs,  analogue  à  celui  qui  s'opère 
dans  les  corps  conducteurs,  et  en  particulier  dans  les  électro- 
lytes  tels  que  l'eau,  quand  ils  transmettent  un  courant  électri- 
que; déplacement  en  vertu  duquel  les  particules  sont  polari- 
sées» c'est-è-dire  se  trouvent  avoir  leurs  pôles  semblables,  tous 
IMvnéKlifNB  nnn même  direction.  L'existence  de  cette  propriété 
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dans  le  nerf  et  dans  le  muscle  suppose  qu*à  Télat  saia,  ces 
deux  portions  du  corps  animal  ont  leurs  particules  douées 
d'une  grande  mobilité,  de  façon  qu'elles  puissent  facUement 
obéir  aux  forces  capables  de  troubler  l'équilibre  naturel  dans 
lequel  elles  se  trouvent  sous  l'empire  de  la  force  vitale,  pour 
leur  imprinaer  la  disposition  nécessaire  à  l'accomplissement  de 
leurs  fonctions.  Si  nous  examinons  quelles  sont  les  causes  qui 
peuvent  empêcher,  dans  Télat  anormal  de  maladie,  cet  accom- 
plissement d'avoir  lieu,  nous  ne  pouvons  trouver  que  les  sui- 
vantes :  ou  un  état  maladif  du  muscle  qui  gène  le  mouvement 
de  ses  particules,  de  façon  qu'elles  ne  peuvent  obéir  à  l'action 
du  nerf;  ou  une  maladie  et  lésion  du  nerf  qui  empêche  la 
communication  du  centre  nerveux  au  muscle,  ou  du  muscle 
au  centre  nerveux,  de  s'opérer  régulièrement,  état  anormal  qui 
peut  également  exister  dans  la  liaison  des  dernières  raaiifica- 
lions  nerveuses  avec  les  muscles;  ou,  enfin,  une  maladie  des 
centres  nerveux  eux-mêmes  d'où  émane  la  force  qui,  à  travers 
les  nerfs,  va  atteindre  les  muscles,  ou  auxquels  parvient  l'im- 
pression qui  part  des  extrémités.  On  conçoit  déjà  d'dvaDce  que 
dans  ce  dernier  cas  l'application  de  l'électricité  doive  présenter 
peu  de  chances  de  succès,  puisque  ce  n'est  pas  le  mode  de 
communication  qui  manque  entre  les  centres  nerveux  et  la 
périphérie,  mais  la  possibilité  de  mettre  en  activité  ce  mode 
de  communication,  point  sur  lequel  nous  ne  pouvons  avoir  que 
des  idées  tout  à  fait  problématiques*.  Par  contre  on  peut  croire 


^  M.  Jacubowitsch  vient  de  communlqner  récemment  à  TAcadémie  des  i 
de  Parif,  par  Torgane  de  M.  Flourens,  Textrait  de  travaux  qo'il  a  faits  lur  lei 
centres  nerveux ,  desquels  il  résulte  que  tout  le  système  nerveux  cérébro-spiiial 
(la  moelle  épinière,  la  moelle  allongée,  les  corps  quadrijumeaux,  le  cerveau  et  le 
cervelet)»  et  tout  le  système  ganglionnaire,  consistent  d'une  manière  gêocraie 
en  trois  espèces  d'éléments  nerveux  :  les  cellules  du  mouvement,  les  cenolci  4e 
la  sensibilité,  les  cellules  ganglionnaires  ;  il  faut  y  Joindre  les  cylindres  d'axée 
toutes  ces  cellules  ;  le  système  nerveux  ganglionnaire  ne  consUtue  pas  an  systèMi 
i  part  ;  il  apparUent  essentiellement  au  système  céréliro-spinal.  Les  difTérentes  cel- 
lules sont  les  racines  des  nerfs  de  même  nature  qu'elles.  Tous  les  nerf^  issus  du  cer- 
veau, du  cervelet,  de  la  moelle  épinière  et  de  la  moelle  allongée  sont,  d'apfiès  lear 
origine,  de  nature  mixte,  et  ils  renferment  des  filaments  provenant  des  différealoi 
cellules  en  plus  ou  en  moins  grande  proportion,  de  sorte  qu*il  s'y  trouve  des  a< 
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que,  si  le  défaut  se  trouve  dans  Tincapacité  du  nerf  de  transmet- 
Ire  en  se  polarisant,  l'impression  émanée  du  centre  nerveux  ou 
de  la  périphérie,  on  puisse,  à  moins  de  lésions  trop  graves,  lui 
rendre  son  aptitude  naturelle  en  la  développant  artificiellement 
par  un  courant  électrique  d'une  intensité  et  d'une  direction  con- 
Tenables.  De  même,  on  doit  penser  qu'en  faisant  contracter  le 
muscle  au  moyen  de  l'éleclricité,  on  parvienne  à  restituer  à  ses 
particules  cette  mobilité  et  cette  élasticité  nécessaires  pour  la 
contractilité  volontaire.  Nous  allons  voir,  par  l'examen  des  résul- 
tats qu'ont  obtenus  les  praticiens,  jusqu'à  quel  point  sont  fon- 
dées les  déductions  logiques  que  nous  venons  de  tirer  de  l'étude 
que  nous  avions  faite  des  phénomènes  électro-physiologiques. 
On  peut  résumer  sous  trois  chefs  principaux  les  cas  où  l'em- 
ploi médical  de  l'électricité  est  indiqué  :  1**  rétablir  la  con- 
tractilité dans  les  muscles  qui  en  sont  privés  lorsque  la  perte 
de  la  contractilité  ne  tient  pas  ou  ne  tient  plus  à  des  liions 
encéphalo-rachidiennes;  2^  rétablir  la  sensibilité  générale  ainsi 
que  la  sensibilité  spéciale  des  organes  des  sens,  lorsqu'elles  sont 
abolies  ou  simplement  diminuées  ;  3**  ramener  à  leur  type 
normal  la  contractilité  et  la  sensibilité  exagérées  ou  perverties. 
On  comprend  quelquefois  sous  un  quatrième  chef  les  cas  où  il 

ments nerveux  de  mouvement,  de  sentiment;  \es  nerfs  du  grand  sympathique  ont 
leurs  racines  dans  les  cellules  ganglionnaires.  Un  élément  important,  qui  entre  pour 
beaucoup  dans  l'édiûce  et  dans  la  construction  du  système  nerveux,  c'est  le  système 
dutiasu  cellulaire,  qui  non-seulement  réunit  à  la  façon  d'un  ciment  les  éléments 
nerveux  isolés,  en  forme  des  groupes  qu'il  relie  aux  différentes  subdivisions  du  sys- 
tème nerveux,  mais  qui  a  encore  une  autre  importance  essentiellement  fonctioii- 
nelle,  attendu  qu'il  contient  les  vaisseaux  sanguins,  et  qu'il  sert  par  conséquent  à 
la  condition  de  la  vie  la  plus  importante,  c'est-à-dire  à  la  nutrition.  En  tuant  subi- 
tement par  des  narcotiques,  tels  qu'acide  prussique,  nicotine,  etc.,  on  trouve  que 
les  éléments  nerveux  cellulaires  sont  entièrements  détruits,  ce  qui  ne  peut  s'expli- 
quer que  par  une  interruption  soudaine  de  la  nutrition,  qui  est  produite  par  l'action 
da  poison.  Cette  analyse  expérimentale  du  système  nerveux,  que  l'auteur  poursuit 
dans  l'examen  détaillé  qu'il  fait  des  différentes  parties  de  ce  système,  fait  entre- 
voir la  possibilité,  dans  certains  cas  pathologiques, de  se  servir  de  l'électricité  pour 
agir  sur  les  centres  nerveux  avec  chance  d'obtenir  une  amélioration  ;  en  tout  cas 
ella  aara  le  mérite,  du  moins  d'après  le  jugement  du  célèbre  auteur  de  tant  de 
\  découvertes  physiologiques  que  nous  venons  de  nommer,  d'avoir  fuit  faire 
i  la  physiologie  expérimentale. 
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est  utile  de  produire  une  révulsion  cutanée,  qui  consiste  dans 
une  douleur  superficielle  produite  sur  la  peau  ainsi  qu'une  hy- 
perémie  capillaire  également  superficiqlle  et  passagère;  Télec* 
tricité  ne  nous  paraît  dans  ce  cas  agir  qu'indirectement. 

Les  paralysies  qui  proviennent  d'une  lésion  du  cerveau  ou 
de  la  moelle  ne  sont  nullement  susceptibles  d'être  traitées  dans 
le  principe  par  l'électricité,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit  ; 
tous  les  essais  qu'on  a  faits  sous  ce  rapport  ont  été  parfaitement 
malheureux,  et  cela  devait  être.  Mais  il  arrive  souvent  que 
lorsqu'une  paralysie  provenant  d'une  hémorrhagie  cérébrale 
n'a  pas  fait  succomber  le  malade,  elle  s'amende,  une  résorp- 
tion s'opère,  le  foyer  hémorrhagique  se  cicatrise;  c'est  le  résul- 
tat de  l'évolution  naturelle  de  la  maladie  lorsqu'elle  n'est  pas 
compliquée  par  des  rechutes,  évolution  qui  exige  un  temps 
variable,  mais  toujours  assez  long.  Quelquefois  le  mouvement 
revient  complètement  dans  les  muscles  primitivement  para- 
lysés, avec  la  cicatrisation  du  foyer  hémorrhagique,  quelque- 
fois le  mouvement  ne  revient  que  très-imparfaitement,  ou 
même  point  du  tout.  C'est  alors  que  l'emploi  de  l'électricité 
est  indiqué  pour  rendre  à  ces  muscles  la  conlractilité  volon- 
taire, d'autant  plus  qu'ils  n'ont  jamais  perdu,  même  au 
début  de  la  maladie,  la  contractilité  électro-musculaire.  C*est 
un  fait  établi  par  Marshall ,  constaté  par  M.  Duchenne,  puis 
par  un  grand  nombre  de  médecins,  et  en  particulier  par 
M.  A.  Becquerel,  que  la  contractilité  électro-musculaire  de- 
meure intacte  dans  les  muscles  paralysés  sous  l'influence  d'une 
hémorrhagie  cérébrale.  Ce  fait  démontre  la  vanité  de  ceux  qui 
prétendent  guérir  des  paralysies  cérébrales  à  l'aide  de  l'élec- 
tricité; car,  enfin,  que  veulent-ils  faire?  Rétablir  la  contracti^ 
lité  musculaire,  mais  elle  n'est  pas  anéantie;  ce  qui  l'empécbe 
d'être  mise  en  action,  c'est  la  lésion  cérébrale  que  personne  ne 
songe  à  guérir  au  moyen  de  l'électricité.  Dans  des  paralysies 
récentes,  tant  que  le  travail  de  cicatrisation  du  foyer  hémor- 
rhagique n'est  pas  complètement  terminé,  l'application  des 
courants  électriques  aux  muscles  paralysés  est  non-seulement 
inutile  pour  leur  rendre  le  mouvement,  mais  peut  être  très- 
nuisible;  on  a  vu  souvent,  en  effet,  sous  l'influence  de  l'exci- 
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talion  générale  qui  accompagne  toujours  remploi  local  de 
rélectricilé,  de  nouvelles  hémorrhagies  cérébrales  se  produire. 
Quoique  rien  ne  soit  plus  variable  que  la  durée  du  temps 
nécessaire  pour  que  le  travail  réparateur  amène  la  cicatrisa- 
lion  complète  du  foyer  hémorrhagique,  on  peut  cependant  fixer 
de  six  à  huit  mois  cette  durée^  au  bout  de  laquelle  il  faut  se 
servir  des  courants  électriques  pour  les  muscles  paralysés  dont 
une  inaction  prolongée  a  diminué  la  contractilité  électro- 
musculaire ;  car  ceux  dans  lesquels  elle  est  restée  intacte  ne 
gagneront  rien  pour  la  contractilité  volontaire  s'ils  l'ont  perdue 
en  totalité  ou  en  partie,  cette  perte  ne  provenant  pas  de  l'inca- 
pacité du  muscle  à  se  contracter.  Mais  dans  le  premier  cas,  qui 
est  celui  où  la  paralysie,  après  avoir  cessé  d'être  symptomati- 
que  de  la  lésion  organique  centrale,  s'est  localisée  dans  les  mus- 
cles, remploi  de  l'électricité  sera  utile  en  favorisant  la  tendance 
naturelle  des  muscles  à  reprendre  une  partie  de  leur  mouve- 
ment. M.  Ducbenne  remarque  que,  même  alors,  les  résultats  uq 
seront  heureuap  qu'autant  que  le  foyer  hémorrhagique  n'est 
plus  marqué  que  par  une  cicatrice  j  mais,  si,  après  la  résorp- 
tion de  répanchemeot,  il  reste  un  kyste  un  peu  volumineux, 
ou  si  le  cerveau  a  éprouvé  une  perte  de  substance  considé- 
rable, alors  l'électrisation  localisée  ne  produit  aucun  résultat. 
U  serait  important  de  pouvoir  diagnostiquer,  du  moins  approxi- 
mativement, l'état  du  foyer  hémorrhagique  après  le  terme 
ordinaire  de  sa  résorption,  pour  savoir  s'il  convient  ou  non 
d'appliquer  l'électrisation  localisée  aux  muscles  qui  sont  restés 
paralysés.  M.  Duchenne,  tout  en  reconnaissant  qu'il  est  bien 
difficile  de  déterminer  d'une  manière  exacte  l'état  et  le  degré 
de  la  lésion  du  cerveau,,  a  trouvé  cependant  que  les  malades 
qui,  six  à  huit  mois  après  le  début  d'une  hémorrhagie  cérébrale, 
ont  conservé  une  paralysie  plus  ou  moins  complète,  mais  sans 
la  moindre  contracture,  ont  été  avec  avantage  traités  par  l'élec- 
trisation localisée;  ce  qui  prouve  que  l'hémiplégie  consécutive  fi 
rUémorrhagie  cérébrale  qui  n'est  pas  compliquée  de  contrac- 
ture, n'est  plus  entretenue  après  six  mois  de  durée  par  la  lésion 
centrale,  n^ais  qu'elle  s'est  localisée  dans  les  muscles  qui  ont 
perdu  leur  aptitude  motrice.  C'est  l'inverse,  si  l'hémiplégie 
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présente  des  phénomènes  de  contracture;  dans  c^  cas,  si  la 
contracture  des  muscles  est  permanente,  elle  annonce  un  tra- 
vail inflammatoire  dans  le  cerveau,  et  il  faut  se  garder  deTélec- 
trisation  localisée.  Il  n'en  est  pas  de  même  si  les  contractures 
sont  passagères;  on  peut  les  faire  cesser,  ou  du  moins  les 
diminuer,  par  une  application  prudente  et  bien  dirigée  de 
Vélectricité.  Mais  c*est  surtout  dans  les  paralysies  de  la  face 
et  de  la  langue  que  cette  prudence  est  nécessaire  ;  cette  double 
paralysie  persiste  quelquefois  après  la  résorption  de  répanche* 
ment  sanguin;  non-seulement  elle  occasionne  une  distension 
des  traits,  mais  les  malades  en  éprouvent  une  grande  gène 
pour  parler  et  pour  manger.  M.  Duchenne  Ta  guérie  très-heu- 
reusement par  Télectrisation  localisée;  mais  malheureusement 
dans  trois  cas  sur  dix  cette  électrisation  a  été  accompagnée 
d'accidents  cérébraux  plus  ou  moins  graves.  Pour  éviter  ce 
danger ,  il  faudrait  pouvoir  distinguer  l'hémiplégie  faciale  de 
cause  cérébrale  de  celle  qui  provient  de  la  paralysie  de  la 
septième  paire,  laquelle  peut  être  soumise  sans  le  moindre 
inconvénient  à  ce  mode  de  traitement,  le  seul  le  plus  souvent 
capable  de  la  guérir.  Mais  il  est  souvent  difficile  de  distinguer 
les  deux  hémiplégies  Tune  de  l'autre  à  cause  de  l'analogie  qui 
existe  dans  leur  apparence.  Toutefois,  lorsque  les  muscles 
paralysés  conservent  leur  contractilité  électrique  intacte,  il  est 
évident  que  l'hémiplégie  est  due  à  une  cause  cérébrale;  par 
contre  quand  Torbiculaire  des  paupières  est  paralysé,  on  peut 
être  certain  que  l'hémiplégie  faciale  ne  peut  être  rapportée  à 
une  lésion  du  cerveau,  et  qu'elle  dépend  uniquement  d*un 
état  pathologique  du  nerf  facial.  Il  existe  encore  d'autres  indi- 
cations plus  indirectes,  telles  que  pesanteur  de  tête,  tournoie- 
ments, etc.,  qu'il  ne  faut  pas  négliger. 

Quoi  qu'il  en  soit,  lors  même  que  l'application  de  Télectricité 
est  indiquée  d'une  manière  qui  semble  positive,  il  faut  la  pra- 
tiquer avec  beaucoup  de  précautions  dans  le  traitement  de  la 
paralysie  consécutive  à  l'hémorrhagie  cérébrale.  D'abord  il  faut 
éviter  à  tout  prix  l'électrisation  par  action  réflexe;  ainsi,  non- 
seulement  il  faut  se  garder  de  faire  passer  le  courant  des  extré- 
mités aux  centres  nerveux,  en  leur  faisant  parcourir  les  ncrfe 
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dans  le  sens  de  leur  longueur,  mais  il  faut  même  rapprocher 
autant  que  possible  les  électrodes  dans  Vélectrisation  localisée, 
pour  que  le  trajet  des  courants  électriques  soit  bien  limité  dans  les 
organes  eux-mêmes,  il  faut  en  outre  que  les  intermittences  des 
courants  soient  éloignées  les  unes  des  autres  ;  car  pour  un  cer- 
tain degré  de  rapidité  de  ces  intermittences,  les  sensations  de- 
viennent douloureuses  et  comme  tétaniques,  et  il  peut  en 
résulter  une  excitation  générale  qui,  en  réagissant  sur  les  cen- 
tres nerveux,  risque  de  provoquer  une  congestion,  une  nouvelle 
hémorrhagie,  en  un  mot  des  accidents  cérébraux.  D'ailleurs 
comme  le  but  ici  est  uniquement  de  provoquer  le  retour  des 
mouvements  volontaires  en  produisant  des  contractions  mus- 
culaires artificielles,  l'emploi  des  courants  à  rares  intermitten- 
ces est  parfaitement  suffisant.  Il  faut  encore  avoir  soin  d'exciter 
individuellement  les  muscles  paralysés  pour  rappeler  les  mou- 
vements d'une  manière  égale  et  pour  rétablir  l'équilibre  des 
forces  musculaires.  Enfin  il  ne  faut  pas  que  les  séances  soient  trop 
prolongées  ni  que  la  durée  du  traitement  soit  trop  longue,  vu 
que  les  muscles  n'étant  pas  atrophiés  et  n'ayant  pas  souffert  dans 
leur  texture,  on  n'a  autre  chose  à  faire  qu'à  rétablir  la  con- 
tractilité  volontaire.  Si,  après  quinze  ou  vingt  séances,  les  mus- 
cles ne  paraissent  pas  recouvrer  leurs  mouvements,  c'est  que 
la  cause  de  la  paralysie  siège  encore  ailleurs  que  dans  les 
muscles,  c'est-à-dire  dans  le  cerveau.  Il  faut  attendre,  et  une 
nouvelle  tentative  peut  être  plus  heureuse  que  la  première. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  aux  paralysies  qui  proviennent 
d'un  ramollissement  ou  de  tumeurs  développées  dans  le  cer- 
veau; il  est  évident  que  les  règles  à  suivre  dans  l'application  de 
rélectricité ,  doivent  être  les  mêmes  que  pour  les  paralysies 
dues  à  une  hémorrhagie  cérébrale;  seulement,  si  dans  le  pre- 
mier cas  l'électrisation  localisée  peut  notablement  contribuer 
à  l'amélioration  des  symptômes  et  à  la  récupération  de  tout  ou 
partie  des  mouvements  quand  le  ramollissement  est  arrêté  ou 
en  voie  de  cicatrisation,  il  est  plus  prudent  de  proscrire  d'une 
manière  absolue  l'emploi  de  l'électricité  dans  la  paralysie  symp- 
tomatique  d'une  tumeur  cérébrale,  à  cause  du  danger  qu'on 
court  par  là  de  favoriser  l'apparition  ou  le  retour  de  congés- 
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lions  sanguine»  autour  de  ces  produits  accidentels  développés 
dans  le  cerveau. 

Les  paralysies  symptomatiques  des  maladies  de  la  moelle  dif- 
fèrent en  un  point  essentiel,  suivant  Marshall  Hall,  de  celles 
qui  sont  symptomatiques  des  affections  cérébrales,  savoir,  en 
ce  que  tandis  que  dans  celles-ci  la  contraclilité  clectro-muscu* 
laire  demeure  intacte,  elle  disparaît  complètement  dans  les 
premières.  M.  Ducbenne,  tout  en  combattant  le  mode  d'expé^ 
rimentation  du  physiologiste  anglais,  qui  en  quelques  points 
est  défectueux,  trouve  bien  cependant  comme  lui  que  dans  les 
lésions  de  la  moelle  épinière  Tirritabilité  musculaire  diminue 
du  moins  presque  toujours ^  ce  qu  on  peut  constater  en  portant 
successivement  Texcitaiion  électrique  sur  chacun  des  muscles 
paralysés.  Malheureusement  pour  la  généralité  de  la  loi,  M.  Do- 
chenne  a  trouvé  un  cas  exceptionnel  dans  lequel  la  contrac* 
tilité  électro-musculaire  était  restée  normale  dans  tous  les 
muscles,  malgré  une  lésion  telle  que  la  substance  grise  avait  com- 
plètement disparu  dans  chacune  des  deux  moitiés  de  la  moelle 
et  sur  la  ligne  médiane,  ainsi  que  le  prouva  Vautopsie  du  ma- 
lade qui  avait  succombé  plusieurs  mois  après,  à  une  fièvre  con- 
tinue. Cependant  dans  tous  les  autres  cas  où  il  avait  pu  cod»- 
tater  à  Tautopsie  une  altération  des  autres  parties  de  la  moelle, 
M'  Duchenne  avait  trouvé  une  altération  correspondante  de  U 
contractilité  électro-musculaire.  M.  A.  Becquerel  ne  va  pas  même 
aussi  loin  que  M.  Duchenne,  car  il  estime  que,  si  la  proposilioQ 
de  M.  Marshall  Hall  est  vraie  en  général,  il  y  aurait  de  nom- 
breuses distinctions  à  faire  pour  des  cas  particuliers.  Il  a  trouvé 
en  étudiant  la  contractilité  électro-musculaire  dans  plusieurs 
cas  de  la  maladie  de  la  moelle,  que  le  degré  ou  rinlensilé  de 
cette  contractilité  est  en  raison  directe  de  la  cooservalion  da 
mouvement  volontaire,  de  manière  qu'elle  ne  di^pa^^l  d'une 
manière  absolue  que  si  la  paralysie  est  complète  et  le  mouvt- 
ment  volontaire  tout  à  fait  aboli. 

Quant  aux  règles  à  suivre  dans  Tapplioation  de  réleclricité 
,aux  maladies  de  la  moelle,  on  ne  doit  pas  y  songer  tant  que  k 
ramollissement  chronique  de  la  moelle  n'est  pas  statiomoire 
ou  en  voie  de  cicatrisation,  ce  que  Ton  reconnaît  à  ce  que  les 
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symptômes  de  paralysie  sont  stationnaires  ou  décroissants. 
Même  dans  ces  cas,  cette  application  est  inutile  et  peut  être 
fâcheuse  si  la  paraplégie  reste  complète  et  si  la  contractilité 
électro-musculaire  est  elle-même  à  peu  près  anéantie;  lorsque' 
la  paraplégie  est  incomplète  et  la  contractilité  seulement  di- 
minuée, on  peut  avoir  recours  à  Télectrisation  localisée  et 
exciter  successivement  les  muscles  des  deux  membres  infé- 
rieurs. M.  A.  Becquerel  conseille  aussi  comme  traitement  plus 
simple  et  exigeant  des  séances  moins  longues,  des  bains  de 
pied  électriques  sous  l'influence  desquels  la  presque  totalité  des 
muscles  inférieurs  se  contractent  en  même  temps.  Ces  bains  se 
donnent  au  moyen  de  deux  petits  baquets  remplis  d*eau  salée 
tiède,  dans  chacun  desquels  un  des  pieds  du  malade  est  plongé, 
et  qui  communiquent  respectivement  avec  les  pôles  de  l'appa- 
reil d'induction.  Les  séances  doivent  être  de  dix  à  quinze  mi- 
nutes, et  leur  nombre  doit  toujours  être  considérable,  car  il 
faut,  dans  les  paralysies  symptomatiques  des  maladies  de  la 
moelle,  continuer  pendant  un  temps  bien  long  remploi  de  Télec- 
tricité  pour  obtenir  de  bien  légers  résultats. 

Après  les  paralysies  qui  proviennent  d'une  lésion  du  cerveau 
ou  delà  moelle,  viennent  celles  auxquelles  donne  naissance  la 
lésion  matérielle  d'un  nerf  de  mouvement  ou  d'un  nerf  mixte. 
Une  semblable  lésion,  si  elle  est  d'une  certaine  intensité,  peut 
avoir  pour  effet  d'anéantir  le  mouvement  et  quelquefois  môme 
le  sentiment,  sui:  les  muscles  dans  lesquels  le  nerf  lésé  se  dis- 
tribue. Bien  des  causes  peuvent  déterminer  les  lésions  capables 
de  produire  un  tel  effet  :  les  unes  indirectes,  provenant  de  ma- 
ladies dans  les  nerfs,  les  autres  plus  directes,  désignées  sous  le 
nom  de  lésions  traumatiques,  provenant  d'accidents  qui  bles- 
sent ou  coupent  les  nerfs.  M.  Duchenne  a  fait  une  étude  toute 
particulière  des  paralysies  dues  à  cette  dernière  cause  dans  les 
nerfs  mixtes,  qu'il  a  désignées  sous  le  nom  de  paralysies  trau- 
matiques des  nerfs  mixtes. 

Toute  lésion  traumatique  d'un  nerf  mixte  occasionne  un 
trouble  plus  ou  moins  grand  dans  l'état  de  la  sensibilité,  des 
mouvements  volontaires  et  de  la  nutrition  des  muscles  qui  sont 
sous  la  dépendance  de  ^e  nerf.  Il  est  clair  que^  si  toutes  le$ 
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fibres  du  nerf  onl  été  atteintes  et  désorganisées  par  la  lésion, 
la  contractilité  électro-musculaire  des  parties  correspondaD- 
tes  est  anéantie,  et  il  n'y  a  pas  espoir  de  guérison  par  l'élec- 
tricité; c'est  comme  si  le  conducteur  qui  doit  amener  le 
courant  à  un  télégraphe  électrique  était  totalement  ronapo, 
on  aurait  beau  réparer  l'appareil  télégraphique,  il  n'en  mar- 
cherait pas  mieux;  mais  si  le  conducteur  n'est  que  partiel- 
lement rompu,  si  l'accident  qu'il  a  éprouvé  est  plus  ou  moins 
réparé,  il  y  aura  encore  manifestation  de  signes  à  Tappareil 
télégraphique,  pourvu  qu'on  ait  soin  de  faire  cesser  l'état  de 
détérioration  dans  lequel  il  a  pu  tomber  par  défaut  d'usage 
ou  par  accident.  Quand  donc  toutes  les  fibres  d'un  oerf 
n'ont  pas  été  détruites,  il  peut  se  faire  que  la  contractilité 
musculaire  soit  conservée  partiellement  ou  intégralement, 
lors  même  que  les  mouvements  volontaires  sont  anéantis; 
on  peut  espérer  alors  la  guérison  au  moyen  de  l'électricité. 
Dans  un  cas  cité  par  M.  Duchenne,  cas  dans  lequel,  à  la  suite 
de  la  luxation  d'une  épaule,  un  homme  éprouva  une  para- 
lysie du  membre  correspondant  avec  atrophie  des  muscles 
du  bras,  de  l'avant-bras,  de  la  main,  tous  les  filets  nerveui 
avaient  également  soufTert,  car  le  membre  entier  était  amai- 
gri, tous  ses  mouvements  étaient  également  abolis  ;  d'où  il 
était  naturel  de  conclure  que  tous  ses  muscles  étaient  éga- 
lement affecté^.  Parmi  les  muscles,  les  uns  avaient  perdu  leur 
contractilité  électrique ,  ce  sont  ceux  qui  s'étaient  atrophiés  Ir 
plus  rapidement;  tandis  que  les  autres  muscles  paralys*^ 
également,  mais  sans  perte  de  la  contractilité  électrique, 
échappèrent  à  l'atrophie  et  recouvrèrent  leurs  mouvements  vo- 
lontaires après  quelques  séances  d'électrisation  localisée.  Cepeo* 
dant,  quoique  la  perte  de  la  contractilité  électrique  dans  certains 
muscles  pût  faire  craindre  que  ces  muscles  fussent  perdus  a 
tout  jamais,  M.  Duchenne  ayant  conclu  de  la  sensibilité 
qu'accusait  encore  le  malade  quand  ou  soumettait  les  mêmes 
muscles  à  l'action  des  courants  induits,  que  la  communicatioo 
nerveuse  n'était  pas  complètement  interrompue,  il  ne  désespén 
plus  de  leur  rendre  leur  vitalité  sous  l'influence  de  l'excitaiioo 
électrique.  Seulement  il  arriva  qu'avant  de  retrouver  )em 
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mouvements  el  leur  nulrition,  ils  éprouvèrent,  sous  rinfluence 
du  traitement,  une  surexcitation  de  la  sensibilité  (hyperes^ 
thésie)  momentanée,  phénomène  qui,   lorsqu'il  se  présente 
dans  ce  cas,  peut  donc  être  considéré  comme  un  signe  favo- 
rable. Voici  donc  la  succession  des  phénomènes  thérapeutiques 
tels  qu'ils  se  manifestent  sous  Tinfluence  de  Télectrisation 
localisée  dans  les  cas  dont  il  s'agit':  1"  Retour  rapide  des  mou- 
vements volontaires  dans  les  muscles  qui  n'ont  pas  perdu  leur 
coDtractilité  électrique;  2*^  exaltation  de  la  sensibilité  (hyperes- 
tbésie)  dans  les  muscles  dont  la  contractilité  électrique  a  été  pro- 
fondément lésée  et  dont  la  sensibilité  était  seulement  diminuée; 
3^  retour  de  la  nutrition  et  ensuite  des  mouvements  volon- 
taires dans  les  muscles  du  bras,  puis  de  Tavant-bras  et  enfin 
de  la  main.  11  est  évident  que,  sous  l'influence  de  l'électrisation 
localisée,  les  nerfs  sont  peu  à  peu  revenus  à  leur  état  naturel, 
de  manière  à  pouvoir  établir  la  communication,  momentané- 
ment interrompue  par  l'effet  de  leur  lésion,  entre  les  centres 
nerveux  et  les  muscles.  La  lenteur  de  la  guérison  pourrait 
peut-être  faire  croire  qu'elle  n'est  que  l'effet  du  temps;  mais 
rbeureuse  influence  de  l'électrisation  localisée  dans  des  cas 
semblables,  où  elle  était  intervei^ue  très-tard  et  à  une  époque 
où  la  paralysie  et  l'atrophie  étaient  depuis  longtemps  station- 
naires,    montre  l'utilité  de  cet  agent   thérapeutique,    en 
même  temps  qu'il  prouve  que  le  temps  est  le  plus  souvent 
insuffisant,  à  moins  que  les  nerfs  n'aient  été  très-peu  affectés 
et  que  les  muscles  aient  perdu  de  leur  contractilité  électrique. 
Un  fait  assez  extraordinaire,  signalé  par  M.  Duchenne,  c'est 
qu'il  est  arrivé  quelquefois  que,  sous  l'action  de  l'électrisation 
localisée,  des  muscles  ont  repris  leurs  mouvements  volontaires, 
leur  force  et  leur  nutrition  avant  de  recouvrer  leur  aptitude 
à  se  contracter  sous    l'influence  de  l'excitation  électrique. 
M.  A.  Becquerel  n'est  pas  disposé  à  admettre  ce  dernier  fait 
qu'il  regarde  plutôt  comme  une  exception,  sur  la  nature  de 
laquelle  il  a  même  des  doutes.  Ce  qui  est  plus  positif,  c'est  que 
la  lenteur  de  l'action  thérapeutique  de  l'électrisation  loca- 

*  M.  Ducbcnoe  a  obtenu  les  mêmes  résultats  dans  plusieurs  cas  analogucf. 
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Usée  sur*  les  muscles  qui  ont  perdu  leur  contractililé  et  leur 
sensibilité  électriques,  tient  à  ce  que,  lorsque  la  lésion  du 
nerf  n'est  pas  guérie,  Tinfluence  du  centre  nerveux  ne  peut 
pas  encore  se  communiquer  librement  aux  muscles,  et  qu'alors 
l'effet  de  l'électricité  sur  eux,  qui  consiste  essentiellement  à 
leur  rendre  l'aptitude  d'obéir  à  cette  influence,  ne  peut  éri- 
demment  pas  se  faire  sentir  encore.  Sous  ce  rapport,  l'éleclri- 
sation  localisée  peut  servir  de  diagnostic  entre  des  muscles 
qui  semblent  être  également  paralysés;  M.  Duchenne  a  obsenré 
que  ceux  parmi  ces  muscles  qui  n'ont  pas  perdu  leur  con- 
tractilité  électrique,  peuvent  retrouver  leurs  mouvements 
spontanément  il  est  vrai,  mais  plus  rapidement  cependant 
par  l'excitation  électrique  que  par  le  seul  effet  du  temps, 
tandis  que  ceux  qui  l'ont  perdue  commencent  par  s'atrophier 
et  ne  peuvent  retrouver  leur  nutrition  et  leur  mouTement 
que  lorsque  la  lésion  des  nerfs  étant  guérie ,  ils  sont  capa- 
bles de  recevoir  l'influence  nerveuse  ;  c'est  alors  seulement 
que  le  traitement  électrique  peut  leur  être  appliqué  avec 
succès. 

Cette  perte  de  la  contractilité  électrique  permet  de  distin- 
guer les  paralysies  qui  tiennent  à  une  lésion  traumatique  des 
nerfs  de  celles  qui  dépendent  d'une  cause  cérébrale,  dans  les- 
quelles cette  contractilité  demeure  intacte.  M.  Duchenne  cite 
un  exemple  frappant  de  la  justesse  de  ce  diagnostic  chei  un 
malade  où,  malgré  toutes  les  apparences  contraires,  il  n'hésita 
pas  à  attribuer  à  une  altération  des  nerfs  qui  se  rendent  am 
muscles  la  paralysie  qu'ils  éprouvaient  ;  or,  un  examen  mina- 
tieux  finit  par  constater  une  lésion  au  niveau  de  rémergencc 
des  nerfs  qui  constituent  les  plexus  cervical  et  brachial  du 
côté  droit;  cette  lésion  locale  était  due  à  une  exostose  qu'on 
parvint  à  guérir,  et  avec  elle  la  paralysie  qui  l'accompagnait. 
M.  Duchenne  cite  encore  d'autres  faits  à  l'appui  de  l'exactitude 
de  sa  proposition  dont  il  fait  ressortir  l'importance  pour  les  cas 
où  la  cause  de  la  paralysie  n'est  pas  évidente,  et  où  cependant 
une  tumeur  ou  une  exostose  profondément  cachée  peut  compri- 
mer un  tronc  nerveux  et  produire  lentement  ou  subitement  des 
phénomènes  de  paralysie  traumatique  des  nerfs  mixtes,  phéno- 
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mènes  dont  la  nature  n'est  pas  douteuse  dans  les  cas  ordinaires 
dans  lesquels  ils  sont  la  conséquence  de  la  section,  de  la  con- 
tusion, de  la  commotion,  de  la  compression  ou  de  la  distension 
des  nerfs. 

L'etploralion  électro-musculaire  est  donc  le  meilleur  diag- 
nostic pour  les  paralysies  consécutives  à  la  lésion  traumatique 
des  nerfs;  la  gravité  de  ces  paralysies  est  en  raison  directe  de 
l'affaiblissement  de  la  contractilité  et  de  la  sensibilité  électri- 
ques des  muscles  auxquels  ces  nerfs  aboutissent;  mais  si  la 
sensibilité  est  conservée  ou  simplement  diminuée,  lors  même 
que  la  contractilité  électrique  est  éteinte,  cette  gravité  dimi- 
nue. La  contractilité  électrique  demeure  entière  dans  les  mus- 
cles qui  n'ont  pas  souffert,  mais  qui  se  trouvent  quelquefois 
paralysés  par  une  sorte  de  solidarité  nerveuse;  cette  intégrité 
de  la  contractilité  électrique  est  un  signe  favorable,  et  ces  mus- 
cles recouvrent  rapidement  leurs  mouvements. 

Lorsque  la  lésion  traumatique  d'un  nerf  est  très-grave,  soit 
par  une  division  complète,  soit  par  une  perte  de  substance,  on 
a  pu  croire  que  les  paralysieâ  qui  en  étaient  la  conséquence 
étaient  incurables.  Cependant  M.  Duchenne,  qui  avait  longtemps 
partagé  cette  opinion  et  avait  refusé  dans  ces  cas  d'appliquer 
l'électrisation,  a  reconnu  plus  tard  que  quoique  très-graves,  les 
cas  de  ce  genf  e  ne  sont  pas  désespérés.  Ainsi  il  a  réussi  à  guérir 
une  paralysie  atrophique  d'une  main  décharnée  et  privée  de 
mouvement,  paralysie  qui  était  la  conséquence  de  l'arrache- 
ment du  nerf  cubital,  et  qui  datait  de  quatre  ans.  Il  attribue 
Ces  heureux  résultats  à  ce  qu'un  nerf  peut  se  cicatriser  quand 
il  a  été  divisé,  ou  se  régénérer  quand  il  a  perdu  une  partie  de 
sa  substance  '.  Il  croit  même,  d'après  une  expérience  curieuse 
de  M.  Claude  Bernard  *,  qu'à  défaut  de  ses  conducteurs  natu- 

1  MM.  Follin  et  Bro^n-Sequard  ont  constaté  par  des  recherches  microsco- 
piques, que  dans  ces  cas  les  ûbres  nerveuses  se  continuent,  sans  interruption,  à 
trtTiert  la  cteatrice.  M.  le  docteur  PréTOtt  avait  d^à  fait  la  mène  obsenration  en 
1837,  A  la  Nite  d'expériences^trèa^intéretsantes  sur  la  régénération  du  tissu  ner*' 

*  M.  Cl.  Bernard  ayant  détruit  dans  le  canal  vertébral  d'un  chien  toutes  les 
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relSy  rinfluence  nerveuse  centrale  peut  à  la  longue  se  frayer 
une  nouv  elle  route  pour  arriver  aux  organes  privés  de  leurs 
nerfs  propres,  probablement  au  moyen  de  la  solidarité  qui 
semble  exister  entre  les  nerfs  des  organes  rapprochés.  Ne 
serait-il  pas  possible  aussi  que  Télectrisalion  contribuât  non- 
seulement  à  rendre  aux  muscles  leur  aptitude  à  obéir  à  Tin- 
fluence  nerveuse,  mais  qu  elle  fût  également  capable  de  déve- 
lopper dans  les  nerfs  leurs  propriétés  essentielles,  quand  ils  les 
ont  perdues  à  la  suite  des  altérations  qulls  ont  éprouvées,  et  à 
revivifier  les  ramifications  nerveuses  les  plus  délicates  qui  res- 
tent encore  plus  ou  moins  dans  les  muscles,  lors  même  qu'ils 
semblent  privés  de  toute  substance  nerveuse. 

Sans  nous  étendre  davantage  sur  le  sujet  intéressant  qui 
vient  de  nous  occuper,  bornons-nous  à  résumer  en  deux  points 
le  principe  qui  doit  servir  de  guide  dans  le  traitement  des  pa- 
ralysies consécutives  à  la  lésion  traumatique  des  nerfs  :  1'  que 
cette  paralysie,  lorsque  la  contractilité  musculaire  n*est  pas  abo- 
lie, doit  être  soumise  le  plus  tôt  possible  au  traitement  d*éle€- 
trisation  localisée;  2**  que  lorsqu'au  contraire  cette  contractilité 
est  perdue,  ou  du  moins  insensible,  il  faut  attendre  que  la  lésion 
nerveuse  soit  guérie,  c'est-à-dire  de  quatre  à  dix  mois,  avant 
d'appliquer  Télectrisation.  Chaque  muscle  doit  être  électrisé 
d'une  manière  spéciale-,  plus  il  a  souffert  dans  sa  constitutioa 
et  dans  sa  contractilité,  plus  l'intensité  du  courant  et  la  rapi- 
dité des  intermittences  doivent  être  considérables.  M.  Duchenne 
a  observé  que  le  meilleur  moyen  d'agir  sur  la  contraction  des 
muscles  atrophiés,  est  d'exciter  la  sensibilité  musculaire  au 
moyen  des  intermittences  rapides;  seulement  il  faut  diminuer 
leur  fréquence  et  modérer  le  courant  quand  on  voit  la  sensi- 
bilité s'exalter»  de  peur  de  provoquer  des  névralgies  difficiles  à 
réprimer  et  même  quelquefois  des  accidents  inflammatoires.  Q 
ne  faut  pas  non  plus  des  séances  trop  longues,  et  il  vaut  mieux 


racines  sensibles  dans  une  certaine  étendue,  de  manière  que  leor  régéttént 
cence  fût  impossible,  la  perte  de  la  sensibilité  (ut  la  conséquence  de  eeUe  ope- 
ration.  Mais  cette  sensibilité  retint  progressivement,  et  un  an  après  ropératwB* 
l'animal  paraissait  jouir  de  S3  seosibilitc  norm;]le. 


APPLICATIONS  PHYSIOLOGIQUES.  625 

n*agir  que  très-peu  de  temps  de  suite  sur  le  même  muscle, 
une  minute  par  exemple,  quitte  à  revenir  plusieurs  fois  dans 
une  même  séance,  sur  chacun  des  muscles,  en  laissant  entre 
chaque  excitation  un  temps  de  repos. 

Parmi  les  paralysies  consécutives  à  la  lésion  des  nerfs,  nous 
citerons  encore  celle  qui  constitue  Thémiplégie  faciale;  nous 
avons  vu  que  cette  hémiplégie  peut  être  une  conséquence  d'une 
affection  du  cerveau;  ce  n'est  pas  celle-là  dont  il  est  question 
ici;  il  s'agit  de  l'hémiplégie  faciale  isolée,  qui  tient  toujours  à 
quelque  affection  morbide  du  nerf  facial,  telle  qu'une  petite 
hémorrhagie  ou  ramollissement  très-circonscrits  à  l'origine 
même  de  ce  nerf,  ou  dans  son  épaisseur,  telle  encore  qu'une 
compressioti  de  ce  nerf  déterminée,  soit  par  une  congestion  san- 
guine, produite  sous  l'influence  d'un  refroidissement,  d'un  cou- 
rant d'air,  soit  par  une  tumeur  siégeant  quelque  part,  près  de 
l'origine  du  nerf  ou  en  dehors  du  crâne  ;  la  blessure  du  nerf, 
sa  suture,  sa  destruction  par  des  suppurations  abondantes,  par 
la  gangrène,  produisent  également  l'hémiplégie  faciale  isolée; 
quand  l'hémiplégie  faciale  n'est  pas  le  résultat  de  la  compres- 
sion du  nerf  facial  par  une  tumeur,  de  sa  blessure  ou  de  sa 
destruction,  il  faut,  lors  même  que  la  contractilité  électro-mus- 
culaire est  diminuée  ou  anéantie,  essayer  de  la  traiter  par  l'é- 
lectricité localisée  avec  toutes  les  précautions  que  nous  avons 
indiquées  plus  hau  t  ;  ce  n'est  qu'en  persévérant  pendant  deux  ou 
trois  mois  au  moins  dans  ce  mode  de  traitement,  qu'on  pourra 
s'assurer  si  la  paralysie  est  curable;  dans  quel  cas,  on  obtien- 
dra ou  une  guérison  complète  ou  la  persistance  d'un  certain  de- 
gré de  paralysie.  Il  est  un  troisième  mode  de  terminaison  que 
M.  Duchenne  a  étudié  avec  beaucoup  de  soin,  c'est  la  contrac- 
ture, affection  dont  la  gravité  consiste  en  ce  que  les  muscles 
qui  en  sont  atteints  peuvent  se  rétracter  à  la  longue  et  amener 
une  difformité  incurable  qui  gène  beaucoup  les  mouvements; 
quand  la  contracture  succède  à  la  paralysie  de  la  face  après 
qu.'on  a  commencé  à  employer  contre  elle  l'électrisation,  il  faut 
en  général  l'interrompre.  On  est  à  peu  près  assuré  d'éviter  la 
contracture  quand  on  voit  les  muscles  dont  la  contractilité  élec- 
trique a  été  plus  ou  moins  abolie  par  la  paralysie  de  la  septième 
lu.  40 
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paire,  retrouver  leur  tonicité  daus  un  certain  ordre  et  d*ane 
manière  graduelle.  C*e8t  un  point  du  reste  sur  lequel  nous  re- 
viendrons à  roccasion  des  paralysies  rhumatismales. 

Outre  les  paralysies  qui  proviennent  des  lésions  organiques 
dans  les  centres  nerveux  ou  dans  les  nerCs,  il  en  ^t  d'autres 
dont  la  cause  moins  apparente  est  souvent  difficile  à  discerner, 
mais  à  la  guérison  desquelles  le  traitement  électrique  n'en  est 
pas  moins  applicable  souvent  avec  succès.  Nous  citerons  d'a- 
bord les  paralysies  hystériques^  qui  se  présentent  tantôt  sous 
la  forme  de  paraplégie^  tantôt  sous  celle  d'hémiplégie,  tantôt 
sous  celle  de  paralysie  isolée  d'un  membre  ou  d'une  partie 
d'un  membre.  Suivant  M.  Leroy  d'Étiolés,  ces  paralysies  se- 
raient dues  à  l'absence  plus  ou  moins  prolongée  'de  Vinfivx 
nerveux  (c'est  ainsi  qu'il  désigne  l'influence  émanée  des  cen- 
tres nerveux) ,  après  une  dépense  exagérée  et  rapide  de  cet 
agent.  Mais  cette  explication,  qui  est  en  opposition  arec  plu- 
sieurs cas  de  guérison  opérés  par  l'électricité ,  immédiate- 
ment après  les  attaques  d'hystérie,  ne  saurait  être  admise; 
M.  Valérius  serait  plutôt  disposé  à  croire  que  ces  paraly- 
sies sont  dues  à  une  déviation  de  l'influx  nerveux  qui  serùt 
détourné  par  la  maladie  d'un  organe  pour  être  porté  sur  un 
autre;  il  ne  serait  pas  éloigné  non  plus  de  les  attribuer  i  on 
trouble  survenu  dans  l'état  électrique  des  muscles  paralysés, 
trouble  qui  consisterait  dans  l'affaiblissement  de  la  polarité 
électrique  naturelle  de  ces  muscles,  que  l'électricité  ferait  dis- 
paraître. Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  les  paralysies  hysté- 
riques ne  correspondent  à  aucune  lésion  appréciable  du  cer- 
veau ou  de  la  moelle  épinière,  et  qu'elles  sont  liées  avec  no 
certain  état  nerveux  particulier.  Rien  n'est  plus  irrégulier  qoe 
leur  début,  leur  marche  et  leur  terminaison  ;  elles  se  montrent 
tantôt  lentement  et  progressivement,  quelquefois  subiiemeol, 
mais  presque  toujours  à  la  suite  d'une  impression  nerveuse  u 
peu  vive;  elles  sont  également  variables,  soit  dans  leur  déve- 
loppement, tantôt  faibles,  tantôt  intenses^  disparaissant  djiA$ 
un  point  pour  se  montrer  dans  un  autre,  soit  dans  lear 
terminaison  tantôt  brusque  tantôt  lente.  La  contractitit« 
électro-musculaire   demeure   toujours   parfaitement    intac«< 
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dans  tous  les  cas,  et  réleclrisation  localisée  est  un  moyen  de 
guérison  qui  ofiPre  de  grandes  chances  de  succès,  sauf  dans  les 
cas  où  la  paralysie  hystérique  se  présente  sous  formiB  de  para- 
plégie. Il  faut,  dans  cette  paralysie,  avoir  soin  de  porter  Texci- 
tation  électrique  dans  chacun  des  organes  affectés»  et  conti- 
nuer le  traitement  quelque  temps  après  le  retour  des  mouve- 
ments ou  de  la  sensibilité,  afin  de  fixer,  pour  ainsi  dire,  la 
guérison ,  car  les  organes  résistent  d'autant  mieux  aux  re- 
chutes auxquelles  ils  sont  exposés  à  la  suite  des  accès  hystéri- 
ques, qu  ils  ont  été  plus  souvent  électrisés.  M.  Duchenne,  à  qui 
nous  empruntons  ces  détails,  ajoute  cependant  qu*il  y  a  eu 
des  cas  où  il  a  suffi  d'une  seule  excitation  électro-cutanée  pour 
guérir  la  paralysie  hystérique.  C'est  sans  doute  en  allant 
exciter  les  centres  nerveux  par  une  sorte  d'action  réflexe  que 
l*électrisation  cutanée  rappelle  les  mouvements  dans  les  para- 
lysies hystériques.  Ce  mode  d'électrisation  est  surtout  précieux 
quand  la  sensibilité  cutanée  est  considérablement  diminuée 
dans  le  cas  qu'on  a  à  traiter;  cependant  il  est  beaucoup  plus 
douloureux  que  le  traitement  par  Télectrisation  musculaire; 
aussi  ne  faut-il  l'employer  qu'avec  les  malades  qui  peuvent  le 
supporter.  En  général,  la  sensation  produite  par  l'excitation 
électrique  est  tellement  étrange,  alors  même  qu'elle  n'est  pas 
douloureuse,  que,  pour  éviter  de  provoquer  des  accès  hystéri- 
ques chez  ceux  qui  l'éprouvent,  il  faut  habituer  graduelle- 
ment les  malades  à  cette  sensation,  en  commençant  par  des 
doses  très-faibles,  et  avec  des  intermittences  éloignées.  On  ar- 
rive peu  à  peu  à  une  électrisation  localisée  à  intermittences 
rapides,  qui  est  le  meilleur  mode  qui  convienne  au  traitement 
de  la  paralysie  hystérique;  mais  il  faut  y  renoncer  quand  il 
provoque  des  crises  nerveuses,  et  le  remplacer  par  l'éleclrisa- 
lion  musculaire  à  rares  intermittences.  Ajoutons  cependant 
que  quelques  médecins,  notamment  M.  A.  Becquerel,  es- 
jUiment  que  dans  les  paralysies  nerveuses,  il  faut   n'avoir 
•recours  à  l'électricité  que  lorsque  les  autres  agents  thérapeu* 
ont  échoué,  et  la  réserver  pour  les  cas  où  la  para* 
|||ïing[|iin[iUtn  et  déjà  ancienne  ;  il  ne  conteste  pas,  qu'avec 
1»  w  ne  puisse  obtenir  un  résultat  heureux. 
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Outre  les  paralysies  hystériques,  il  est  encore  d'autres  para- 
lysies nerveuses  sur  lesquelles  nous  ne  nous  arrêterons  pas;  ce 
sont  celles  qui  sont  la  conséquence  de  quelque  affection,  soit  lo- 
cale, soit  générale,  qu'a  éprouvée  le  malade,  telle  que  la  chlo- 
rose, certaines  fièvres  graves,  etc.  Ces  paralysies,  qui  sont  en  gé- 
néral désignées  sous  le  nom  d'essentielles,  ont  été  souvent  trai- 
tées avec  succès  par  Télectricité;  cependant  il  ne  faut  pas 
s'exagérer  la  portée,  dans  ces  cas,  de  ce  mode  de  traitement,  car 
on  a  vu  des  paraplégies  essentielles  guéries  quelquefois  spon- 
tanément ou  sous  l'action  des  moyens  thérapeutiques  les  plus 
divers;  toutefois  il  est  des  cas  bien  constatés  où  ces  paraplé- 
gies, qui  avaient  résisté  à  tous  les  agents  thérapeutiques,  ont 
cédé  à  l'application  des  courants  électriques. 

Les  paralysies  par  inioztcaiion  appartiennent  aussi  à  la  caté- 
gorie de  celles  qui  ne  résultent  d'aucune  lésion  des  centres 
nerveux  et  des  nerfs;  parmi  ces  paralysies,  la  plus  fréquente 
et  la  plus  importante  est  la  saturnine,  qui  affecte  les  malades 
qui  sont  sujets,  par  l'effet  du  métier. qu'ils  exercent,  aux  co- 
liques de  plomb.  La  paralysie  saturnine,  quoique  pouvant 
frapper  les  muscles  les  plus  différents,  atteint  cependant  de 
préférence  les  extenseurs,  et  se  porte  en  général  sur  les  mains 
et  sur  les  bras.  Souvent  elle  est  incomplète,  et  elle  ne  se  mani- 
feste que  par  une  faiblesse  plus  ou  moins  grande  des  muscles; 
quand  elle  est  complète,  c'est  une  paralysie  véritable  et  abso- 
lue. M.  Ducbenne  regarde  comme  l'un  des  caractères  les  plus 
tranchés  de  cette  paralysie,  l'abolition  de  la  contractilité  élec- 
tro-musculaire dans  les  muscles  qui  en  sont  affectés;  M.  A.  Bec- 
querel croit  que  cette  abolition  n'est  complète  que  lorsque  la 
paralysie  l'est  aussi,  et  que  le  degré  de  conservation  de  la  om- 
tractilité  électro-musculaire  est  en  rapport  direct  avec  le  de- 
gré de  conservation  du  mouvement  volontaire.  La  reaiarque 
de  M.  Becquerel  n'est  point  en  contradiction  avec  l'aliégatico 
de  M.  Ducbenne,  qui  observe  lui-même  que  l'abolition  de  U 
contractilité  musculaire  n'est  point  générale,  et  qu'elle  semble 
toujoui*s  se  porter  de  préférence  sur  certains  muscles,  alors 
que  le  membre  entier  est  frappé  de  paralysie.  L'atrophie  s'at- 
taque principalement  aux  muscles  qui  ont  souffert  dans  leor 
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contraclilité  électrique,  quoique  le  membre  frappé  de  paralysie 
soit  généralement  amaigri.  Ces  musclés  sont  les  seuls  qui,  en 
réalité,  aient  subi  Tinfluence  délétère  de  Tintoxication  satur- 
nine. Les  autres  muscles  du  membre  paralysé  souffrent  peu 
dans  leur  nutrition,  et  recouvrent  très-vile  leur  force  et  leurs  . 
mouvements  volontaires  sous  Vinfluence  du  traitement  ^  Quoi 
qu  il  en  soit,  Tapplication  de  Télectrisation  localisée  présente 
de  grandes  chances  de  guérison,  surtout  dans  les  paralysies 
incomplètes,  et  même  elle  réussit  quelquefois  dans  les  com- 
plètes, alors  qu'ont  échoué  les  traitements  les  plus  énergiques. 
Il  importe,  dans  le  traitement  électrique,  de  commencer  par 
constater  Tétat  exact  de  tous  les  muscles  paralysés,  au  moyen 
soit  de  l'exploration  électro-musculaire,  soit  d'autres  signes 
diagnostiques,  qui  exigent  qu'on  connaisse  bien  l'action  indivi- 
duelle de  ces  muscles.  Ce  qui  rend  importante  la  connaissance 
exacte  du  degré  de  lésion  des  muscles,  c'est  que  l'excitation 
électrique  doit  être  portée  dans  chacun  d'eux  à  une  dose  d'autant 
plus  forte  et  pendant  un  temps  d'autant  plus  long,  qu'ils  sont 
plus  profondément  lésés.  Le  traitement  de  la  paralysie  satur- 
nine est  en  général  très-long  et  exige  de  trente  à  cent  séances; 
il  faut  pratiquer  l'électrisation  de  façon  à  exciter  des  sensations 
douloureuses,  parce  que  le  courant  doit  être  à  intermittences 
rapides,  aussi  intense  que  possible,  et  dirigé  principalement  sur 

1  M.  Dacbenne  a  ea  roccasion  de  confirmer  rexactitade  de  son  assertion  par 
rantopsie  d'un  homme  qni,  pendant  près  de  vingt  ans,  avait  conservé  une 
paralysie  saturnine  de  quelques  muscles  de  la  région  postérieure  de  l'avant- 
bras.  Ces  muscles,  pendant  la  vie,  ne  se  contractaient  pas  par  l'excitation  élec- 
trique, tandis  que  ceux  de  la  partie  antérieure  de  l'avant-bras  Jouissaient  de 
toutes  leurs  propriétés,  quoique  leur  force  fût  très-diminuée  et  qu'ils  fussent 
aussi  atrophiés.  A  i^autopsie  les  premiers  muscles,  ceux  dans  lesquels  la  contrac- 
Ulité  électrique  n^eilstait  plus  pendant  la  vie,  étaient  d'un  Jaune  pèle  ;  examinés 
an  microscope,  Ils  furent  trouvés  transformés  en  graisse  ;  les  muscles  de  la  ré- 
gion antérieure,  au  contraire,  étaient  restés  à  l'état  normal.  Ce  n'est  cependant 
qu'après  plusieurs  années  que  les  muscles  paraissent  commencer  à  s'altérer  dans 
leur  texture.  Quant  à  la  nature  de  cette  altération,  elle  nous  semble  être  due  à 
la  présence  d'une  certaine  quantité  de  plomb  dans  le  sang,  qui  doit  suffire  pour 
MiV.4V«  Ib  temps  an  muscle  qui  reçoit  ce  sang  ses  propriétés  normales  et  sa 
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les  muscles  dont  la  conlractilité  et  la  sensibilité  électriques  sont 
le  plus  affaiblies,  il  faut  également  agir  sur  des  muscles  atro- 
phiés, et  le  courant  rapide  est  celui  qui  exerce  le  plus  d*iDiluence 
S'jr  la  nutrition  musculaire,  en  même  temps  qu'il  rappelle  le 
mouvement  volontaire.  Les  séances  ne  doivent  pas  durer  plus  de 
dix  minutes,  et  il  faut  les  répéter  en  général  de  deux  jours  Ton. 
On  peut  joindre  avec  avantage  au  traitement  de  Télectrisation 
localisée,  les  bains  sulfureux,  la  strychnine  à  Tintérieur,  la 
gymnastique  nerveuse',  et  le  massage. 

Il  nous  parait  résulter  du  diagnostic  et  du  traitement  des 
paralysies  saturnines,  que  ces  paralysies  proviennent  essentiel- 
l3ment  de  Tallération  des  muscles,  altération  qui  doit  s'étendre 
aux  ramifications  nerveuses  qu'ils  reçoivent,  et  non  d'un  état 
morbide  des  centres  nerveux;  non-seulement  cette  altératioo 
est  visible,  comme  nous  Tavons  fait  remarquer  plus  haut,  nuis 
elle  nous  semble  constatée  par  le  fait  que  le  muscle  n'est  plus 
capable  de  se  contracter  sous  Vaclion  directe  d'un  courant  élec- 
trique, incapacité  qu'il  ne  présenterait  pas  s'il  était  sain.  La 
même  remarque  s'applique  aux  autres  cas  de  paralysie  par  in- 
toxication, qui  du  reste  présentent  des  symptômes  analogues 
et  peuvent  être  traités  de  la  même  manière.  Toutefois  il  serait 
possible  que  dans  tous  ces  cas,  l'altération  des  muscles  ne  fût 
pas  un  effet  direct  de  l'action  des  poisons,  mais  le  résultat  in- 
direct de  leur  action  sur  les  nerfs. 

Nous  en  disons  autant  des  paralysies  rhumaiUmckUt  y  qui 
tiennent  évidemment  à  une  modification  du  tissu  musculaire, 
telle  que  le  muscle  ne  peut  plus  se  contracter.  Cette  modifica- 
tion se  manifeste  par  l'abolition  du  mouvement,  qui  est  la  con- 
séquence de  la  douleur  très-vive  qu'éprouvent  un  muscle  ou 
un  système  de  muscles  à  la  suite  d'un  refroidissement,  par 
exemple  :  douleur  qui  augmente  par  le  toucher  et  par  le 
moindre  mouvement,  ce  qui  rend  ces  derniers  impossibles.  Il 
arrive  ordinairement  que,  lorsqu'à  l'aide  de  divers  agenls 

>  M.  Duchenne  entend  par  gymnastique  nerveuse  rexerciee  répété  4e  It 
conlractilité  tolDntalre,  aatant  que  cela  est  possible  au  nuitade,  qoi  doit  a' 
piur  cela  do  tous  les  moyens  nécessaires. 


APPLICATIOî^S  PHYSIOLOGIQUES.  631 

thérapeutiques  on  s'est  rendu  maître  de  la  douleur,  le  mouve- 
ment volontaire  reprend  dans  les  muscles  qui  l'avaient  perdu; 
mais  quelquefois  il  ne  reparait  pas;  c'est  à  cette  abolition  mo- 
mentanée ou  permanente  de  la  contraction  musculaire  qu'on  a 
dooné  le  nom  de  paralysie  rhumatismale;  elle  peut  affecter 
tous  les  muscles  du  corps.  M.  Duchenne  a  trouvé  que  les  mus- 
cles ainsi  paralysés  conservent  leur  contractilité  électrique, 
lors  même  qu'ils  ont  perdu  le  mouvement  volontaire;  c'est  en 
employant  également  l'électrisation  cutanée  et  l'électrisalion 
musculaire,  et  en  agissant  successivement  sur  chacun  des  mus- 
cles paralysés  en  particulier,  qu'on  réussit  assez  généralement 
à  obtenir  une  guérison.  Les  cas,  que  M.  Duchenne  a  été  appelé 
à  traiter,  sont  les  paralysies  rhumatismales  de  l'avant-bras. 

Parmi  les  paralysies  rhumatismales,  l'hémiplégie  faciale  et 
la  contracture  qui  en  est  quelquefois  la  conséquence,  est  une 
de  celles  que  M.  Duchenne  a  le  plus  étudiées.  Nous  avons  déjà 
vu  que  cette  affection  tient  à  la  paralysie  de  la  septième  paire, 
dont  les  divers  degrés  peuvent  être  appréciés  assez  exactement 
par  l'affaiblissement  plus  ou  moins  prononcé  de  la  contracti- 
lité électro-musculaire.  Dans  les  cas  où  cet  affaiblissement  est 
à  peu  près  nul,  la  guérison  est  très-prompte,  et  quoiqu'elle  ait 
lieu  quelquefois  spontanément,  il  vaut  mieux  cependant,  pour 
l'obtenir  plus  sûrement  et  plus  rapidement,  l'amener  par  l'élec- 
trisation localisée.  Quand  la  paralysie  rhumatismale  de  la  face 
est  telle  que  les  muscles  paralysés  ne  se  contractent  plus,  ce 
qui  constitue  son  deuxième  degré,  le  cas  précédent  étant  le 
premier,  elle  oppose  en  général  une  grande  résistance  aux 
agents  thérapeutiques;  cependant  elle  cède  à  l'électrisation  lo- 
calisée, ainsi  que  M.  Duchenne  l'a  souvent  constaté;  seule- 
ment il  faut  en  général  de  trois  à  six  mois  de  traitement,  et  on 
ne  peut  pas  toujours  ramener  complètement  la  contractilité 
volontaire  à  l'état  normal.  Malheureusement  la  contracture 
des  muscles  de  la  face  est  une  terminaison  assez  fréquente  de 
cette  paralysie^  et  il  est  important  de  la  diagnostiquer  à  temps, 
ce  qui  n'est  pas  toujours  facile;  car  son  apparition  peut  contre- 
indiquer  l'emploi  de  l'électrisation  localisée,  ou  exiger  qu'on 
en  modifie  le  mode  d'application.  Un  des  signes  d'une  contracture 
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prochaine  est  d*abord  rapparition  d*un  spasme  dans  un  muscle 
paralysé  de  la  face  sous  riniluence  d*une  excitation  artificielle  ; 
c'est  également,  en  l'absence  de  ce  spasme,  le  retour  trop  ra- 
pide et  avant  le  temps,  de  la  tonicité  dans  un  muscle  com- 
plètement paralysé;  c'est  également  certains  changements 
dans  l'expression  habituelle  de  la  physionomie,  qu'une  expé- 
rience un  peu  longue  de  ce  genre  d'affections  apprend  h  dis- 
cerner. En  conséquence  dans  le  traitement  de  la  paralysie 
rhumatismale  de  la  septième  paire,  M.  Duchenne  est  disposé  à 
croire  qu'il  vaut  mieux,  quand  cette  paralysie  est  à  son 
deuxième  degré,  c'est-à-dire  que  les  muscles  ont  perdu  com- 
plètement leur  contractilité  électrique,  ne  pas  appliquer  immé- 
diatement l'électrisation  localisée,  comme  on  peut  le  faire  arec 
avantage  quand  la  paralysie  n'est  qu'à  son  premier  degré; 
toutefois  il  a  encore  quelques  doutes  à  cet  égard,  et  estime  que 
son  assertion  ne  doit  pas  être  considérée  comme  générale. 
Quant  au  mode  d'application  de   l'électricité,  M.  Duchenne 
préfère  localiser  l'excitation  dans  chacun  des  muscles  para- 
lysés, plutôt  que  d'agir  indirectement  sur  eux  en  électrisanl  le 
nerf  de  la  septième  paire  ;  ce  qui  au  reste  est  d'accord  a?ec 
l'observation  générale  que  les  paralysies  de  mouTemmt  sont 
plus  heureusement  influencées  par  l'excitation  directe  de  la 
fibre  musculaire  que  par  l'intermédiaire  de  l'excitation  du 
nerf  qui  l'anime  \  Pour  rappeler  la  tonicité  musculaire  et  la 
contractilité  volontaire,  ce  qui  est  le  but  dans  l'hémiplégie 
rhumatismale  de  la  face,  il  faut  agir  avec  des  courants  à  inter- 
mittences rapides  ;  mais  quand  le  retour  de  la  tonicicité  mus- 
culaire qui  précède  ordinairement  l'apparition  des  mouve- 
ments volontaires  a  eu  lieu,  il  faut  éloigner  les  intermit- 
tences de  manière  qu'il  n'y  en  ait  plus  qu'une  à  quatre  par 
seconde,  surtout  quand  on  voit  se  manifester  dans  un  muscle 
paralysé  les  symptômes  précurseurs  de  la  contracture.  On 
peut  cependant  continuer  à  appliquer  l'électrisation  localisée, 
mais  avec  prudence  et  avec  des  intermittences  éloignées,  à  des 
muscles  menacés  de  contracture  et  même  déjà  contraclurés. 

1  Nous  terrons  que  c^est  riuTerse  pour  les  ptralyates  et 
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Dans  ce  dernier  cas,  il  faut  joindre  au  traitement  électrique 
rélongation  directe  du  muscle,  soit  en  faisant  exercer  par  les 
malades  eux-mêmes  des  tractions  sur  les  lèvres,  les  joues,  les 
paupières  dans  le  sens  des  fibres,  soit  en  leur  faisant  placer 
entre  la  joue  et  les  mâchoires  une  bille  aussi  grosse  que  pos- 
sible, de  manière  à  distendre  fortement  la  joue,  et  par  consé- 
quent les  muscles  contractures. 

Il  y  a  encore  quelques  variétés  de  paralysie  outre  celles  dont 
nous  avons  parlé  qui,  quoique  moins  fréquentes,  mériteraient 
cependant  d*attirer  notre  attention,  si  nous  u*étions  pas  obligés 
de  nous  restreindre.  Nous  mentionnerons  en  particulier  la  pa- 
ralysie générale  des  aliénés,  qu'on  risque  quelquefois  de  con- 
fondre, soit  avec  un  ramollissement  chronique  du  cerveau, 
soit  avec  une  maladie  de  la  moelle;  Faction  des  courants  élec- 
triques peut  être  employée,  non  comme  moyen  thérapeutique, 
car  il  ne  parait  pas  qu*elle  puisse  être  efficace,  mais  comme 
moyen  de  diagnostic,  car  s*il  s*agit  d'un  ramollissement  chro- 
nique de  la  partie  supérieure  de  la  moelle  épinière,  la  contrac- 
tilité  électro-musculaire  est  abolie,  ou  du  moins  notable- 
ment diminuée.  Nous  mentionnerons  encore  la  paralysie  connue 
sous  le  nom  de  crampe  des  écrivains^  qui  consiste  dans  une  para- 
lysie incomplète  des  doigts  des  personnes  qui  passent  une  partie 
de  leur  vie  à  écrire,  d*où  il  résulte  pour  eux  l'impossibilité  de 
continuer  l'exercice  de  leur  profession.  Quand  cette  paralysie 
est  toute  locale,  elle  se  guérit  très-bien  par  l'application 
des  courants  électriques.  M.  A.  Becquerel  cite  le  cas  d'un 
homme  dont  cinq  doigts  de  la  main  droite  avaient  été  peu  à 
peu  paralysés,  et  qui  au  bout  d*un  mois  fut  entièrement  guéri 
par  un  traitement  électrique,  opéré  avec  la  machine  magnéto- 
électrique  de  MM.  Breton.  Mais  la  paralysie  dont  il  s*agit  n'est 
pas  toujours  locale;  elle  a  quelquefois  son  origine  dans  une 
afiection  du  centre  nerveux;  dans  ce  cas  l'électricité,  loin 
d'exercer  une  bonne  influence,  est  plutôt  nuisible. 

Les  paralysies  du  mouvement  dans  les  muscles  de  la  vie  or- 
ganique ont  été,  de  la  part  de  M.  Duchenne,  Tobjet  d'un  grand 
nombre  de  tentatives  de  guérison  par  l'électricité;  ce  sont  en 
particulier  celles  des  intestins,  du  rectum  et  de  la  vessie,  pour 
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lesquelles  ces  essais  ont  été  tentés  tantôt  avec  succès,  tantôt  sans 
résultats  favorables  ;  il  arrive  très-souvent  que  dans  le  dernier 
cas  c'est  la  paralysie  des  muscles  de  Tabdomen  qui  est  la  cause 
réelle  de  la  maladie  ;  aussi  l'électrisation  locale  portée  sur  ces 
muscles  est-elle  le  traitement  le  plus  convenable.  Lorsqull 
s'agit  de  faire  parvenir  les  courants  électriques  dans  des  points 
déterminés  de  l'intérieur  d'un  viscère,  M.  Duchenne  emploie 
pour  conducteurs  des  sondes  métalliques,  isolées  par  une  en- 
veloppe de  caoutchouc,  sauf  à  leur  extrémité  où  le  métal  est  k 
nu,  ce  qui  fait  que  les  courants  ne  passent  que  par  les  points 
en  contact  avec  cette  extrémité.  L'aphonie  produite  par  la  pa- 
ralysie des  muscles  du  larynx  a  été  également  guérie  dans 
quelques  cas  par  l'application  de  l'électricité  localisée,  pourra 
que  cette  aphonie  fût  indépendante  de  toute  lésion  organique, 
et  non  symptomatique  d'une  autre  maladie.  Quand  Télectrisa- 
tion  musculaire  appliquée  à  la  partie  antérieure  du  cou  ne 
suffit  pas,  il  faut  y  joindre  l'électrisation  cutanée  pratiquée 
pendant  quatre  à  cinq  secondes  au  niveau  du  larynx;  et  en  gé- 
néral on  en  obtient  de  bons  effets.  Toutefois  dans  tous  les  cas 
qui  précèdent,  le  plus  souvent  les  paralysies  locales  ne  sont  que 
les  symptômes  d'autres  maladies  beaucoup  plus  graves,  et  alors 
l'électricité  est  malheureusement  presque  toujours  impuissante. 
On  peut  rapprocher  des  paralysies  des  muscles  de  la  vie  or- 
ganique celle  du  diaphragme,  dont  M.  Duchenne  a  fait  une 
étude  toute  particulière;  cette  maladie,  qui  parait  être  extrê- 
mement rare,  consiste  dans  une  altération  des  mouvements 
réguliers  de  la  poitrine  et  de  l'abdomen  pendant  l'inspiration 
et  l'expiration,  qui  amène  une  inspiration  courte  et  insuffi- 
sante aux  besoins  de  la  voix  ;  ce  n'est  pas  une  maladie  mor- 
lelJtî  par  ^'lle-iwmc,  parce  que  lîl  respiration  ii'csl  p&s  c^mh- 
plotcment  empêchée;   mds   la  plus  simple  bronehile  peut 
occaËionner  là  mort  p:ir  asphyxie,  rexpccloration  étant  éiW- 
cile  et  même  impossible.  Le  irailemenl  îadiqtié  par  M.  Ott- 
tlieone  est  réleclrisalion  du  diaphragme  par  l'intermpdiHOT  ^ 
des  nerfs  pliréniques,  ce  qui  produit  une  vêrjlabipï  n^pir 
artiDcielle,  qu'on  peut  obtenir  àum  au  moyen  d**  VM^rlf 
tion  cutanée  effectuée  rapidement  sur  différente  .  «liiJ 
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corps.  Ces  deux  manières  d'obtenir  une  respiration  artificielle 
peuTent  être  utilisées  également  dans  les  cas  où  les  muscles 
respirateurs  sont  à  demi  paralysés,  comme  dans  certains  cas 
d'empoisonnement,  de  fièvres  graves,  etc. 

Les  paralysies  du  sentiment  ont  été,  comme  celles  du  mou- 
vement, traitées  par  Télectricité,  ainsi  que  nous  Tavons  déjà 
fait  remarquer  dans  les  deux  premiers  paragraphes  de  ce 
chapitre.  M.  le  professeur  Wartmann  avait  déjà,  il  y  a  long- 
temps, indiqué  l'emploi  des  courants  d'induction  comme  propres 
à  réveiller  la  sensibilité  dans  les  cas  d*anesthésie  produite  par 
rinspiration  de  l'éther,  quand  cette  anesthésie,  poussée  trop 
loin,  risquerait  d'être  mortelle  '  ;  mais  nous  avons  à  nous  oc- 
cuper ici  des  paralysies  du  sentiment  qui  proviennent  d'un 
état  maladif  et  qui  consistent  essentiellement  dans  un  trouble 
de  la  sensibilité,  soit  simplement  cutanée,  soit  aussi  muscu- 
laire. Ce  trouble  n'est  pas  seulement  une  anesthésie,  c'est-à- 
dire  une  privation  de  la  sensibilité,  mais  il  est  aussi  quel- 
quefois une  hyperesthésie ,  c'est-à-dire  au  contraire  une 
exagération  de  la  sensibilité.  Dans  ce  dernier  cas,  si  l'état  patho* 
logique  ne  provient  pas  d'une  affection  des  centres  nerveux,  on 
peut  employer  l'électrisation  cutanée ,  en  pratiquant  sur  la 
peau  sèche  une  fustigation  électrique  énergique,  ou  en  prome- 
nant les  conducteurs  métalliques  pleins  sur  la  région  doulou- 
reuse, en  même  temps  que  l'appareil  marche  avec  des  inter- 
mittences très-rapides;  l'intensité  du  courant  est  proportionnée 
au  degré  d'énergie  et  d*excitabilité  du  malade  ;  l'opération 
doit  durer  de  deux  à  cinq  minutes.  Ce  mode  de  traitement  ne 
produit  malheureusement  souvent  qu'uQ  soulagement  momen* 
tané;  mais  il  y  a  cependant  des  cas  de  guérison  complète.  L'é- 
lectrisation cutanée  triomphe  plus  facilement  de  Tanesthésie; 

^  L'effet  de  l'éther,  du  chloroforme  et  autres  agents  anesthésiqoes,  tient  pro- 
habl^aaent  à  ce  que  le  sang,  en  apportant  aax  nerfs  les  particules  trèa-divisées  de 
ces  nquidea  volatils,  détermine  en  eux  une  espèce  d'inertie,  qui  leur  ôte  la 
HiscepUbilité  de  se  polariser,  comme  ils  doivent  l'être,  quand  ils  transmettent  soit 
les  loiyvettions  du  cerveau  à  la  périphérie,  soit  les  sensations  de  la  périphérie  au 
tqne  les  physiologistes  essayassent  l'action  directe  sur  les 
1^  Jftgaor*  du  reste  si  ees  essais  n'ont  point  été  laits. 
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remploi  de  la  main  électrique  est  suffisant  pour  la  guérison 
des  anesthésies  cutanées  de  la  face,  mais  pour  le  cou,  le  tronc 
et  les  membres,  il  faut  les  excitateurs  métalliques  pleins,  et 
même  si  la  peau  a  perdu  complètement  sa  sensibilité,  remploi 
des  fils  métalliques  dont  Taction  est  plus  profonde,  est  néces- 
saire. On  place  ces  fils  métalliques  sur  la  partie  ^e  la  peau 
frappée  d*anesthésie,  en  faisant  marcher  Tappareil  avec  son 
maximum  de  force  et  à  intermittences  rapides;  si  laction  thé- 
rapeutique est  immédiate,  comme  c*est  le  cas  ordinaire,  le 
malade  éprouve  dans  les  points  excités  un  chatouillement  ac- 
compagné de  rougeur  et  suivi  d'une  légère  sensation  de  brû- 
lure qui  va  en  croissant  rapidement,  et  qui  devient  bientôt  in- 
tolérable. On  recommence  la  même  opération  sur  les  parties 
voisines  jusqu'à  ce  qu'on  ait  ainsi  modifié  la  paralysie  de  la 
peau  dans  une  certaine  étendue.  Alors  on  remplace  les  fils  mé- 
talliques, devenus  insupportables  pour  le  malade,  par  des  exci- 
tateurs métalliques  pleins,  ayant  soin  de  diminuer  l'intensité 
du  courant  au  fur  et  à  mesure  que  la  sensibilité  reparaît.  En 
général  l'action  de  l'électrisalion  cutanée  est  presque  toujours 
limitée  aux  points  de  la  peau  qui  sont  mis  en  contact  avec  les 
excitateurs  ;  il  arrive  quelquefois,  mais  très-rarement,  que  la 
sensibilité  revient  dans  toute  l'étendue  de  la  surface  de  la  peau, 
lors  même  qu'on  s'est  borné  à  exciter  plus  ou  moins  vivement 
un  seul  point  de  cette  surface.  Quoiqu'il  y  ait  assez  souvent  des 
rechutes,  cependant  l'anesthésie  cutanée  est  d'autant  plus  sû- 
rement guérie  que  l'excitation  électrique  a  été  renouvelée  un 
plus  grand  nombre  de  fois.  C'est  surtout  lorsqu'elle  siège  aux 
mains  et  aux  pieds,  que  l'anesthésie  cutanée  est  grave  par  ses 
conséquences;  mais  l'électrisation  cutanée  et  celle  des  ner& 
collatéraux  en  vient  généralement  à  bout.  Cependant  il  y  a 
aussi  bien  souvent  des  insuccès  dans  la  guérison  par  voie  élec- 
trique des  cas  d'anesthésie;  il  est  possible  que  cela  tienne  à  ce  que 
dans  ces  cas  elles  ne  sont  que  des  symptômes  d'autres  mda- 
dies.  Il  est  probable  que  les  hyperesthésies  et  anesthésies  cuta- 
nées proprement  dites  et  curables  proviennent  d'un  état  maladif 
des  houppes  nerveuses ,  et  on  conçoit  l'action  de  réleclricité 
qui  tend  à  rétablir  ces  houppes  dans  leur  état  normal,  en  étant 
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directement  appliquée  sur  les  points  de  la  peau  auxquels  abou- 
tissent les  extrémités  de  ces  filaments  de  nerfs. 

L*hyperesthésie  et  l'anestbésie  musculaires  ne  sont  pas  moins 
fréquentes  que  celles  de  la  peau.  Les  muscles,  comme  tous  les 
organes  qui  reçoivent  des  filets  nerveux  sensitifs  ou  mixtes 
émanés  du  centre  céphalo-rachidien,  jouissent  d'une  sensibilité 
qu'ils  tiennent  de  ces  filets  nerveux  et  de  leur  communication 
avec  Tencéphale.  Cette  sensibilité,  quoique  moins  vive  que 
celle  de  la  peau,  est  susceptible  cependant  comme  elle,  d'aug- 
mentation et  de  diminution,  et  même  d'abolition.  L*électrisa- 
tion  cutanée  appliquée  à  la  place  douloureuse  provoque  une 
vive  douleur  perturbatrice  qui  ne  tarde  pas  à  modifier  ou  à 
dissiper  l'hyperesthésie  musculaire  ;  cependant  elle  présente 
plus  de  résistance  à  ce  mode  de  traitement  que  l'hyperesthésie 
cutanée;  il  s'agit  ici  de  l'hyperesthésie  musculaire  hystérique; 
quant  à  celle  qui  constitue  le  rhumatisme  musculaire,  tel  que 
lumbago,  douleur  musculaire  de  l'épaule  et  du  cou,  elle  dis- 
paraît rapidement  sous  l'action  de  l'électrisation  cutanée  ;  une 
ou  deux  fustigations  électriques  suffisent  le  plus  souvent.  La 
guérison  rapide  obtenue  dans  la  période  d'acuité  par  de  sim- 
ples excitations  électro-cutanées,  prouve  bien  que  le  rhuma- 
tisme musculaire  n'est  pas  inflammatoire,  mais  qu'il  est  dû  à 
une  névralgie  qui  a  son  siège  dans  les  muscles.  Quand  le  rhu- 
matisme musculaire  est  compliqué  de  paralysie,  ce  qui  arrive 
quelquefois,  il  faut  commencer,  avant  d'appliquer  l'électrisa- 
tion musculaire,  par  appliquer  l'électrisation  cutanée  pour 
faire  disparaître,  autant  que  possible,  la  douleur  ;  c'est  surtout 
dans  les  muscles  du  bras  et  de  l'épaule  que  cette  complica- 
tion survient.  Si  la  contracture  accompagne  le  rhumastisme 
musculaire,  l'excitation  électro-cutanée  peut  la  faire  dispa- 
raître en  même  temps  que  la  douleur;  M.  Duchenne  estime 
qu'on  peut  l'appliquer  dans  les  torticolis  par  cause  rhumatis- 
male, même  pendant  la  période  d'acuité.  Lorsque  la  contrac- 
ture d'un  muscle  est  arrivée  à  une  période  moyenne  entre  l'état 
aigu  et  l'état  chronique,  que  par  conséquent  le  muscle  n^est 
pas  encore  rétracté,  on  peut  espérer  d'en  obtenir  la  guérison 
en  plaçant  les  muscles  antagonistes  dans  un  état  de  contracture 
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artificielle,  au  moyen  de  l*électrisatioD  localisée  pratiquée  avec 
des  intermittences  rapides;  ce  traitement  réussit  surtout  dans 
le  torticolis  du  cou  et  de  Tépaule.  Les  muscles  dont  on  aug- 
mente ainsi  artificiellement  la  puissance  tonique,  agissent 
comme  des  appareils  orthopédiques  qu'on  placerait  à  1*  un  des 
membres  inférieurs  pour  s*opposer  à  une  déformation  occa- 
sionnée par  une  contracture  musculaire.  M.  Duchenne  conclot 
d'un  assez  grand  nombre  d'observations,  que  le  torticolis  pro- 
duit par  la  contracture  rhumatismale  du  rhomboïde  et  des 
muscles  rotateurs  de  la  tète,  peut  être  combattu  avantageuse- 
ment par  l'électrisation  à  intermittences  rapides  des  muscles 
antagonistes  de  ceux  qui  sont  contractures. 

Si  au  lieu  d'être  augmentée,  la  sensibilité  musculaire  est  di- 
minuée ou  abolie,  il  faut,  comme  dans  le  cas  de  Tanesthésie 
cutanée,  commencer  par  traiter  la  paralysie  du  mouvement 
avec  laquelle  coexistent  le  plus  souvent  les  deux  genres 
d'anesthésie,  qui  disparaissent  également  ordinairement  avec 
cette  paralysie.  Mais,  dans  les  cas  d*hystérie,  les  deux  anes- 
thésies  peuvent  ou  marcher  ensemble  ou  s'isoler;  cependant 
l'anesthésie  musculaire  profonde  est  rarement  seule,  elle  accom- 
pagne le  plus  souvent  soit  la  paralysie  musculaire,  soit  Tanes- 
thésie  cutanée;  on  la  traite  donc  en  même  temps  et  de  la  même 
manière  que  les  deux  autres.  Lorsque  par  hasard  elle  est  seule 
ou  qu'elle  existe  avec  la  paralysie  musculaire,  il  faut  agir  avec 
des  courants  électriques  énergiques  et  les  faire  pénétrer  par  li 
méthode  ordinaire  dans  l'épaisseur  même  des  muscles.  C'est  i 
une  espèce  d'anesthésie  musculaire  que  tient  l'abolition  de  cette 
sensibilité  spéciale  à  laquelle,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
M.  Duchenne  a  donné  le  nom  de  conscience  musculaire;  les  in- 
dividus chez  lesquels  manque  cette  faculté  n'ont  plus  la  con- 
science de  l'étendue  de  leurs  mouvements,  de  la  pesanteur,  de 
la  résistance,  etc.;  il  leur  arrive  même  quelquefois  de  perdre, 
quand  on  leur  enlève  momentanément  l'exercice  de  la  vue,  li 
faculté  d'exercer  les  moindres  mouvements  volontaires.  M.  Du- 
chenne applique  dans  ce  cas  l'électricité  localisée  qui  rétablit  U 
conscience  musculaire  en  même  temps  qu'elle  fait  disparaître 
Taoesthésie  dans  les  muscles  qui  en  sont  atteints. 
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Les  névralgies,  dont  nous  venons  de  dire  un  root  à  l'occasion 
du  rhumatisme  musculaire  qui  en  est  très-probablement  une 
forme,  méritent  d'autant  plus  d'attirer  un  instant  notre  atten- 
tion que  c'est  une  des  catégories  d'affections  morbides  à  la  gué- 
rison  desquelles  on  a  depuis  longtemps  appliqué  l'électricité. 
Rien  n'est  si  peu  connu  que  la  cause  des  névralgies;  bien 
souvent  elles  peuvent  être  occasionnées  par  quelque  petite 
tumeur,  quelque  désordre  musculaire  qui  agit  sur  le  nerf  et  pro- 
duit la  douleur.  Mais  nous  ne  parlons  ici  que  de  celles  qui  ont 
leur  siège  dans  le  nerf  lui-même.  S'il  est  permis  d'énoncer  une 
opinion,  peut-être  bien  hasardée  sur  ce  sujet,  nous  serions  dis- 
posé à  voir  dans  les  névralgies  proprement  dites  une  pertur- 
bation dans  l'état  électrique  naturel  du  nerf,  de  telle  façon  qu'il 
y  aurait  lutte  entre  sa  disposition  anormale  et  l'action  nerveuse 
réguUère.  Or  rétablir,  si  c'est  possible,  l'influence  prédomi- 
nante de  cette  dernière  action  serait  le  moyen  le  plus  sûr  de 
combattre  la  névralgie;  et  pour  cela,  l'emploi  de  l'électricité 
semblerait  indiqué.  La  forme  sous  laquelle  l'électrisation  devrait 
avoir  lieu  ne  serait  pas  indifférente;  il  faudrait  d'abord  tâcher 
de  faire  pénétrer  directement  dans  les  nerfs  les  courants  élec- 
triques, ensuite  il  serait  important  de  donner  à  ces  courants  une 
direction  telle,  que  le  nerf  fût  dans  un  état  électrique  semblable  à 
celui  qu'il  a  dans  l'état  normal.  Or,  la  pratique  médicale  indi- 
que la  nécessité  d'avoir  égard  aux  deux  points  que  nous  venons 
de  signaler.  M.  Magendie  a  eu,  le  premier,  l'idée  de  faire  arriver 
les  courants  jusqu'aux  nerfs,  dans  le  traitement  des  névralgies 
de  la  cinquième  paire,  en  introduisant  deux  aiguilles  de  pla- 
tine, l'une  à  l'origine  du  nerf,  ou  au  moins  dans  son  voisinage 
immédiat,  l'autre  vers  sa  terminaison.  Le  courant  coolinu  d'une 
pile  d'abord  peu  forte,  mais  dont  on  pouvait  graduellement 
augmenter  un  peu  la  puissance,  passait  d'une  aiguille  à  l'autre 
en  parcourant  le  nerf  et  toutes  ses  divisions  ;  après  la  cessation 
de  la  douleur,  qui  n'avait  lieu  ordinairement  qu'après  plusieurs 
séances  successives,  on  ne  retirait  pas  immédiatement  les  ai- 
guilles, mais  on  faisait  exécuter  au  malade  quelques-uns  des 
mouvements  qui  ramènent  ordinairement  la  névralgie,  afin 
d'être  bien  certain  qu'elle  eût  disparu.  Quoique  M.  Magendie 
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ait  aussi  employé  les  courants  dUoductioD,  H.  James,  qui  a 
écrit  UD  ouvrage  sur  le  Tratiemeni  des  névraiffies  par  rèteetri- 
cité^  remarque  que  pour  réussir  ou  est  obligé  souvent  de  £ûre 
usage  d*un  véritable  courant  continu.  M.  A.  Becquerel  caracté- 
rise,  sous  le  nom  de  méthode  substitutive  ou  perturbatrice,  ce 
mode  d'application  des  courants  électriques.  Lui-même  a 
obtenu  des  résultats  très-satisfaisants  par  une  méthode  qu'il 
appelle  hyposthénisante,  et  qui  me  semble  avoir  beaucoup  de 
rapports  avec  la  précédente.  Elle  consiste  aussi  à  faire  circuler 
un  courant  direct  et  continu  d'une  certaine  intensité  dans  le 
nerf;  mais  il  est  indispensable  que  le  pôle  positif  de  la  pile  qui 
produit  ce  courant  soit  placé  vers  le  centre  nerveux  et  le  p6le 
négatif  à  la  périphérie,  de  façon  que  le  courant  soit  direct,  c*esl- 
à-dire  qu*il  parcoure  les  nerfs  dans  le  sens  de  leur  ramificatioo. 
Si  le  courant  est  indirect,  l'action  thérapeutique  n'en  aurait 
pas  moins  lieu,  mais  les  douleurs  seraient  beaucoup  plus  vives 
pendant  tout  le  temps  qu'on  ferait  circuler  le  courant  dans 
les  nerfs.  M.  Becquerel,  s'appuyant  sur  les  expériences  de 
MM.  Nobili  et  Marianini  que  nous  avons  citées  dans  la  qua- 
trième partiede  ce  Traité  ',  croit  qu'en  agissant  ainsi  sur  le 
nerf,  on  engourdit  momentanément  sa  sensibilité  cooune  sa 
motilité,  et  c'est  ce  qui  lui  a  fait  donner  à  sa  méthode  le  nom 
A'hyposthinisanie.  Quoique,  pour  faire  pénétrer  le  courant 
dans  le  nerf,  la  méthode  de  l'électro-puncture  de  Magendie  soit 
certainement  plus  sûre,  cependant  M.  A.  Becquerel,  pour  éviter 
une  douleur  trop  vive  aux  malades,  se  contente  le  plus  souvent 
de  deux  éponges  humides  pour  électrodes;  on  applique  Tuoe, 
la  positive,  sur  le  point  du  nerf  le  plus  rapproché  du  centre 
nerveux;  on  promène  l'autre,  la  négative,  successivement  sur 
les  branches  du  nerf  qui  sont  douloureuses.  Ce  traitement  en 
général  n'est  pas  long;  si  au  bout  de  douze  ou  quinze  séances 
on  n'a  rien  obtenu,  il  est  bien  probable  qu  on  ne  réussira  pas. 
M.  A.  Becquerel  a  remplacé  sans  inconvénient,  dans  ce  genre 
de  médication ,  la  pile  à  auges  par  un  appareil  d'induction, 
mais  en  ayant  soin  de  n'avoir  qu'un  des  courants  induits  ton- 

*  Tome  n,  page  430. 
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jours  dirigé  dans  ie  même  sens,  et  eu  disposant  lés  électrodes 
de  façon  que  ce  sens  soit  tel  que  l'électricité  positive  arrive  du 
côté  des  centres  nerveux,  et  la  négative  par  la  périphérie.  Il 
faut  de  plus  que  les  intermittences  soient  très-rapides  ;  dans  ces 
conditions,  les  courants  induits  agissent  comme  des  courants 
continus.  Seulement  dans  le  premier  instant  la  douleur  est 
Irès-vive,  et  elle  est  accompagnée  d*un  tremblement  flbrillaire 
des  muscles  placés  sur  la  route  des  courants;  cette  douleur  est 
bientôt  remplacée  par  la  sensation  d'un  engourdissement  qui 
augmente  peu  à  peu,  finit  par  devenir  complet  et  profond,  et 
persiste  jusqu'à  la  fin  de  l'application.  M.  A.  Becquerel  cite 
plusieurs  cas  intéressants  de  guérison  qu'il  a  obtenus  par  la 
méthode  que  nous  venons  de  décrire,  entre  autres  celui  d'une 
jeune  personne,  âgée  de  dix-neuf  ans,  atteinte  d'une  névralgie 
qui  occupait  les  deux  nerfs  sus-orbilaires,  et  qui  avait  une 
marche  régulière.  Commençant  à  onze  heures  du  matin,  elle 
était  tolérable  jusqu'à  quatre  ou  cinq  heures  après  midi,  mo- 
ment à  partir  duquel  elle  augmentait  d'intensité  jusqu'à  deux 
heures  du  malin,  à  un  point  tel  que  la  inalade  ne  pouvait 
s'empêcher  de  pousser  des  cris  perçants,  et  qu'il  y  avait,  dans 
les  instants  où  la  douleur  était  la  plus  vive,  des  mouvements 
convulsifs  du  front  et  des  paupières.  A  deux  heures  du  matin 
la  douleur  décroissait  progressivement  jusqu'à  cinq  heures  du 
matin,  heure  à  laquelle  le  sommeil  survenait;  puis  tout  re- 
commençait  à  onze  heures.  Tous   les  remèdes  avaient  été 
essayés,  mais  en  vain  :  sulfate  de  quinine,  opium,  valériane, 
vésicatoires  morphines,  etc.  Le  traitement  électrique  fut  alors 
appliqué  ;  les  trois  premiers  jours  une  séance  de  dix  à  quinze 
minutes  fut  donnée  à  une  heure,  les  deux  électrodes  étant  pla- 
cés entre  les  deux  régions  temporales  pendant  une  moitié  de  la 
séance,  et  entre  les  deux  nerfs  sus-orbitaires  pendant  la  seconde 
moitié.  Chaque  fois  la  douleur  disparut  subitement,  et  la  ma- 
lade n'en  ressentit  aucune  atteinte  jusqu'à  six  heures  du  soir, 
instant  auquel  elle  revenait.  Dès  lors  on  fit  deux  séances  par 
jour,  une  à  une  heure,  l'autre  à  six  heures,  et  en  dix  jours  la 
guérison  fut  complète  et  absolue. 
Outre  la  méthode  que  nous  venons  de  décrire,  on  en  emploie, 
m.  il 


042  AP<»ll€ATIONS  PS  t^ÉLECTUlCITÉ. 

dans  le  traitement  des  névralgies,  une  autre  imaginée  par 
M.  Duchcnne  qui  est  la  méthode  révulsive,  fondée  sur  Vélee- 
Irisation  eutanée.  Nous  en  avons  déjà  parlé  plus  haut  à  Tocea- 
sion  des  hypéresthésies  en  donnant  des  détails  syffîsants  sur  la 
manière  dont  ou  la  pratique  ;  suivaut  M.  Becquerel,  ce  mode 
d'application  de  1  électricité  produit  Tanesthésie  du  nerf  ma- 
lade en  délennioant  une  douleur  dérivatrice;  nous  sommes 
plutôt  disposé  à  croire  que  c'est,  comme  nous  Tavons  dit,  par 
un  effet  direct  sur  les  dernières  ramifications  nerveuses  quil  agit. 
Ce  mode  de  traitement,  appliqué  particulièrement  par  M.  Du- 
cheune  à  la  névralgie  sciatique,  est  susceptible  cependant 
d'être  employé  contre  toute  autre  espèce  de  névralgie.  Quoiqu'il 
ne  donne  pas  toujours  des  résultats  satisfaisants,  il  est  néan- 
moins des  cas  particuliers  où  il  semble  plus  approprié  que  le 
premier,  dont  l'emploi  nous  parait  pourtant  plus  rationnel  et 
plus  propre  à  amener  une  guérisou  prompte  et  complète. 

Parmi  les  paralysies  du  sentiment,  celles  des  organes  des 
sens  méritent  tout  particulièrement  d* attirer  notre  attention, 
quoique  jusqu'ici,  il  faut  le  reconnaître,  remploi  de  l'électricité 
dans  leur  traitement  n'ait  pas  donné  des  résultats  bien  satis- 
faisants. 

Magendie  est  le  premier  qui  ait  essayé,  par  une  applicatioo 
rationnelle  de  l'électricité,  de  traiter  la  paralysie  complète  o« 
incomplète  de  la  vue,  c'est-à-dire  l'amaurose  à  ses  différeots 
degrés;  il  parait  bien  qu'il  a  obtenu  quelques  succès;  cèpes- 
daut  ce  mode  de  traitement  n'a  pas  été  généralement  adi^ 
ce  qui  prouve  qu'il  laisse  quelque  chose  à  désirer,  et  qu'il  uesa 
pas  peut-être  sans  inconvénient.  Remarquons  d'abord  qu*il  se- 
rait parfaitement  inutile  d'employer  l'électricité  pour  le  lraît^ 
ment  des  amauroses  qui  sont  Uées  à  un  état  général,  on  qui 
proviennent  d'une  maladie  du  cerveau;  il  n'y  a  que  k$ 
amauroses  essentielles  proprement  dites,  qu'on  ait  quelque; 
chances  de  guérir  par  ce  moyen.  Parmi  oelles-ci^  les  hystéb- 
ques,  n'étant  le  plus  souvent  que  passagères,  disparaisseat 
en  général  d'elles-mêmes  ou  cèdent  à  une  médication  ordi- 
naire, telle  que  l'hydrothérapie;  cependant  si  elles  sont  persis- 
tantes, l'emploi  de  l'électricité  peut  avoir  un  bon  effet,  la 
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amauroses,  qui  sont  accompagnées  de  congestion  vers  la  tête,  ne 
doivent  pas  être  traitées  par  Télectricilé,  traitement  qu  il  faut 
surtout  garder  pour  celles  qui  marchent  avec  un  état  de  fai- 
blesse de  l'organisme.  Il  est  rare,  même  dans  ce  cas,  que  lors- 
que la  vue  est  perdue  d'une  manière  absolue,  on  obtienne  une 
guérison;  cependant  Magendie  a  guéri  un  cas  d'amaurose 
complète.  Plus  on  emploie  Télectricité  à  une  époque  rapprochée 
du  début  de  la  maladie,  plus  on  a  de  chances  de  réussir.  C'est 
évidemment  à  une  paralysie  du  nerf  optique  que  sont  dues  les 
amauroses  qui  nous  occupent.  Aussi  plus  on  atteindra  ce  nerf 
directement  par  Télectricité,  plus  on  opérera  dans  de  bonnes 
conditions;  sous  ce  rapport  Téleclro-puncture,  si  elle  n*effrayait 
pas  trop  les  malades,  serait  le  meilleur  mode  d'application  ; 
c'est  ainsi  qu'opérait  Magendie.  M.  Person  également,  en  im- 
plantant les  aiguilles  dans  Torbite  et  même  dans  la  sclérotique 
jusqu'à  l'humeur  vitrée,  a  obtenu  plusieurs  cas  de  guérison 
complète;  M.  Magendie  et  lui  se  servaient  de  courants  continus. 
Ce  sont  aussi  ces  courants  qu'emploie  M.  Purkinje,  qui  a  re- 
marqué que  le  sens  du  courant  est  loin  d'être  indifférent;  ainsi, 
lorsque  Tamaurose  est  à  son  début  et  qu'elle  est  accompagnée 
de  douleurs  subjectives,  c'est  l'électrode  négatif  qu'il  place  le 
plus  près  possible  de  l'œil  sur  lequel  il  veut  agir,  tandis  que 
c'est  l'électrode  positif  qu'il  place  ainsi  quand  l'amaurose  dé- 
bute par  un  affaiblissement  de  sensibilité  de  la  rétine  ;  le  pâle 
contraire  à  celui  qui  est  près  de  l'œil,  étant  placé  à  une  certaine 
distance,  en  contact  avec  la  muqueuse  buccale,  par  exemple. 
M.  Duchenne  cite  un  cas  de  diplopie  qu'il  a  réussi  à  guérir 
par  le  courant  d'une  pile  assez  forte,  en  appliquant  les  deux 
électrodes  humides  respectivement  sur  les  deux  paupières  du 
malade  préalablement  fermées.  Deux  excitations  successives 
furent  données  à  une  seconde  d'intervalle  et  à  une  dose  très- 
forte.  Le  malade  vit  une  flamme  considérable  qui  lui  causa  une 
sorte  d'éblouissement;  il  secoua  la  tète  et  ouvrant  les  yeux,  il 
dit  :  Vous  n'avez  plus  qu'une  lêle;  je  ne  vois  plus  double.  Sa 
guérison  a  été  complète  et  s'est  maintenue.  M.  Duchenne  n'a- 
vait* pas  été  toujours  aussi  heureux;   ayant  traité  un  jour 
des  muscles  paralysés  de  la  face  avec  le  courant  d'une  pile,  il 
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occasioDna  dans  Tœ!!  du  malade  Tapparition  d*uDe  flamme  su- 
bite (pbûspbène),  qui  fut  suivie  d*uD  trouble  considérable  delà 
vue  dans  cet  œil,  trouble  qu*on  n'a  pas  réussi  à  faire  disparaî- 
tre. C'est  cet  accident  qui,  en  démontrant  à  M.  Duchenne  Tac- 
tion  spéciale  des  courants  continus  sur  la  rétine,  rengageai 
faire  l'essai  que  nous  avons  cité  le  premier,  et  dont  le  résultat 
fut  des  plus  satisfaisants.  Nous  avons  déjà  remarqué  que  M.  Du- 
cbenne  a  reconnu  aux  courants  d'induction  qu'il  appelle  du 
deuxième  ordre,  c'est-à-dire  ceux  qui  ne  sont  pas  Ifô  extra- 
courants, la  même  propriété  d'agir  sur  la  rétine.  Cependant 
M.  A.  Becquerel  conseille  de  se  servir  plutôt  des  courants  de 
tension  médiocre  et  administrés  avec  des  intermittences  lentes, 
en  appliquant  les  électrodes  humides  autour  des  orbite,  sur 
les  paupières  mêmes;  les  séances  doivent  être  courtes;  il  en 
faut  un  très-grand  nombre,  et  on  doit  agir  en  général  avec 
beaucoup  de  précautions  et  de  patience;  le  traitement  peut 
durer  quelquefois  plusieurs  mois.  Si  les  éponges  humides  ne 
suffisent  pas,  on  peut  essayer  l'électro-punclure  qui  présente 
de  bonnes  chances  de  succès. 

La  paralysie  de  l'organe  de  l'ouïe  a  été  traitée  aussi  par  l'é- 
lectricité; mais  il  est  évident  qu'ici,  comme  pour  l'organe  de  la 
vue,  ce  mode  de  traitement  ne  peut  présenter  de  chances  de 
succès  qu'autant  que  le  siège  du  mal  est  dans  le  système  ner- 
veux auditif.  C'est  pourquoi  on  ue  doit  l'appliquer  qu'après  un 
diagnostic  fait  avec  beaucoup  de  soin.  Toutefois,  même  ap^è^ 
qu'on  s'est  assuré  par  une  exploration  rigoureuse  que  l'oreille 
moyenne  est  saine,  que  tous  les  passages  sont  libres,  et  que 
par  conséquent  la  surdité  a  son  siège  dans  l'oreille  interne,  il 
ne  s'ensuit  pas,  comme  le  remarque  judicieusement  M.  Ménière', 
qu'elle  provienne  d'une  lésion  même  du  nerf  acoustique.  Il  y  a 
tant  d'autres  parties,  tant  de  tissus  dans  l'oreille  interne  doni 
la  lésion  peut  être  une  cause  de  surdité,  que  la  conclusion  que 
nous  venons  d'indiquer  pourrait  bien  être  souvent  hasardée. 


>  Nous  renvoyons  pour  les  détails  à  un  morceau  très-iatércssant  de  M.  Jk- 
nière,  l'hahilc  médecin  en  chef  de  rinbtilut  des  bonrus-niaets,  in>ërê  dan»  1 
Traite  des  applications  dv  i'élecfricité  à  la  thciaptutique  de  M.  A.  Ii«qt»ert'. 
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Mais  la  surdité  fût-elle  nerveuse,  M.  Ménière,  à  la  suite  d'un 
grand  nombre  d'essais  variés  de  beaucoup  de  manières,  estime 
que  les  courants  d'induction  n'ont  pas  d'efficacité  dans  le  traite- 
ment de  cette  surdité,  si  elle  est  essentielle  et  non  pas  symptoma- 
tique,  comme  celle  qui  s'observe  chez  les  hystériques,  cas  dans 
lequel  presque  tous  les  moyens  thérapeutiques  ont  un  égal  succès. 
Malgré  ces  résultats  décourageants,  appuyés  d'une  autorite 
trop  respectable  pour  ne  pas  y  ajouter  une  pleine  confiance, 
nous  voyons  qu'il  y  a  des  cas  rebelles  aux  autres  moyens  cu- 
ratifs  dans  lesquels  on  peut  essayer  l'emploi  de  l'électricité,  qui 
d'ailleurs  ne  présente  pas  d'inconvénients,  s'il  n'oflEre  pas  les 
avantages  qu'on  en  attend.  Aussi  nous  donnerons  en  quelques 
mots  les  moyens  d'opérer  indiqués  par  M.  Duchenne.  On  com- 
mence par  injecter  dans  le  conduit  auditif  externe,  qui  est 
placé  verticalement  au  moyen  de  l'inclinaison  de  la  tête,  une 
quantité  d'eau  suffisante  pour  remplir  sa  première  moitié.  On 
y  plonge  un  fil  métallique,  qu'on  met  en  communication  avec 
l'un  des  électrodes  des  courants  induits,  pendant  que  l'autre  se 
termine  par  une  éponge  humide  enfoncée  dans  un  cylindre  que 
Ton  place  sur  la  nuque;  il  faut  avoir  soin  que  le  fil  métallique 
ne  soit  point  en  contact  avec  la  membrane  du  tympan  ou  avec 
les  parois  du  conduit  auditif.  On  ne  doit  employer  que  des 
courants  très-faibles  et  appropriés  à  la  délicatesse  de  l'organe 
sur  lequel  on  agit.  Les  sensations  qu'éprouve  l'oreille,  lors- 
qu'elle est  saine,  sont  assez  remarquables;  c'est  d'abord  un 
bruit  sec,  qui  se  rapproche  de  celui  du  battement  des  ailes 
d'une  mouche  qui  vole  entre  une  vitre  et  un  rideau  lorsque 
les  intermittences  deviennent  très-rapides.  Puis  à  ces  phéno- 
mènes d'audition  s'ajoute  une  sensation  de  chatouillement  qui 
se  communique  à  différentes  parties  de  la  langue  -,  il  y  a  égale- 
ment une  sensation  gustative  spéciale  qui  se  manifeste  quand 
l'excitation  est  assez  énergique.  Les  sensations  perçues  dans  le 
fond  de  l'oreille  et  dans  les  deux  tiers  antérieurs  de  la  langue 
annoncent  bien  une  excitation  des  nerfs  de  la  membrane  et  de 
la  corde  du  tympan,  ce  qui  semble  devoir  faire  espérer  qu'une 
op&ralion  qui  ébranle  si  profondément  le  système  nerveux  de 
Vilfefflti  doiliotercer  une  influence  heureuse  sur  certaines  sur- 
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dites  nerveuses.  M.  DuchenDe  cite  en  effet,  à  c6té  d'un  nombre 
à  peu  près  égal  d^insuccès,  des  cas  où  il  a  obtenu  par  Téiec- 
trisation  de  la  membrane  et  de  la  corde  du  tympan,  soit  la  gué- 
rison,  soit  une  amélioration  dans  des  surdités  nerveuses  indé- 
pendantes d'une  lésion  organique.  Tout  dernièrement  il  a 
réussi  à  guérir  presque  entièrement  un  enfant  affecté  d'une 
surdi-mutité  congéniale,  de  l'espèce  de  celles  qui  jusqu'ici  ont 
été  considérées  comme  incurables.  Ce  cas,  qui  est  le  premier  de 
ce  genre,  est  d'un  immense  intérêt;  s'il  n'est  pas  l'effet  d'une 
illusion,  si  en  particulier  il  se  répétait,  il  démontrerait  que  la 
surdi-mutité  congéniale  peut,  sous  l'influence  de  l'excitation 
électrique  de  l'oreille  interne,  être,  sinon  complètement  guérie, 
du  moins  considérablement  améliorée;  c'est  en  opérant  sur 
l'oreille  interne,  suivant  le  mode  que  nous  avons  décrit  plus 
haut,  que  M.  Duchenne  a  obtenu  ce  résultat  inattendu. 

Quant  à  l'odorat  et  au  goût,  les  tentatives  qui  ont  été  faites 
pour  les  rendre  par  un  traitement  électrique,  quand  ils  ont 
été  perdus,  sont  trop  peu  nombreuses  et  trop  peu  importantes 
pour  que  nous  nous  y  arrêtions. 

Parmi  les  maladies  au  traitement  desquelles  on  a  appliqué  avec 
succès  l'électricité,  nous  devons  mentionner  encore  les  atrophies; 
nous  avons  déjà  parlé  de  celles  qui  atteignent  les  muscles  qui, 
par  l'effet  d'une  paralysie  ou  par  une  cause  quelconque,  ces- 
sent de  fonctionner;  nous  n'y  reviendrons  pas.  Mais  il  en  est 
d'autres  auxquelles  on  ne  peut  alléguer  de  causes  générales,  ci 
dans  lesquelles  les  différentes  parties  du  système  nerveux,  Tenci*- 
phale,  la  moelle  épinière  et  les  nerfs,  restent  dans  un  état  d'in- 
tégrité parfaite,  avec  cette  différence  cependant  que  dans  plu- 
sieure  d'entre  elles  les  racines  antérieures  des  nerfs  spinaux 
sont  atrophiés;  ce  sont  les  racines  postérieures  de  ces  même* 
nerfs  qui  seules  restent  intactes.  Cette  espèce  d'atrophie,  dési- 
gnée sous  le  nom  d'atrophie  musculaire  graisseuse  progres- 
sive, envahit  successivement  faisceau  par  faisceau,  fibre  par 
fibre,  les  muscles  soumis  à  la  volonté,  en  laissant  intacte» 
la  sensibilité  générale  et  spéciale,  les  facultés  intellectuclk^ 
et  affectives,  et  toutes  les  fonctions  de  ;la  vie  de  nutrition  an- 
tres que  la  nutrition  des  muscles.  M.  Cruveilher,  à  <|ui  Foo 


AnPLfG\TIONS  PHYSIOLOGIQUES.  647 

doit  la  découterte  de  rexisteace,  dans  cette  affection,  de  Ta- 
trophie  des  racines  antérieures  des  nerfs  spinaux  comme  ac* 
compagnant  celle  des  muscles,  reconnaît  deux  degrés  dans 
cette  dernière  :  dans  le  premier,  le  muscle  est  réduit  du  cin- 
quième au  dixième  et  même  au  vingtième  de  son  poids,  sans 
altération  de  structure,  mais  seulement  avec  une  diminution  no-^ 
table  dans  Tintensité  de  la  coloration  rouge;  le  deuxième  degré 
est  alors  l'atrophie  par  transformation  graisseuse.  Suivant 
M.  Duchenne  et  M.  Valérius,  la  sensibilité  et  la  contractilité  élec- 
triques sont  diminuées,  mais  non  abolies  dans  un  muscle 
atteint  d'atrophie;  plus  tard ,  et  même  avant  que  les  fibres 
musculaires  se  soient  toutes  atrophiées,  le  muscle  ne  se  con- 
tracte plus,  quelque  intenses  que  soient  les  courants  auxquels 
on  le  soumet,  mais  la  sensibilité  des  nerfs  sensoriaux  qui  n'a- 
vait été  que  peu  ou  point  affaiblie  persiste  toujours.  M.  A.  Bec- 
querel croit  que  la  contractilité  électrique  persiste  dans  les 
fibres  restantes,  et  qu'elle  y  conserve  le  même  degré  d'éner- 
gie, mais  que,  comme  ces  fibres  ont  considérablement  diminué 
en  nombre,  la  contractilité  totale  du  muscle  est  notablement 
diminuée.  Lorsque  les  muscles  sont  le  siège  de  la  transforma- 
tion graisseuse,  la 'contractilité  électro-musculaire  est  alors 
tout  à  fait  anéantie.  M.  A.  Becquerel  ne  croit  pas  que,  dans  ce 
genre  d'affections,  l'électricité  puisse  être  appliquée  avec  avan- 
tage; c'est  aussi  l'opinion  de  M.  Valérius.  M.  Duchenne  estime 
au  contraire  que,  tant  que  les  muscles  conservent  leur  contrac- 
tilité électrique  et  les  contractions  fibrillaires,  avant  la  période 
extrême  où  la  transformation  graisseuse  commence  à  se  pro- 
duire, il  est  permis  d'espérer  de  les  sauver  d'une  destruction 
complète,  et  peut-être  de  les  développer  plus  ou  moins  en  y 
rappelant  la  nutrition  au  moyen  de  1  électrisation  localisée,  il 
me  semble  que  les  cas  remarquables  de  guérison  ou  d'amélio- 
ration cités  par  M.  Duchenne  prouveraient  la  vérité  de  son  as- 
sertion, du  moins  quand  l'atrophie  musculaire  graisseuse  est 
locale  et  est  la  conséquence  d'un  travail  forcé  et  continu; 
mm  il  est  probable  qu'il  n'en  serait  plus  de  même  quand 
tttt^f^  ^  générale  et  spontanée,  sans  cause  occasionnelle. 
►  en  effet  des  cas  de  guérison  cités  par  M.  Du- 
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chenne,  que  l'atrophie  musculaire  progressive  se  porte  exctusî- 
vemeut  sur  les  muscles  qui  sont  le  plus  fatigués,  et  qu*uiie  fois 
guéris  par  Télectrisation  localisée,  le  seul  fait  de  la  reprise  d'un 
travail  pénible  occasionne  des  rechutes. 

Une  question  générale  très-intéressante  se  présente  ici;  lors- 
que, comme  cela  a  lieu  dans  les  cas  qui  nous  occupent,  Tatro- 
phie  des  racines  antérieures  des  nerfs  spinaux  accompagne 
Vatrophie  musculaire  graisseuse,  il  semble  difficile  de  com- 
prendre qu'on  puisse  guérir,  même  par  l'électricité  et  en  agis- 
sant uniquement  sur  eux,  des  muscles  auxquels  n'arrive  plus 
l'influence  nerveuse  qui  leur  donne  la  vie  et  détermine  la  nu- 
trition. M.  Duchenne  est  disposé  à  croire  qu'ici,  comme  dans  le 
cas  de  l'expérience  de  M.  Cl.  Bernard,  que  nous  avons  citée  plus 
haut  ',  dés  conducteurs  nerveux  de  nouvelle  formation  rem- 
placent les  racines  nerveuses  atrophiées,  et  que  rélectricilê 
rend  aux  muscles  la  propriété,  longtemps  suspendue,  de  subir 
pour  leur  nutrition  l'influence  nerveuse  qui  avait  été  arrêtée  ou 
gênée.  Ce  point  de  vue,  dont  nous  ne  saurions  méconnaître  la 
justesse,  conduirait  à  admettre  que  l'électricité  ne  saurait  être 
efficace  qu'autant  que  la  cause  fondamentale  du  mal,  l'atro- 
phie des  racines  nerveuses,  aurait  déjà  cessé  ou  du  moins  di- 
minué; son  action  consisterait  donc  essentiellement,  comme 
nous  l'avons  déjà  observé  dans  nos  remarques  préliminaires,  à 
rétablir  la  relation  interrompue  entre  les  muscles  et  1^  der- 
nières ramifications  nerveuses  destinées  à  les  animer.  La  pré- 
sence de  la  contractilité  volontaire  et  de  la  contractilité  électri- 
que, qui  persistent  dans  cette  affection,  tant  qu'elle  est  curable, 
semblent  à  M.  Duchenne  ne  pouvoir  se  concilier  avec  le  nom  de 
paralysie  atrophique  que  M.  Cruveilher  lui  a  donné;  il  est  même 
convaincu  qu'en  s'y  prenant  à  temps,  c'est-à-dire  en  n'attendant 
pas  pour  agir  que  les  muscles  ne  remplissent  plus  du  tout  leurs 
fonctions,  ou  qu'ils  soient  entièrement  détruits ,  on  peut  non- 
seulement  arrêter  la  marche  envahissante  de  la  maladie,  mats 
même  refaire  de  la  fibre  au  moyen  de  l'électrisation  localisée.  Il 
est  probable  que  les  divergences  qui  existent  entre  M.  Ducbenoe 

*  Toinp  lU,  paRc  624  [mlej. 
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et  M.  A.  Becquerel,  relativement  au  traitement  des  atrophies 
musculaires  progressives,  tiennent  ici,  comme  cela  arrive  si  sou- 
vent, simplement  à  ce  que  les  cas  observés  par  ces  deux  habiles 
médecins  o*étaient  nullement  dans  les  mêmes  conditions,  soit 
quant  à  Torigine,  soit  quant  à  la  période  de  la  maladie 

Le  traitement  de  Tatrophie  musculaire  graisseuse  progres- 
sive exige  en  général  l'emploi  d'appareils  de  très-grande  force 
et  à  intermittences  très-rapides;  il  est  évident  qu'il  faut  dimi- 
nuer graduellement  l'intensité  du  courant,  tout  en  la  mainte- 
nant considérable,  à  mesure  que  s'accrott  la  sensibilité  des 
muscles,  d'abord  obtuse;  la  durée  de  chaque  application  ne  doit 
pas  être  trop  prolongée  (huit  à  dix  minutes  au  plus).  Enfin  il 
faut  avoir  soin  de  diriger  l'excitation  électrique,  surtout  sur  les 
muscles  dont  les  usages  sont  les  plus  nécessaires,  tels  que  ceux  qui 
senties  agents  indispensables  de  la  respiration  et  du  mouvement. 

Nous  avons  vu  que  M.  Duchenne  n'a  pas  distingué  l'atrophie 
musculaire  essentielle,  qui  est  la  conséquence  de  l'atrophie  des 
racines  antérieures  des  nerfs  rachidiens,  désignée  par  M.  Cru- 
veilher  sous  le  nom  de  paralysie  atrophique,  de  celle  dans  la- 
quelle il  n'y  a  aucune  lésion  des  nerfs,  et  qui  nous  paraît  ce- 
pendant différer  essentiellement  de  la  première;  par  contre  il 
classe  avec  raison  sous  un  chef  distinct,  sous  le  nom  de  paraly- 
sie atrophique  graisseuse  de  l'enfance,  la  maladie  décrite  avec 
grand  soin  par  M.  Rilliet  sous  le  nom  de  paralysie  essentielle 
de  l'enfance.  M.  Duchenne  admet,  dans  cette  paralysie,  deux 
degrés,  l'un  dans  lequel  la  contractilité  électrique  musculaire  est 
intacte,  l'autre  danslçquel  elle  est  au  contraire  très-affaiblie  et 
même  abolie.  Comme  on  le  voit,  l'exploration  électrique  muscu- 
laire permet  de  distinguer  ces  deux  degrés,  qui  semblent  cor- 
respondre à  deux  genres  d'affections,  l'une  qui  suit  une  marche 
aiguë  et  se  termine  par  une  guérison  rapide,  l'autre  ayant  une 
durée  plus  longue  et  se  terminant  par  l'atrophie  et  la  transfor- 
mation graisseuse  d'un  pi  us  ou  moins  grand  nombre  de  muscles. 
La  première  est  peut-être  une  affection  périphérique  légère, 
probablement  de  nature  rhumatismale,  tandis  que  la  seconde 
tient,  à  ce  qu'il  paraît,  à  un  état  morbide  quelconque  d'une 
partie  plus  ou  moins  étendue  de  la  moelle  épinière,  car  elle  se 
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rapproche  beaucoup  par  ses  symptômes  et  par  sa  marche,  de  U 
paralysie  consécutive  à  la  lésion  traumatique  des  nerfs  spinaux 
ou  de  la  moelle.  La  paralysie  alrophique  graisseuse  de  Teo- 
fance  se  distingue  de  la  paralysie  atrophique  progressive  que 
nous  avons  décrite  plus  haut,ed  ce  que,  contrairement  à  celle- 
ci,  elle  va  en  décroissant,  ce  qui  lient  à  la  cause  très-différente 
des  deux  affections.  M.  Duchenne  s'est  beaucoup  occupé  de  cette 
maladie;  il  a  constaté,  dans  un  très-grand  nombre  de  cas,  que 
l'électricité  localisée,  appliquée  à  temps,  peut  abréger  la  durée 
de  la  paralysie,  diminuer,  sinon  prévenir  l'atrophie  des  mus- 
cles, et  peut-être  empêcher  leur  transformation  graisseuse.  H 
a  vu,  à  une  époque  très-avancée  de  la  maladie  (après  un  an  et 
plus  de  durée),  les  muscles  qui  ne  sont  point  graisseux  recou- 
vrer leur  contraclilité  électrique,  quelque  atrophiés  qu'ils  aient 
été.  Lors  même  que  l'absence  de  toute  contractilité  électrique 
ferait  craindre  que  le  tissu  musculaire  soit  devenu  entièrement 
graisseux,  il  faut  encore  essayer  un  traitement  électrique  pour 
le  cas  possible  où  il  resterait,  comme  cela  s'est  présenté,  quel- 
ques fibres  musculaires  saines,  cachées  dans  l'épaisseur  du 
tissu  graisseux.  L'électricité  localisée,  en  favorisant  leur  nutri- 
tion, finit  par  les  développer  en  augmentant  à  la  fois  leur  force 
et  leur  étendue. 

Obligé  de  nous  restreindre,  nous  ne  nous  arrêterons  pas 
longtemps  à  toutes  les  affections  autres  que  celles  dont  nous 
avons  parlé,  qu'on  a  également  essayé  de  traiter  par  l'électri- 
cité; ce  serait  d'ailleurs  malheureusement  enregistrer  plus  d'in- 
succès que  de  succès.  Nous  avons  déjà  indiqué  la  méthode  de 
Nobili,  appliquée  parMalteucci  pou  rlaguérison  du  tétanos;  cette 
méthode,  qui  consiste  à  faire  passer  un  courant  continu  direct  le 
long  de  la  moelle  épinière,  eu  introduisant  le  malade  graduel- 
lement dans  le  circuit  voltaïque  pour  éviter  les  contractions 
musculaires,  n'a  jamais  été  appliquée  qu'une  fois;  le  malade 
parut  soulagé,  mais  les  blessures  qui  avaient  occasionné  le  té- 
tanos étaient  trop  graves  pour  qu'il  pût  survivre,  de  sorte  qu'on 
ne  put  pas  tirer  de  conclusion  positive.  D'ailleurs,  comnw  k 
remarque  M.  Dubois-Reymond,  la  moelle  épinière  étant  située 
très-profondément,  il  faudrait,  pour  agir  sur  elle,  faire  usage 
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de  courants  très-intenses,  ce  qui,  d'un  autre  côté,  ne  serait  pas 
sans  danger;  de  plus  il  sérail  nécessaire  d'agir  aussi  directe- 
ment sur  les  muscles  tétanisés  eux-mêmes. 

Les  convulsions  en  général  ôht  été  également  dès  longtemps 
soumises  à  des  traitements  électriques;  il  est  évident  qu'on  n'a 
rien  à  espérer  de  ces  traitements  pour  celles  qui  sont  une  con- 
séquence d'une  lésion  actuelle  quelconque  de  la  moelle  ou  du 
cerveau;  c'est  tout  au  plus  les  contractures  accompagnées  ou 
non  de  paralysie  qui  persistent  après  que  les  lésiotis  des  cen- 
tres nerveux  sont  cicatrisées,  qu'on  peut  avoir  quelque  espé- 
rance de  guérir  par  l'application  de  l'électricité,  comme  nous 
en  avons  cité  quelques  exemples.  Quant  aux  convulsions  des 
enfants,  qui  ont  lieu  en  général  sous  l'influence  d'une  excita- 
tion cérébrale,  l'emploi  de  l'électricité  non-seulement  n'offrirait 
pas  de  chance  heureuse,  mais  pourrait  être  dangereuse  en  ris- 
quant d'augmenter  cette  excitation.  Il  n'en  est  point  de  même 
des  convulsions  et  des  contractures  hystériques  auxquelles  l'ap- 
plication judicieuse  du  traitement  électrique  peut  être  fort 
utile,  comme  elle  Test  du  reste,  ainsi  que  nous  l'avons  vu  dans 
la  plupart  des  affections  hystériques  en  général.  Nous  ne  re- 
viendrons pas  sur  l'application  faite  par  M.  Remack  des  cou- 
rants continus  à  la  guérison  des  contractures,  guérison  qu'il 
regarde  comme  une  conséquence  d'une  action  réflexe  et  d'une 
excitation  spéciale  des  centres  nerveux;  ce  point  mériterait  un 
examen  approfondi,  pour  lequel  de  nouvelles  observations  se- 
raient encore  nécessaires. 

L'épilepsie,  la  catalepsie  ont  été,  dit-on,  guéries  par  l'élec- 
tricité; mais  ces  prétendues  guérisons,  annoncées  déjà  dans 
les  premiers  temps  où  Ton  essayait  l'action  thérapeutique  de 
l'électricité,  n'ont  jamais  été  vérifiées,  et  on  n'a  pas  tenté  de 
les  renouveler  jusqu'à  présent.  La  chorée  paraît  plus  susceptible 
d'éprouver  une  influence  heureuse  de  la  médication  électrique; 
quelques  essais  tentés  par  M.  A.  Becquerel  tendraient  à  le 
prouver  ;  malheureusement  le  nombre  des  faits  relatifs  à  ce 
DQode  de  traitement  pour  ce  genre  de  maladieest  irès-restreint, 
etU  serait  bien  à  désirer  que  de  nouvelles  recherches  vinssent 
ftprktidé^  BXkV  ce  point  d'une  manière  plus  positive. 
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Uasthme  et  Fangine  de  poitrioe  sont  encore  deux  sortes  d'af- 
fections pour  lesquelles  un  traitement  électrique  a  été  tenté. 
M.  Duchenne  dit  avoir  réussi  à  guérir  Tasthme  nerveux  par 
Félectrisation  cutanée ,  mais  il  n'a  cité  à  cet  égard  aucun  cas 
positif,  ne  trouvant  pas  encore  ses  observations  assez  nom- 
breuses, et  étant  dans  l'intention  de  poursuivre  ses  expériences. 

L'angine  de  poitrine,  maladie  heureusement  assez  rare  et 
qui  est  une  affection  probablement  de  nature  nerveuse,  a  été 
l'objet  de  recherches  fort  intéressantes  de  la  part  de  M.  Du- 
chenne. Il  parait  bien  constaté,  d'après  ces  recherches,  qu'elle 
est  indépendante  des  lésions  organiques  du  cœur,  qui  du' reste 
sont  beaucoup  plus  fréquentes  qu'elle,  mais  qu'elle  accompagne 
quelquefois.  Dans  l'opinion  de  M.  Duchenne,  c'est  l'accès  qui, 
dans  l'angine  de  poitrine,  tue  presque  toujours.  Il  importe  donc 
de  chercher  le  moyen  d'arrêter  ces  accès,  puisque  un  seul  peut 
être  suivi  de  mort  immédiate,  et  d'empêcher  leur  retour  en 
enrayant  la  maladie.  C'est  en  appliquant  pendant  l'accès  sur 
chaque  mamelon  du  malade  l'extrémité  de  chacun  des  fils  con- 
ducteurs de  son  appareil  d'induction  à  son  maximum  de  force, 
qu'il  a  réussi  à  faire  disparaître  la  douleur  de  l'angine  et  les 
autres  phénomène^  qui  l'accompagnaient;  mais  la  douleur  arti- 
ficielle fut  atroce,  quoique  instantanée.  Quelques  électrisations 
cutanées  pratiquées  à  des  intervalles  assez  éloignés  sur  les  points 
douloureux  enlevèrent  le  reste  de  l'angine,  et  le  malade  put 
reprendre  son  état  de  corroyeur.  Ce  mode  de  traitement  réussit 
presque  aussi  bien  dans  un  second  cas  cité  par  M.  Duchenne. 
Néanmoins  ici  aussi  un  plus  grand  nombre  d'observations  se- 
rait nécessaire  pour  établir  sur  une  base  solide  le  traitement 
électrique,  dans  le  cas  de  l'angine  de  poitrine,  quoique  nous 
reconnaissions  volontiers  que  s'il  est  bien  démontré  que  celte 
affection  n'est  qu'une  forme  de  névralgie,  ce  mode  de  traite- 
ment doive  donner  des  résultats  satisfaisants. 

Nous  terminerions  ici  cette  longue  énumération  des  divers 
cas  pathologiques  dans  lesquels  le  traitement  électrique  a  été 
tenté  à  différentes  époques  et  sous  différentes  formes,  si  un  cas 
intéressant,  que  nous  citerons  encore,  ne  venait  nous  démon- 
trer combien  ce  mode  de  traitement,  tout  en  étant  précieux 
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pour  la  guérison  d'affections  locales,  est  impuissant,  comme  au 
reste  presque  tous  les  autres,  contre  le  principe  morbide,  du- 
quely  dans  tous  les  cas,  dérivent  ces  affections  quand  elles  ne 
sont  que  les  symptômes  d*un  état  maladif  général  et  non  un 
simple  mal  local.  Ce  cas,  auquel  nous  venons  de  faire  allusion, 
et  qui  a  été  observé  à  Genève  par  MM.  les  docteurs  Coindet  et 
Duval,  est  relatif  à  une  jeune  fille  de  dix-sept  ans  et  demi,  chez 
laquelle  s*est  manifestée  une  gangrène  des  doigts,  dépendant 
d*un  arrêt  momentané  de  circulation  sous  Tiniluence  hysté- 
rique. Tous  les  doigts  de  la  main  droite ,  à  Texception  du 
pouce,  étaient  de  couleur  ardoisée  jusqu'au  milieu  de  la 
deuxième  phalange ,  froids  et  complètement  ane&thésiés  ; 
Tindex  et  le  doigt  du  milieu  étaient  contractés  dans  une 
demi-flexion;  tout  mouvement  était  impossible,  et  la  malade 
éprouvait  de  vives  douleurs.  Le  pouls  radial  était  tout  à  fait 
insensible,  et  il  fallait  remonter  jusqu^au  milieu  du  bras  pour 
percevoir  les  pulsations  de  Tartère  humérale.  A  gauche  les 
mêmes  symptômes  existaient  à  un  degré  moindre,  et  on  y  per- 
cevait la  pulsation  deTartère  radiale.  L*électrisation  ayant  été 
pratiquée  avec  Tappareil  volta-éleclrique  de  M.  Duchenne,  la 
jeune  fille,  au  bout  de  dix  minutes»  s*écria  qu'elle  pouvait  re- 
muer les  doigts,  et  elle  les  remua;  en  même  temps  la  douleur 
cessa,  les  pulsations  radiales  reparurent  à  droite,  et  s*élevèrent 
de  92  à  116  par  minute;  le  sommeil,  absent  depuis  cinq  nuits, 
reparut  ;  cependant  au  bout  de  quelques  heures  la  douleur  re- 
vint. Les  jours  suivants  on  continua  le  même  traitement; 
après  chaque  séance  d'électrisation  la  douleur  cessait  pour  re- 
venir, il  est  vrai,  mais  après  un  intervalle  de  plus  en  plus  long. 
La  roideur  des  doigts  était  moins  ferme;  les  nuits  ét£dent 
bonnes  ;  la  contracture  avait  disparu  depuis  la  première 
séance,  et  les  pulsations  du  pouls  n  ont  plus  dès  lors  cessé 
d'être  perceptibles.  Dès  le  deuxième  jour,  il  se  manifesta  après 
chaque  séance  une  abondante  transpiration  des  doigts,  d'une 
odeur  fétide.  Au  bout  de  sept  jours  la  couleur  des  mains  était 
devenue  tout  à  fait  normale,  sauf  à  la  face  palmaire  de  la  troi- 
sLèaie  phalange  de  Tindex  et  de  Tannulaire,  dont  Tépiderme 
iTliait-ioulevé  et  finit  par  tomber  dans  un  bain.  Dès  lors  faffec- 
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lion  locale  ne  reparut  plus.  Le  traitement  accessoire  avait  coo- 
sisté  en  bains  et  quelques  laxatifs  et  diurétiques.  Mai$,  mal^ 
cette  guérison,  la  santé  générale  est  restée  mauvaise;  il  y  a  eu 
des  accidents  hystériques,  et  la  jeune  fille  est  devenue  phtiu- 
sique.  On  voit  cependant  que  Teffet  de  l'électricité  ^  été  extrô- 
mement  prompt  et  d'une  évidence  incontestable,  mais  que  s'il 
a  pu  guérir  le  mal  local,  il  n'a  pu  modifier  le  fâcheux  état  de  la 
santé  générale  qui  avait  probablement  amené  ce  mal. 

Nous  ne  terminerons  pas  ce  long  paragraphe  sans  insister  de 
nouveau  sur  les  précautions  qu'exige  remploi  de  réleçlriciié 
dans  la  thérapeutique.  Uélectricité,  si  elle  ne  produit  pas  de 
bons  effets,  n'est  pas  toujours  du  moins  complètement  inno- 
cente; ainsi  les  décharges  des  bouteilles  de  Leyde,  le  courant 
d'une  pile  trop  forte,  et  surtout  les  courants  des  puissants  ap- 
pareils d*induction,  peuvent  occasionner  des  accidents  céré- 
braux et  nerveux  qu'il  est  important  d'éviter.  Il  est  vrai  que 
ces  accidents  sont  variables  avec  les  individus;  mais  le  nombre 
de  ceux  qui  ne  sont  pas  prédisposés  à  les  éprouver  est  bien 
moindre  que  le  nombre  de  ceux  qui  en  sont  affectés.  Les  acci- 
dents que  peut  produire  l'électricité  sont  très-variés  ;  ce  sont 
d'abord  un  état  général  de  fatigue,  de  brisement  des  membres, 
une  grande  susceptibilité  nerveuse,  quelquefois  même  une 
congestion  cérébrale;  ce  sont  aussi  la  réapparition  de  aiala- 
dies  anciennes,  telles  que  névralgies,  divers  accidents  nerveux, 
le  renouvellement  d'hémorragies  cérébrales,  etc.;  c'est  eocoi^ 
une  augmentation  d'intensité  des  maladies  chroniques  qui 
existent  au  moment  qù  l'on  admini^i^re  l'électricité;  l'existence 
de  semblables  maladies,  lorsqu'elles  ont  une  certaine  iateosité, 
doit  faire  craindre  l'emploi  de  l'électricité,  lors  même  qu'il  eo 
résulterait  quelque  amélioration  momentanée. 

Indépendamment  de  ces  accidents  généraux,  réleciricité 
peut,  quand  elle  est  mal  appliquée  ou  appliquée  mal  à  propos, 
produire  des  effets  locaux  fâcheux.  C'est  ainsi  qu'elle  risque, 
quatid  on  s'en  sert  trop  tôt  ou  qu'on  l'emploie  trop  intense, 
d'aggraver  ou  de  renouveler  les  paralysies  ^ymptomaliqnes 
des  maladies  du  cerveau  et  de  la  moelle.  Dans  les  paraljsiai 
rhumatismales  aiguës,  l'emploi  de  l'électrité  av 
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vent  leB  douleurs  et  les  rend  intolérables,  saqs  produire  au- 
cun bleu  au  food.  Nous  n'insisterous  pas  sur  les  accidents  qui 
peuvent  provenir  de  ce  qu'on  agit  avec  des  doses  trop  fortes  d'é- 
lectricitéy  en  particulier  dans  le  traitement  des  anesthésies  et 
des  paralysies  des  organes  des  sens  ;  nous  en  avons  déj^  donné 
des  exemples,  en  nous  occupant  de  ce  genre  d  affections;  d>il- 
leurs  il  est  évident  qu'il  eq  est  de  ce  procédé  thérapeutique 
comme  de  tous  les  autres  qui,  salutaires  quand  ils  sont  appli- 
qués à  doses  modérées,  deviennent  dangereux  quand  on  les 
exagère.  Pans  les  névralgies  il  est  rare  que  le  traitement  élec- 
trique, soit  qu'il  ait  lieu  par  la  méthode  révulsive  de  Télectri- 
sation  cutanée,  soit  qu  on  opère  en  agissant  directement  sur 
les  nerfs  par  la  méthode  hyposthénisante,  produise  des  acci- 
dents. 11  n*en  est  pas  de  même  des  maladies  convulsives  pour 
lesquelles  remploi  de  rélectricité  exige  beaucoup  de  précau- 
tions. Il  est  des  affections,  telles  en  particulier  que  les  atro- 
phies, pour  lesquelles  il  importe  excessivement  de  savoir  ap- 
pliquer rélectricité  au  moment  opportun;  car  autant  elle  peut 
foire  de  bien  quand  elle  est  appliquée  à  temps,  autant  elle  peut 
être  fâcheuse  quand  on  rapplique  trop  tard. 

Telles  sont  4|uelques  règles  générales  que  Texpérience  ^  in- 
diquées; mais  c'est  surtout  au  tact  du  médecin,  k  son  dia- 
gnostic et  à  sa  prudence,  qu'il  ffiul  s'en  remettre  pour  la  direc- 
tion à  suivre  dans  l'emploi  de  cet  agejpt  thérapeutique,  dpnt  la 
0iédecine  a  déjà  tiré  parti,  mais  dont  eU§  a  encore,  suivant 
nous,  beaucoup  à  espérer'. 

$  ^.  pretf  fkérftpentlqaea  Ipillrecta  de  PélectricUé. 

Nous  avons  déjà  dit  que  nous  classions  sous  ce  chef  les 
effets  thérapeutiques  que  produit  rélectricité,  quand  elle  agit 
non  plus  en  vertu  de  ses  propriétés  physiologiques,  mais  en 
vertu  de  ses  propriétés  chimiques  ou  physiques,  et  par  consé- 
quent comme  tout  autre  agent  chimique  ou  physique.  Nous 

*  Nous  ne  terminerons  pas  ce  paragraphe  sans  rappeler  que  c'est  à  M.Masson 
qu'on  doit,  à  la  suite  d'eipérienc^  électrp-ph>siologiques  très-ijitéreasaDies,  la 
première  idée  de  Tapplication  des  courants  induits  à  la  thérapeutique. 
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parlerons  aussi  ici  des  effets  qui  tienDent  à  Tactioa  de  TétecUv 
cité  en  général,  sans  qu*on  puisse  assigner  eiacteoient  à  quel 
genre  de  propriété  ils  se  rapportent,  tel  est  par  exemple  celai 
qui  consiste  à  rappeler  la  sécrétion  lactée.  En  effet,  quoique  la 
sécrétion  lactée  soit  une  véritable  opération  chimique,  il  est 
bien  probable  que  Vélectricité ,  en  la  provoquant ,  n'agit  pas 
chimiquement,  mais  bien  physiologiquement^  en  excitant  les 
nerfs  qui  se  rendant  aux  glandes  mammaires  déterminent  la 
sécrétion.  Si  cette  influence  de  Télectricité  était  une  action  chi- 
mique, les  courants  voltalques  continus  seraient  bien  plus  pro- 
pres à  la  provoquer  que  les  courants  induits  discontinos;  of 
Texpérience  a  démontré  le  contraire.  Il  y  a  plus  ;  on  a  essayé 
de  faire  passer  du  sang,  au  moyen  de  Télectricité  voltalque,  à 
travers  des  organes  sécréteurs,  tels  que  le  foie,  les  reins,  etc., 
séparés  du  corps  de  l'animal  et  par  conséquent  privés  de  vie,  et 
on  n*a  jamais  obtenu  que  le  même  produit,  savoir,  un  liquide 
identique  résultant  de  la  décomposition  électro-chimique  du 
sang  '  ;  ce  qui  prouve  que  ces  organes  n'agissent  dans  ce  cas 
que  comme  de  simples  conducteurs  humides.  Toutefois,  quel 
que  soit  le  mode. d'action  de  Telectricité,  il  n'en  est  pas  moins 
constant  qu'elle  agit  d'une  manière  remarquable  sur  la  sécré- 
tion lactée,  c'est  ce  qui  résulte  d'une  observation  de  M.  Aubert, 
répétée  et  vérifiée  par  M.  A.  Becquerel  sur  une  jeune  femme 
de  vingt-sept  ans,  chez  laquelle,  à  la  suite  d'émotions  répétées, 
la  sécrétion  lactée  diminua  dans  le  sein  droit  et  se  tarit  à  peo 
près  complètement  dans  le  sein  gauche.  On  appliqua  des  ooo- 
rants  induits  d'une  médiocre  intensité  à  ce  dernier  sein  ;  on 
leur  faisait  traverser  la  glande  mammaire  à  l'aide  dés  électrodes 
munis  d'épongés  humides,  placés  sucessivement  dans  les  di- 
vers points  de  la  surface  du  sein,  et  de  manière  que  les  courants 
pénétrassent  dans  presque  toutes  ses  parties.  On  fit  trois  séances 
de  quiuze  minutes  chacune;  dès  la  première,  la  montée  du  lait 
se  fit  dans  la  soirée;  elle  continua  dès  lors  sans  cesse,  et  le  soir 
du  troisième  jour  le  lait  était  abondant  dans  le  sein  gauche. 

<  Cet  faits  sent  le  résultat  d'expériences  qae  nous  aTions  laites,  M.  lUcaire  fi 
mol,  en  1834»  et  que  noua  n'arons  jamais  publiées. 


APPLICATIONS  PHYSIOLOGIQUES.  657 

Depuis  cette  époque,  la  jeune  femme  n  a  pas  cessé  d'avoir  du 
lait  en  abondance,  et  Tenfant,  qui  avait  souffert  de  la  suppres- 
sion momentanée  de  sa  nourriture,  s*est  promptement  rétabli 
et  a  continué  à  venir  très-bien. 

Il  paraîtrait  que  ce  n'est  pas  seulement  sur  la  sécrétion  lac- 
tée que  Télectricité  peut  agir;  M.  Ludwig  a  démontré  en  effet, 
au  congrès  scientifique  de  Vienne  en  1856,  qu'elle  augmente 
en  général  la  quantité  des  liquides  sécrétés,  qu'elle  déter- 
mine, par  exemple,  une  augmentation  considérable  de  la  sé- 
crétion des  glandes  salivaires,  en  étant  appliquée  méthodique- 
ment sur  ces  glandes.  Ce  genre  d'application  nous  paraîtrait 
digne  d'être  étudié  avec  soin,  car  il  pourrait  rendre  d'impor- 
tants services. 

Si,  comme  nous  l'avons  dit,  c'est  plutôt  à  ses  propriétés 
physiologiques  qu'à  ses  propriétés  chimiques,  qu'il  faut  rap- 
porter l'effet  dç  l'électricité  sur  les  sécrétions,  il  n'en  est  plus 
de  même  quand  il  s'agit  des  tentatives  qu'on  a  faites  de  l'em- 
ployer à  dissoudre  les  calculs  de  la  vessie.  La  première  idée  de 
cette  application  appartient  au  docteur  Harle  de  Norwich,  mais 
les  premiers  essais  qui  en  ont  été  faits  sont  dus  à  MM.  Prévost 
et  Dumas;  ils  les  ont  dirigés,  non  pas  en  vue  d'extraire  le  cal- 
cul, mais  en  vue  de  détruire  l'état  d'agrégation  qui  lie  ses  mo- 
lécules entre  elles,  parce  qu'une  fois  devenu  friable,  il  sortirait 
facilement.  Ils  se|sont  assurés  d'abord,  en  appliquant  sur  le  cal- 
cul même  plongé  dans  l'eau,  les  fils  de  platine  servant  de  pôles 
à  une  pile  assez  forte,  que  le  calcul  se  décomposait,  ou  plutôt 
se  réduisait  en  une  poussière  fine  telle  qu'au  bout  d'une  dou- 
ble opération  de  seize  heures,  les  fragments  les  plus  volumi- 
neux n'étaient  pas  de  la  grosseur  d'une  lentille  et  pouvaient 
par  conséquent  passer  au  travers  du  canal  de  l'urètre;  cepen- 
dant le  calcul  très-compacte  pesait  92  grains  avant  l'expérience. 
Lte  point  principal  sur  lequel  ont  porté  ensuite  les  recherches 
de  MM.  Prévost  et  Dumas  a  été  de  déterminer  tout  ce  qui  touche 
à  la  sensibilité  de  la  vessie  dans  ce  genre  d'opération,  afin  de 
savoir  jusqu'à  quel  point  elle  serait  praticable  sur  l'homme  vi- 
vant. Ils  ont  cru  pouvoir  conclure  d'expériences  faites  sur  des 
chiens,  qu'il  serait  possible  d'introduire  dans  la  vessie  les  deux 
m.  42 
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conducteurs  servant  d'électrodes  à  un  courant  voltalque  et  d'y 
produire  une  abondante  décomposition  cbimique,  sans  blesser 
cet  organe,  ni  Taffecter  d'une  manière  Mcbeuse.  Mais,  tout  en 
voyant  que  leur  méthode  était  susceptible  d'application,  ils  ont 
reconnu  qu'elle  ne  peut  offrir  aucun  avantage  pour  l'extrac- 
tion des  calculs  qui  ne  sont  pas  des  composés  salins  tels  que 
des  phosphates  alcalins,  mais  qui  se  composent  en  totalité  ou  eo 
grande  proportion  d'acide  urique.  Userait  donc  essentiel,  avant 
tout,  de  s'assurer  de  la  nature  des  calculs.  Quant  au  liquiik  i 
introduire  dans  la  vessie,  ils  ont  trouvé  qu'il  y  avait  de  l'aTan- 
tage,  pour  faciliter  la  dissolution  du  calcul,  à  substituer  à  Teao 
une  dissolution  de  nitrate  dépotasse  C'est  ce  qu'a  constaté  plus 
tard,  par  une  série  d'expériences,  M.  Bonnet,  chirurgien  en 
chef  de  l'Hôtel-Dieu  à  Lyon.  Il  a  successivement  placé  plusieurs 
calculs  de  nature  différente  entre  deux  électrodes  de  platine,  en 
les  plongeant  dans  une  dissolution  de  nitrate  de  potasse  (4 gros 
dans  4  onces  d'eau),  et  il  a  réussi  aies  détruire  partiellement  en 
les  faisant  traverser  par  le  courant  pendant  un  temps  plus  on 
moins  long.  Les  calculs  d'oxalate  de  cdiaux  sont  les  seuls  qui 
ont  résisté  à  l'action  ;  les  autres  se  dissolvent  plus  ou  moins 
vite;  l'effet  le  plus  prompt  a  été  obtenu  sur  un  calcul  ammo- 
niaco-magnésien;  toutefois  les  réactions,  en  général,  sont  &i- 
blés  et  lentes,  ce  qui  rend  l'opération  plus  difficile  sur  le  vi- 
vant ;  cependant  le  point  que  M.  Bonnet  a  résolu  d'une  manière 
satisfaisante,  c'est  de  pouvoir  porter.sur  les  calculs  urinaires, 
au  moyen  de  la  décomposition  électro*chimique  d'une  dissolu- 
tion saline,  des  acides  ou  des  alcalis,  sans  que  les  réactifs  puis- 
sent se  répandre  dans  l'urine  que  contient  la  vessie.  Le  docteur 
Bence  Jones  a  repris  ce  sujet  qu'il  a  enrichi  de  nouvelles  obser- 
vations intéressantes  sur  la  dissolution  des  calculs  au  moyea 
du  courant  voltalque;  il  a  trouvé,  après  bien  des  essais,  qu'une 
dissolution  plus  ou  moins  concentrée  de  nitrate  de  potasse  était, 
dans  presque  tous  les  cas,  le  liquide  dans  lequel  il  valait  le 
mieux  plonger  le  calcul,  quelle  que  fût  sa  nature,  pour  obtenir 
un  prompt  et  bon  résultat  ;  il  a  réussi  même  i  dissoudce  asses 
complètement  des  calculs  d'oxalate  de  chaux,  pourvu  qu'ils 
renferment  aussi  des  phosphates,  tandis  que  s'ils  contifiiiiieal 
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des  urates,  et  surtout  s'ils  ne  sont  que  des  oxalales,  leur  disso- 
lution est  beaucoup  plus  difficile. 

Malgré  toutes  les  expériences  que  nous  venons  de  rapporter, 
la  dissolution  des  calculs  dans  la  vessie  même  n*a  pas  encore 
été  tentée,  ou,  du  moins,  si  elle  Ta  été,  ce  que  nous  ignorons, 
les  résultats  de  l'opération  n'ont  pas  été  heureux,  puisqu'on  en 
est  toujours,  pour  le  traitement  de  ce  genre  de  maladie,  à  Topé- 
ration  si  remarquablement  perfectionnée  maintenant,  de  la  li- 
thotritie.  Ce  résultat  négatif  ne  nous  étoniierait  pas,  car,  en 
introduisant  dans  la  vessie  d'abord  une  dissolution  de  nitrate 
de  potasse,  et  ensuite  les  électrodes,  il  nous  semble  que  c'est 
beaucoup  plus  sur  le  nitrate  que  sur  le  calcul  que  doit  agir  le 
courant;  et,  en  supposant  qu'on  agisse  sur  le  calcul  indirect 
tement,  c'est-à-dire  par  l'effet  de  l'acide  nitrique  et  de  la  po- 
i  tasse  dégagés  respectivement  aux  deux  électrodes  en  contact 
avec  le  calcul,  nous  pensons  que  la  présence  de  ces  deux  corps 
dans  la  vessie  ne  doit  pas  être  innocente.  La  circulation  d'un 
courant  électrique,  aussi  fort  que  celui  qui  est  nécessaire,  ne 
^  doit  pas  être  non  plus  sans  danger. 

Une  autre  application  thérapeuto-chimique  de  Télectricité 

'  est  relative  à  l'extraction  des  métaux  introduits  et  séjournant 

dans  l'organisme,  qu'ils  aient  été  pris,  soit  sous  la  forme  de  re- 

,  mèdes,  soit  par  absorption  dans  les  arts  et  métiers  qai  exigent 

^;  leur  emploi.  C'est  à  M.  Poey  qu'est  due  l'idée  de  celte  applica- 

.  tiou,  qu'il  a  réalisée  en  plongeant  le  malade  jusqu'au  cou  dans 

,  une  baignoire  métallique,  isolée  du  sol,  où  il  est  étendu  horizon- 

^  tatement  sur  un  banc  de  bois,  de  toute  la  longueur  de  son  corps 

,.  qoi  ainsi  ne  se  trouve  point  en  contact  immédiat  avec  le  métal  de 

,  la  baignoire.  On  acidulé  l'eau  avec  de  l'acide  nitrique  ou  de  l'a- 

^j  cide  hydrochlorique  pour  l'extraction  du  mercure,  de  l'argent 

.ou  de  l'or,  et  avec  de  l'acide  sulfurique  pour  l'extraction  du 

^plomk.  On  met  en  contact  le  métal  de  la  baignoire  avec  le  pôle 

.négatif  de  la  pile,  et  on  fait  tenir  au  malade  le  pôle  positif,  tan- 

.tôl  de  la  main  droite,  tantôt  de  la  gauche.  Suivant  M.  Poey, 

'^le  courant  électrique,  en  traversant  le  corps  qui  est  dans  le  bain, 

^entraîne  avec  lui  les  particules  métalliques  qui  s'y  trouvent,  et 

.les  dépose  sur  le  métal  de  la  baignoire  \  il  affirme  qu'on  a  trouvé 


660  APPLICATIONS  DE   l'ÉLECTRICITÉ. 

des  traces  de  mercure  et  de  plomb  dans  le  liquide ,  après  avoir 
soumis  à  ce  traitement  des  personnes  chez  lesquelles  on  savait 
d'avance  que  ces  deux  métaux  devaient  se  trouver.  Nous  avoue- 
rons sans  peine  que  nous  avons  beaucoup  de  doutes  sur  la  réa- 
lité de  ce  mode  de  traitement;  nous  ne  concevons  pas  d*abord 
comment  le  courant  électrique  peut  amener  dans  le  liquide  du 
bain  des  molécules  métalliques  qui,  d'après  les  lois  de  la  dé- 
composition électro-chimique,  doivent  ne  se  déposer  que  sur 
les  surfaces  métalliques  des  électrodes.  De  plus,  il  nous  parait 
difficile  que  ce  courant  en  circulant  dans  tout  Torganisme,  aille 
passer  exactement  dans  les  points  du  corps  où  se  trouvent  ^ 
si  petite  quantité  les  métaux  qu'il  s'agit  d'extraire.  Le  sujet  a 
donc  besoin,  à  notre  avis,  d'être  étudié  de  nouveau,  en  étant 
l'objet  d'expériences  nombreuses  et  précises,  ce  qui  n'est  pas 
impossible. 

L'emploi  de  l'électricité  pour  opérer  la  résolution  des  tu- 
meurs, et  en  particulier  de  celles  qui  résultent  de  la  tuméfac- 
tion des  ganglions,  a  été  tenté  à  plusieurs  reprises  *.  On  s'est 
borné  quelquefois  à  agir  extérieurement  au  moyen  de  l'électh- 
sation  cutanée,  qui  n'est,  au  fond,  comme  nous  l'avons  fait 
déjà  remarquer,  qu'un  stimulant  de  la  peau,  du  même  genre 
que  tant  d'autres.  M.  Boulu,  dès  l'année  1853,  a  essayé  de 
faire  pénétrer  l'excitation  électrique  dans  l'épaisseur  même  de 
la  tumeur,  en  agissant  en  même  temps  sur  toute  sa  surface,  et 
en  la  cernant  à  sa  circonférence,  de  manière  à  l'isoler  des  par^ 
ties  voisines,  et  à  borner,  autant  que  possible,  l'action  des  cou- 
rants aux  tissus  malades,  il  fait  arriver  ces  courants  au  moyen 
de  deux  demi-disques  métalliques  à  surface  granulée  ou  garnie 
de  pointes  mousses,  fixés  à  des  plaques  d'ivoire  de  manière  à 
ne  pas  être  en  communication  électrique,  et  recevant  chacun 
un  des  fils  conducteurs  de  l'appareil.  L'application  des  disques 
se  fait  avec  une  certaine  énergie  sur  la  peau;  on  agit  ainsi  à  li 


>  M.  le  docteur  Despine  d'Aix  a  remarqué  que  rélectricité»  telle  qu'oo  la  tire 
simplement  d'une  machine  électrique  août  furme  d'étineellei»  est  prédeotit 
comme  moyen  adjuvant,  pour  guérir  dee  dartres  qui  sont  traitées  eo  i 
par  les  eaux  minérales. 
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fois  dans  Vépaisseur  de  la  tumeur  et  à  sa  surface.  On  peut  aussi 
faire  pénétrer  dans  la  tumeur  de  fines  aiguilles  de  platine,  qui 
servent  d*é1ectrodes  aux  courants ,  suivant  la  méthode  de^'acu- 
puncture.  M.  Boulu  cite  un  assez  grand  nombre  de  cas  dans 
lesquels  il  a  réussi  en  opérant  suivant  les  modes  indiqués  avec 
des  courants  dlnduction,  à  faire  disparaître  ou  à  réduire  con- 
sidérablement, soit  des  tumeurs  lymphatiques,  soit  des  engor- 
gements ganglionnaires.  L*effet  de  l'électricité  ne  peut  être  ici 
un  effet  purement  chimique,  c*est  plutôt  un  effet  excitant,  com^ 
parable  aux  autres  genres  d'excitation  qu'on  emploie  dans  le 
traitement  de  ce  genre  de  maladie.  L'excitation  électrique  active 
la  circulation,  redonne  la  vie  aux  tissus,  en  un  mot,  tend  à  les 
replacer  dans  leur  état  normal;  et  quoiqu'elle  produise  ici  un 
résultat  opposé  en  apparence  à  celui  qu'elle  donne  dans  la 
guérison  des  atrophies,  cependant  elle  agit  par  le  même 
principe,  et  non  pas  en  vertu  d'une  action  dissolvante  électro- 
chimique ou  électro-calorifique.  Du  reste,  M.  A.  Becquerel  n'est 
pas  disposé  à  croire,  avant  que  de  nouveaux  faits  un  peu  nom- 
breux l'aient  démontrée,  à  l'efficacité  du  traitement  électrique 
dans  les  tumeurs  cervicales,  du  moins  dans  toutes;  car,  s'il  est 
possible  d'obtenir  quelques  bons  résultats  par  ce  traitement  » 
quand  il  s'agit  de  tumeurs  provenant  d'une  inflammation  chro- 
nique des  ganglions  {adénite  chronique )y  il  n'en  est  plus  de 
même  quand  les  tumeurs  sont  constituées  par  la  dégénéres- 
cence tuberculeuse  des  ganglions. 

Le  traitement  des  anévrismes  par  l'électricité,  dont  nous 
avons  déjà  dit  un  mot  dans  le  §  2,  présente  plus  de  chances  de 
succès.  Il  est  fondé  sur  la  propriété  que  possède  le  sang  tra- 
versé par  un  courant  électrique,  de  se  coaguler  à  l'électrode 
positif,  comme  cela  a  lieu  également  pour  l'albumine,  proba- 
blement par  l'effet  secondaire  d'un  acide  dégagé  à  cet  électrode 
dans  la  décomposition  d'un  sel  que  renferment  le  sang  et  l'al- 
bumine. C'est  M.  Petrequin,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit, 
qui  obtint  le  premier  un  succès,  et  qui  l'attribua  avec  raison  à 
l'action  décomposante  de  la  pile,  indiquant  ainsi  qu'il  faut  se 
servir  d'un  courant  continu,  produit  par  une  pile  composée  de 
couples  nombreux,  mais  faiblement  chargés.  On  fait  pénétrer 
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le  couraot  dans  la  tumeur  aoévrismalB  au  moyen  d'aiguilles 
de  plaiioe  qu*0Q  y  implante;  on  peut  se  borner  à  a*implant€r 
que  Taiguille  qui  sert  d'électrode  positif,  et  appliquer  Télee- 
trode  négatif,  sous  forme  de  plaque,  sur  la  peau.  Il  faut  que 
raiguillé  positive  pénètre  au  centre  de  la  tumeur,  et  que  la 
plaque  métallique  négative  soit  placée  à  son  eitrémité.  Il  sut- 
fit  d'une  pile  à  auges  de  20  couples  faiblement  chargés  pour 
produire  le  courant  ;  la  durée  de  la  séance  doit  être  d*uoe  demi* 
heure.  La  méthode  que  nous  venons  de  décrire  a  été  employée 
avec  succès  dans  un  très-grand  nombre  de  cas  ;  nous  devons 
cependant  remarquer  qu'elle  est  souvent  très-douloureuse,  et 
qu'elle  n'est  pas  à  l'abri  de  quelques  inconvénients  pouvant 
provoquer  des  accidents  tels  que  l'inflammation  des  bords  de  la 
piqûre  y  ainsi  que  leur  ulcération  et.  la  production  de  petites 
escarres  le  long  du  trajet  de  ces  piqûres.  Aussi  faut-il  surtout 
l'appliquer  aui  nombreux  anévrismes  que  leur  siège  spécial 
soustrait  à  la  compression  directe,  et  même  à  la  ligature; 
ajoutons  que  si  elle  a  produit  souvent  de  bons  résultats  dam 
le  traitement  des  anévrismes  traumatiques  du  coude,  il  ne  faut 
pas  se  dissimuler  que  ces  anévrismes  cèdent  facilement  à  beau- 
coup de  traitements  fondés  sur  d'autres  méthodes. 

Il  ne  nous  reste  plus  à  parler  que  d'un  seul  des  effets  théra- 
peutiques indirects  de  Télectricité  qu'on  ait  jusqu'ici  employés 
dans  la  pratique  médicale;  c'est  celui  qui,  fondé  sur  les  pro- 
priétés calorifiques  du  courant  électrique,  est  désigné  sous  le 
nom  de  galvaruxaustique. 

On  sait  que  la  cautérisation  est  une  opération  qui  a  pour  bot 
ïustion  ou  Vescarzficaiton  des  parties  organisées;  elle  se  dis- 
tingue en  actuelle  et  potentielle,  suivant  qu'on  la  pratique  avec 
le  feu  ou  avec  les  caustiques.  La  cautérisation  esi  dtrectey  lors- 
qu'on la  pratique  sur  le  lieu  même  du  mal,  et  indirecte  ou  ré- 
vulsive quand  on  l'eiécute  sur  des  tissus  sains,  plus  ou  nooins 
éloignés  du  mal,  afin  d'obtenir  un  puissant  effet  de  révulsion 
ou  de  dérivation.  L'application  des  cautères  à  la  nuque,  dans 
les  cas  d'encéphalites  chroniques,  celle  d'un  moxa  sur  le  tnyet 
d'un  cordon  nerveux  atteint  d'une  névralgie  rebelle,  celle  d'un 
exutoire  au  bras,  rentrent  dans  cette  classe  de  cautérisatioa. 
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Quanl  à  la  cautérisation  directe,  elle  est  destructive^  quand  elle 
est  accomplie  en  vue  de  la  destruction  d'une  tumeur,  d'une 
membrane;  elle  est  simplement  modt/îca/nc^,  quand  on  s'en  sert 
uniquement  pour  modifier  la  vitalité  des  tissus,  pour  changer 
Vétat  des  parties  sur  lesquelles  on  la  fait  agir,  comme  par 
exemple,  quand  on  opère  l'attouchement  léger  d'une  plaie, 
d^uoe  membrane  muqueuse  enflammée,  avec  la  pierre  infernale. 
Les  agents  thérapeutiques  que  l'on  a  employés  pour  opérer  la 
cautérisation  sont  extrêmement  nombreux  ;  on  peut  les  classer 
sous  deux  chefs  principaux,  savoir  :  les  agents  de  cautérisation, 
qui  produisent  la  mortification  des  tissus  par  le  calorique  dont 
ils  sont  empreints,  et  ceux  qui  les  mortifient  en  agissant  chi- 
miquement sur  eux.  Les  premiers,  quoique  bien  moins  nom- 
breux que  les  seconds,  sont  pourtant  de  différentes  espèces;  ce 
sont  des  métaux  (on  emploie  plus  particulièrement  le  fer  et 
l'acier)  qu'on  chauffe  fortement  '  dans  un  brasier  ardent,  et  au- 
quel on  donne  différentes  formes  suivant  l'usage  particulier 
qu'on  a  en  vue;  ce  sont  des  moxas, . c'est-à-dire  une  sub- 
stance inflammable,  une  couche  de  coton  cardé,  par  exemple, 
de  forme  cylindrique,  qu'on  place  sur  la  partie  du  corps  qu'on 
veut  cautériser,  et  au  sommet  de  laquelle  on  met  le  feu,  en 
ayant  soin  de  la  laisser  brûler  jusqu'à  son  entière  combustion; 
ce  sont  enfin  quelquefois  des  rayons  solaires  réunis  en  un  seul 
foyer  au  moyen  d'une  ou  plusieurs  lentilles;  quelquefois  encore 
on  se  sert  d'eau  ou  d'huile  bouillante,  mais  on  préfère  mainle- 
.  nant,  quand  on  ne  veut  pas  opérer  une  forte  cautérisation,  ap- 
procher du  siège  du  mal,  ou  un  charbon  allumé,  ou  une  plaque 
de  fer  rouge,  jusqu'à  la  distance  nécessaire  pour  obtenir  la 
chaleur  voulue. 

La  cautérisation  par  les  métaux  incandescents  étant  l'une 
des  plus  usitées,  on  a  eu  Vidée  d'employer  les  courants  électri- 
ques pour  produire  ce  réchauffement.  Le  docteur  Fabre-Pala- 
pral  est  le  premier  qui  se  soit  servi  d-un  fil  de  platine,  chauffé 

•  Les  anciens  étaient  dans  Tusage  d'employer  des  fers  légèrement  chauffés  ; 
celle  pratique  a  été  abandonnée^  vu  qu'il  vaut  beaucoup  mieux  ne  se  servir  que 
de  cautères  eicessivement  chauds,  qui  présentent  la  coloration  rouge-blanc,  parce 
qoUls  font  bien  moins  souffrir  que  i^ils  étaient  seulement  rouges. 
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par  une  pile  voUalque,  pour  produire  des  moxas.  Longtemps 
après,  en  1845,  M.  Heider  employa  le  même  moyen,  d*après  le 
conseil  du  professeur  Sleinheill,  pour  cautériser  les  ner&  den- 
taires douloureusement  affectés.  En  1846,  H.  Crusell,  de  Saint- 
Pétersbourg,  imagina  de  couper  et  de  cautériser  les  tissus  ao 
moyen  d*un  fil  ou  d'une  lame  mince  de  platine  rendus  incan- 
descents par  un  fort  courant  électrique,  en  les  faisant  agir  à  la 
façon  d'une  scie  au  moyen  d'un  mouvement  de  va-et-vient.  Ce 
mode  de  cautérisation  se  répandit  bientôt  en  Angleterre,  et 
M.  J.  Marshall  en  fit  l'objet  de  nombreuses  expériences,  d'abord 
sur  des  cadavres  et  sur  des  animaux,  et  ensuite  sur  des  ma- 
lades, après  avoir  constaté  la  possibilité  de  cautériser  ainsi  les 
tissus.  Il  parvint  de  cette  manière  à  guérir  une  fistule  de  h 
joue  au  moyen  d'un  fil  de  platine  d'un  demi-millimètre  de  dia- 
mètre, rendu  fortement  incandescent  par  le  courant  électrique, 
auquel  il  avait  donné  la  forme  d'une  anse  qui  fut  introduite 
dans  la  cavité  du  sinus  fistuleux  ;  plus  tard ,  il  se  servit  da 
même  procédé  pour  détruire  d'autres  fistules,  des  tumeurs  de 
petit  volume,  et  pour  cautériser  des  plaies,  etc.  M.  Nélaton  en 
a  fait,  à  partir  de  1850,  l'application  à  la  cure  des  tumeurs 
érectUes  sous-cutanées,  ce  qui  permet  de  détruire  ces  tumeurs 
en  conservant  la  peau.  M.  le  docteur  Amussat  fils  a  pu  égale- 
ment, au  moyen  d'un  fil  de  platine  d'un  demi-millimètre  en- 
viron et  de  20  à  25  centimètres  de  longueur,  chauffe  totale- 
ment par  le  courant  d'une  pile  de  Bunzen ,  cautériser,  soit 
extérieurement, soit  intérieurement,  plusieurs  organes  impor* 
tants,  et  faire  l'ablation  de  tumeurs  cancéreuses;  il  s'est  servi 
également  de  lames  minces,  soit  rubans  de  platine,  qu'il  faisait 
chauffer  de  la  même  manière,  et  auxquels,  comme  aux  fils, 
pour  opérer  la  section  des  tissus,  il  imprimait  un  mouvement 
de  va-et-vient,  comme  l'avait  fait  Crusell. 

Tels  sont,  en  résumé,  les  divers  essais,  plus  ou  moins  heu- 
reux de  galvano-causlique  qui  avaient  été  tentés,  quaud  parut, 
en  1855,  un  ouvrage  important  sur  ce  sujet  du  docteur  Mid- 
deldorptf  de  Breslau.  Les  instruments  qu'il  emploie  sont  désignés 
par  lui  sous  les  noms  de  cautères  galvaniques^  de  porle^ligatwrt 
galvanique^  de  séions  galvaniques. 
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Le  cautère  galvanique  doDt  od  se  sert  aujourd'hui  commu- 
nément en  Allemagne  pour  cautériser  ou  dii^iser  les  tissus ,  se 
compose  d*un  manche  de  bois  d'un  certain  yolume,  coupé  Ion- 
gitudinalement  en  deui  parties  égales,  assujetties  par  une 
virole  à  chaque  extrémité;  ce  manche  est  traversé  dans  toute 
sa  longueur  par  deux  tiges  métalliques  de  cuivre  doré,  ouver- 
tes à  leurs  extrémités  pour  recevoir  le  fil  conducteur  du  cou- 
rant électrique,  et,  d'une  autre  part,  le  ruban  ou  fil  de  platine, 
long  de  28  millimètres  sur  1  de  diamètre,  destiné  à  devenir  in- 
candescent, et  auquel  on  peut  donner  la  forme  arrondie,  ou 
bien  celle  d'un  bec  d'oiseau,  suivant  qu'on  veut  s'en  servir 
pour  cautériser  des  surfaces  planes  ou  inciser  des  trajets  fistu- 
leux.  La  fixité  des  fils  ainsi  engagés  est  maintenue  par  des  vis 
de  pression.  L'une  des  tiges  de  cuivre  qui  traverse  le  manche 
est  brisée,  et  l'une  de  ses  deux  portions  tend  à  s'écarter  de  l'au- 
tre, lorsqu'elle  est  en  liberté,  grâce  à  la  largeur,  en  cet  endroit, 
de  la  gouttière  qui  la  loge.  Lorsqu'on  veut  établir  la  conti- 
nuité de  ses  deux  fragments,  une  vis  de  pression  sert  à  en  opé- 
rer le  contact.  Avec  cet  instrument,  on  peut  porter  le  fil  de 
platine  sur  le  lieu  même  qu'il  s'agit  de  cautériser,  le  rendre 
aussitôt  après  incandescent,  et  l'utiliser  ensuite  froid,  par  suite 
de  la  disposition  de  cette  tige,  qui  permet  d'interrompre,  quand 

Fig.  438. 


Fig.  436. 
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on  veut,  le  courant  électrique.  Les  figures  436  et  438  repré- 
sentent cet  instrument  vu  de  profil  et  de  face;  la  figure  437  le 
représente  avec  la  moitié  du  manche  enlevée,  pour  mettre  à  no 
les  conducteurs  qui  le  traversent. 

Le  porte-ligature  galvanique  consiste  dans  des  fils  qu'oo  fait 
passer,  soit  dans  des  tubes  de  verre,  soit  dans  des  tubes  métal- 
liques et  bons  conducteurs,  mais  isolés  l'un  de  l'autre;  l'anse 
coupante  fait  saillie  à  l'extrémité  du  tube  ;  les  fils  qui  passent  à 
travers  les  tubes  permettent  de  donner  à  l'anse  terminale  le  vo* 
lume  et  l'étendue  que  l'on  désire. 

Les  sétons  galvanigties  sont  des  fils  de  platine  de  différentes 
grosseurs,  que  l'on  conduit  au  moyen  d'aiguilles  droites  o» 
courbes  à  travers  les  canaux  ou  tissus  dans  lesquels  il  s*agiid€ 
développer  un  travail  inflammatoire. 

Les  avantages  de  la  galvano-caustique  sont,  diaprés  M.  Hid- 
deldorpfiP,  l'absence  d'hémorrhagie,  la  rapidité  et  rénergie 
d'action,  la  limitation  exacte  des  effets  de  l'opération,  la  pot- 
sibilité  de  brûler  et  de  couper  des  parties  profondes,  qui  soot 
absolument  inaccessibles  à  tout  instrument  tranchant,  enfia 
la  production  de  bourgeons  charnus  de  bonne  nature.  Le  nom- 
bre des  cas  auxquels  ce  traitement  est  applicable  serait,  d'a- 
près le  docteur  allemand,  très-considérable.  Ce  seraient,  entre 
autres,  les  hémorrhagies  qu'il  permet  d'arrêter  là  où  le  fer 
rouge  ne  peut  pénétrer,  les  névralgies  dans  lesquelles  il  con- 
vient ou  de  détruire  le  nerf  (comme  pour  le  nerf  dentaire  ,  ou 
de  cautériser  certaines  parties  de  la  surface  du  corps  fcomme 
dans  le  cas  de  la  sciatique),  quelques  paralysies,  la  gangrène 
des  ulcératious ,  les  cancers ,  mais  surtout  les  fistules ,  dont 
plusieurs  exemples  de  guérison  sont  cités.  Plusieurs  autres 
cas  sont  encore  énumérés,  tels  que  ceux  de  tumeurs  vasco- 
laires,  de  polypes  de  différentes  espèces,  dont  la  galvano-eaus- 
tique  favorise  l'ablation  en  la  rendant  possible  là  ou  les  instru- 
ments ordinaires  ne  peuvent  pas  pénétrer;  des  amputations 
même  peuvent  être  opérées  par  cette  méthode,  en  employant 
un  courant  électrique  très-intense  qui  réchauffe  forfement  le 
fil  ou  la  lame  de  platine.  Ainsi,  on  a  pu  opérer  par  la  ligature 
incandescente  la  section  d'un  deuxième  pouce  bien  complet, 
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qui  adhérait  par  une  soudure  osseuse  au  pouce  droit  d*UD  en* 
faot  de  six  mois,  au-dessous  de  rarliculation  métacarpo^pha- 
langienne;  on  opéra  ainsi  la  section  non-seulement  des  parties 
molles,  mais  encore  de  Tos,  dont  le  volume  égalait  celui  d'une 
plume  de  pigeon  ;  Tenfant  guérit  rapidement. 

Sans  nous  arrêter  à  tous  les  cas  que  M.  Middeldorpff  in- 
dique comme  susceptibles  d'être  traités  par  la  galvano-caus- 
lique,  et  tout  en  reconnaissant  qu'il  y  a  à  cet  égard  de  Vexagé- 
ration,  nous  croyons  que  ce  nouveau  mode  de  cautérisation 
offre  certains  avantages  incontestables.  Sans  doute,  il  est  des 
cas  où  il  est  inférieur  au  fer  rouge  ou  aux  caustiques,  vu  qu'il 
peut  donner  quelquefois  lieu  à  des  hémorrhagies  et  qu'il  ne 
cautérise  souvent  les  tissus  que  très-superâciellement;  mais  il 
ne  faut  pas  conclure  de  ces  cas»  comme  l'ont  fait  quelques  au- 
teurs, qu'il  ne  puisse  être  employé  avec  succès  que  lorsqu'il 
s*agit  de  modifier  la  vitalité  des  tissus  plutôt  que  de  les 
détruire.  M.  J.  Regnauld ,  que  nous  avons  déjà  eu  souvent 
l'occasion  de  citer  dans  le  cours  de  cet  onvrage,  nous  parait 
avoir,  à  la  suite  d'observations  très-bien  faites,  parfaitement 
bien  précisé  les  limites  entre  lesquelles  l'usage  du  cautère  élec- 
trique peut  être  avantageux;  en  même  temps  qu'il  a  signalé 
les  conditions  auxquelles  il  ne  peut  satisfaire,  et  les  circon- 
stances où  son  uJ3age  parait  offrir  des  difficultés  presque  insur- 
montables. 

La  faible  masse  de  platine  qu'on  peut  réchauffer  par  un* 
courant  électrique,  à  moins  d'employer  des  piles  d'une  puis- 
sance hors  de  proportion  avec  le  but  qu'on  se  propose  d'at- 
teindre, rend  impossible  l'emploi  du  cautère  électrique  toutes 
les  fois  qu'il  s'agit  de  détruire  des  tissus  volumineux.  Il  sem- 
ble, il  est  vrai,  que  le  fil  de  platine  traversé  constamment  par 
le  courant  électrique  ne  se  refroidit  point  comme  un  cautère 
ordinaire  rougi  à  blanc  par  le  feu,  et  qu'il  peut  ainsi  com- 
penser, par  la  cohtinuité  de  son  action,  ce  qui  lui  manque  sous 
le  rapport  de  la  masse.  Mais  il  faut  remarquer  que  le  contact 
de  tissu^  baignés  de  liquide  empêche  le  fil  d'arriver  à  la  haute 
température  qu'il  aurait  dans  l'air,  et  cela,  non-seulement  en 
lui  ôtant  sa  chaleur,  mais  eu  le  rendant,  par  Teffet  de  ce  re- 


668  APPLICATIONS  DE   L*ÉLEGTRICITÉ. 

froidissetnent»  meilleur  conducteur,  et  par  conséquent  moins 
susceptible  de  s*échaufiPer  sous  Taction  du  courant.  Certaine- 
ment il  n*est  pas  impossible  de  faire  rougir  à  blanc  un  fil  de 
platine  an  sein  des  tissus  gorgés  d'humidité  ;  mais  on  est  entre 
deux  écueils  opposés,  ou  de  ne  pas  réchauffer  le  fil  suffisam- 
ment ou  de  risquer  de  le  fondre  ;  cette  fusion  s'opère  dans  la 
petite  partie  du  fil  qui  sort  à  ras  de  la  peau  et  qui  s'échauffe 
d'autant  plus  que  la  portion  qui  est  plongée  dans  les  tissus 
s'est  refroidie  davantage  par  le  contact  des  liquides'.  Lors 
même  que  le  fil,  tout  en  se  réchauffant  beaucoup  ne  fondrait 
pas  dans  ses  points  d'entrée  et  de  sortie,  il  ne  cautérisera  que 
ces  points  et  non  l'intérieur  comme  on  serait  disposé  à  le 
croire.  Cet  inconvénient  se  vérifie  pour  toutes  les  opérations 
dans  lesquelles  le  fil  de  platine  doit  rester  plongé  dans  les  tissus 
(cautérisation  de  longs  trajets  fistuleux,  excision  et  ablation  de 
tumeurs  volumineuses).  H.  Regnauld,  tout  en  ne  rejetant  pas 
d'une  manière  absolue,  même  dans  ces  derniers  cas,  l'emploi 
des  cautères  électriques,  estime  que  ce  genre  d'appareils  dont 
l'avantage  incontestable,  résultant  de  leur  faible  masse,  est  de 
pouvoir  les  pojler  aux  plus  hautes  températures,  sans  avoir  à 
redouter  les  effets  du  rayonnement  sur  les  parties  voisines  de 
celles  qu'on  veut  détruire,  possède  une  grande  supériorité  sur 
les  autres  moyens  pour  les  cautérisations  exercées  sur  des  sur- 
faces peu  étendues,  situées  dans  le  voisinage  d'organes  déli- 
cats ou  dans  la  profondeur  de  quelques  cavités  naturelles.  Il 
croit  également,  diaprés  son  expérience,  que  le  mode  le  plus 
sûr  d'application  consiste  à  répéter  successivement  les  con- 
tacts du  stylet  incandescent  et  de  la  partie  sur  laquelle  on 
opère. 

Nous  croyons  utile  de  donner  encore  en  terminant  quelques 
détails  sur  la  manière  d'opérer  la  galvano-caustique  »  dont 
remploi,  nous  en  sommes  convaincu,  tend  à  devenir  toujours 
plus  général  pour  les  cas  du  moins  où  elle  est  évidemment 
supérieure  aux  anciens  procédés.  L'un  des  points  essentiels  est 
de  pouvoir  chauffer  à  blanc  des  conducteurs  de  volume  très- 

■  Voyci,  pour  ce  genre  de  phéoomèae,  tome  U,  page  ISS,  au  bas. 
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variable;  il  faudrait  donc  que  Topéraleur  eût  à  sa  disposition 
des  piles  de  forces  très-variables  elles-mêmes.  M.  MiddeldorpfT^ 
qui  se  sert  de  couples  de  Grove,  a  réussi  à  les  combiner  de 
manière,  qu^au  moyen  d'un  commutateur,  il  peut  se  procurer 
immédiatement  et  à  volonté  un  courant  plus  ou  moins  puis- 
sant en  intensité  et  en  quantité,  et  obtenir  ainsi  Tincandes- 
cence  du  fil  et  de  la  lame  de  platine  dont  il  a  besoin.  Nous 
croyons  qu'on  pourrait  apporter  à  cette  partie  de  l'appareil  un 
grand  perfectionnement  en  ayant  une  pile  d'un  plus  petit  vo- 
lume que  la  pile  de  Grove,  d'un  maniement  plus  conunode  et 
d'une  force  suffisamment  variable  pour  parer  aux  besoins 
dont  il  s'agit;  ce  serait  un  objet  intéressant  de  recherche  pour 
les  physiciens  que  de  trouver  une  pareille  pile  ;  nous  ne  croyons 
pas  que  ce  fût  bien  difficile,  surtout  dans  ce  cas  où  le  prix 
de  revient  a  peu  d^importance.  Le  grand  avantage   de  la 
galvano-caustique  est  qu'on  peut  manier  les  cautères  électri- 
ques avec  une  tranquillité  et  une  précision  bien  différentes  de 
la  précipitation  inséparable  jusqu'ici  de  la  cautérisation  au  fer 
.rouge.  Ainsi,  lorsqu'on  veut  cautériser  le  fond  d'une  cavité, 
on  introduit  l'instrument  à  froid  lentement,  doucement;  puis, 
lorsqu'on  s'est  bien  assuré  qu'il  est  exactement  en  place,  on 
appuie  sur  le  bouton  de  l'appareil  (fig.438),  ce  qui  ferme  le  cir- 
cuit qui  était  resté  ouvert;  et  immédiatement  après,  le  courant 
passe  et  la  cautérisation  commence;  on  l'arrête  par  l'opéra- 
tion inverse.  C'est,  comme  nous  l'avons  vu,  la  disposition  du 
platine  [et  sa  forme  (tantôt  lame,  tantôt  fil)  qui  établit  les 
principales  différences  entre  les  instruments  galvano-caustiques 
de  M.  Bliddeldorpff.  M.  Broca,  qui  a  fait  un  rapport  très-inté- 
ressant à  la  Société  de  chirurgie  de  Paris  sur  ce  sujet,  décrit 
des  cas  d'amputation  sur  des  animaux,  opérés  par  l'anse  cou- 
pante, qui  montrent  que,  pour  éviter  l'écoulement  du  sang,  il  ne 
faut  pas  chauffer  trop  fortement  le  fil,  et  que,  par  conséquent, 
il  est  nécessaire  d'opérer  avec  une  pile  d'une  force  moyenne. 
11  cite  encore  trois  cas  difl'érents  de  cautérisation  galvanique 
opérés,  deux  par  M.  Middeldorpff,  le  troisième,  par  lui-même, 
qui  ont  été  suivis  d'un  plein  succès.  Suivant  lui,  cette  cautéri- 
sation ne  met  pas  seulement  à  l'abri  des  hémorrhagies  primi- 
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tives,  mais  elle  paraît  encore  conjurer  la  chance  des  hémorrha- 
gies  consécutives,  et  elle  présente,  sûr  l'emploi  du  fer  rouge,  1» 
grande  supériorité  d'être  incomparablement  moins  effrayant* 
pour  les  malades,  en  supprimant  cet  appareil  terrible  de  la 
cautérisation  ordinaire. 

Comme  on  le  voit,  les  praticiens  ne  sont  pas  encore  complè- 
tement d*accord  sur  la  portée  de  la  galvano-caustique,  que  les 
uns  restreignent  à  un  petit  nombre  de  cas,  tandis  que  les  autres 
en  étendent  beaucoup  Tusage.  Quant  à  nous,  nous  croyons  i 
ce  procédé  opératoire  un  assez  grand  avenir,  à  cause  de  sa  sim- 
plicité et  de  sa  commodité  ;  mais  nous  estimons  aussi  qu*il  ne 
fSsiut  en  faire  usage  qu'avec  une  extrême  prudence,  surtout 
tant  que  son  emploi  ne  sera  pas  généralisé  davantage. 


S  y  Bffeto  lOiyUolûfUnes  «e  l'éleeMetlé  m\ 


Nous  avons  déjà'  parlé  des  effets  mortels  que  produit  la  fou- 
dre sur  les  hommes  et  sur  les  animaux,  et  des  particularités  re-  * 
marquables  qui  les  accompagnent.  Ces  effets  ne  sont  pas  les 
seuls;  M.  Boudin,  qui  a  fait  une  étude  particulière  des  effets  de 
la  foudre  sur  l'homme,  y  distingue  trois  sortes  de  phénomènes. 
1**  guérison  d'afiections  préexistantes;  2*  production  de  bles- 
sures et  d'infirmités  ;  3""  mort.  Parmi  les  affections  dont  la  foudre 
produit  la  guérison,  on  trouve  des  exemples  d'affections  rhu- 
matismales, de  paralysies  des  membres,  d*amaurose  et  de  sur^ 
dite  ^;  tous  ces  cas,  qui  sont  très-rares,  sembleraient  prouver 
qu'une  forte  décharge  électrique  artificielle,  telle  que  celle 
d'une  batterie^de  bouteilles  de  Leyde,  serait  capable  d'opérer 
la  guérison  de  certaines  affections;  mais  les  chances  de  danger 

^  Tome  111,  page  147. 

^  M.  GiMiard  raoonte,  d*apièB  TulpiiM,  qu^im  jeune  boome,  nvet  éeyiiia  ini» 
ana,  à  la  auite  de  VablaUoQ  ^  la  moitié  de  la  langiM,  reaaeutit  mi  snn4  noa* 
Tement  dans  tes  muacles  de  cet  organe  au  moment  oi^  il  yU  bfUler  on  éclair 
8ni?i  d'un  violent  coup  de  tonnerre,  et  recouvra  Immédiatement  la  parole,  (te* 
tUmnaire  de  Médecine  ou  Répertoire  des  sdenees  médiaUe»,  Part»,  183^, 
tome  XI,  artiele  tieetricitéy  page  218.) 
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sont  tellement  plus  grandes  que  celles  de  guérison,  qu*on  n'o- 
serait conseiller  de  recourir  à  un  semblable  moyen.  En  effet, 
parmi  les  affections  morbides  que  produit  la  foudre,  il  est  assez 
remarquable,  qu'indépendamment  de  beaucoup  d'autres,  on 
retrouve  toutes  celles  que  l'électricité  guérit,  telles  que  paralysie 
passagère  ou  persistante  des  membres,  amaurose,  surdité,  avec 
ou  sans  perforation  du  tympan;  puis,  en  outre,  brûlures  plus 
ou  moins  étendues,  eianthèmes  divers,  épilation  partielle  ou 
totale  du  corps,  hémorrhagies  nasales,  buccales,  auriculaires, 
cataracte,  mutisme,  imbécillité,  avortement.  Nous  ne  nousar^ 
rèterons  pas  à  la  description  de  ces  divers  accidents,  qui  ont 
été  constatés  plus  d'une  fois,  et  qui  ont  été  traités  par  les  pro- 
cédés thérapeutiques  ordinaires;  nous  nous  bornerons  à  insister 
sur  les  cas  de  mort  et  sur  les  circonstances  curieuses  qu'ils 
présentent  souvent. 

Il  arrive  quelquefois  que  la  mort  n'est  qu'apparente  ;  M.  Bou- 
din cite  Vexemple  d'un  homme  foudroyé,  qui  ne  manifesta 
quelque  apparence  de  vie  qu'après  cinq  quarts  d'heure,  malgré 
tous  les  secours  qu'on  lui  avait  prodigués.  Cependant  il  finit  par 
reprendre  sa  connaissance,  et  avec  elle,  toute  la  force  de  son 
intelligence;  mais  sa  vue  était  totalement  abolie,  toutes  les  di- 
verses parties  de  son  corps  ne  semblaient  plus  lui  appartenir, 
tant  les  sensations  étaient  obtuses  et  les  mouvements  difficiles. 
Au  bout  de  trois  semaines,  les  brûlures  nombreuses  étaient  en- 
core très-vives,  le  pouls  petit,  fréquent,  irrégulier,  le  sommeil 
était  agitée  pendant  le  jour,  assoupissement  presque  continuel, 
lourd  et  fatigant,  céphalalgie  froRtale,  s*étendailt  parfois  jus^ 
qa*à  l'occiput.  Une  chose  remarquable,  c'est  que  les  sens  de 
l'odorat,  du  goût,  et  surtout  de  roule,  avaient -acquis  plus  de 
délicatesse.  L'anéantissement  était  cpniplet;  il  y  avait  une  vé- 
ritable résolution  des  forces  musculaires  ;  tout  le  corps,  dans 
les  déplacements  qu'on  lui  faisait  subir,  était  comme  une  masse 
inerte^  obéissant  au  gré  de  la  pesanteur,  des  crampes  doulou- 
reuses s'y. manifestaient  assez  fréquemment,  surtout  pendant 
la  nuit.  Grâce  à  un  traitement  énergique,  bains,  sulfate  de  qui- 
nine administrés  tous  les  jours,  application  fréquente  de  sang- 
sues derrière  les  oreilles,  emploi  même  de  l'électricité  près 
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d*UDe  plaie,  ce  qui  avait  produit  un  soulagement  immédiat,  le 
malade  avait  fini  par  se  rétablir  peu  à  peu  ;  ce  n'est  qu  au  boat 
de  trois  mois  que  Tétat  de  son  toucher,  qui  avait  été  très-al- 
téré,  redevint  à  peu  près  normal,  que  la  transpiration  qui  avait 
été  jusqu'alors  complètement  nulle,  reparut,  et  qu'il  retrouva 
la  conscience  d'une  solidarité  d'union  entre  ses  différents  mem- 
bres. La  vision,  qui  avait  été  rétablie,  mais  très-imparfaite- 
ment pour  un  seul  œil,  au  bout  de  huit  jours  après  l'accident, 
finit  par  revenir  aussi  pour  le  second  œil.  Enfin,  au  bout  de 
quatre  mois,  la  guérison  étant  bien  avancée,  le  traitem^t 
cessa,  et  le  rétablissement  finit  par  devenir  complet. 

Revenant  aux  cas  de  mort,  rien  n*est  plus  variable  que  les 
circonstances  qui  les  accompagnent.  Tantôt  l'individu  foudroyé 
est  tué  roide  sur  place,  le  mort  restant  dans  la  position  (où  il 
était,  assis,  debout  ou  achevai;  tantôt  il  est  lancé  à  une  distance 
considérable.  Tantôt  la  foudre  déshabille  complètement  les  vic- 
times et  emporte  le  corps;  tantôt,  au  contraire,  elle  brûle, 
désorganise  le  corps,  et  laisse  intacts  les  vêtements.  Tantôt  le 
corps  du  foudroyé  semble  braver  les  lois  de  la  décomposition  ; 
tantôt,  au  contraire,  la  plus  rapide  et  la  plus  horrible  putré- 
faction s'empare  immédiatement  du  cadavre.  Les  mutilations 
chez  l'homme,  avec  séparation  de  parties  du  corps,  accom- 
pagnent rarement  la  mort  occasionnée  par  la  foudre  ;  sur  plu- 
sieurs centaines  d'observations  d'individus  foudroyés,  M.  Bou- 
din dit  n'avoir  rencontré  que  six  cas  de  mutilation  proprement 
dite;  mais,  dans  ces  six  cas,  se  trouvent  quatre  arrachements 
partiels  ou  totaux  de  la  langue.  La  proéminence  des  yeux  est 
citée  par  plusieurs  auteurs  comme  un  phénomène  qui  est  ob- 
servé fréquemment  sur  les  individus  foudroyés.  On  remarque 
aussi  quelquefois  sur  eux  un  petit  trou  au  crâne  et  même, 
mais  plus  rarement,  la  fracture  complète  de  la  partie  o^eose 
de  la  tête.  Quant  aux  désordres  dans  les  organes  intérieurs, 
tels  que  les  poumons,  le  cœur,  les  intestins,  etc.,  ils  s*obsenreoi 
souvent,  soit  isolés,  soit  concurremment  avec  les  autres  affec- 
tions. Rien,  en  un  mot,  n'est  plus  variable  que  l'état  du  corps, 
après  la  mort,  chez  les  individus  frappés  par  la  foudre.  CeU 
tient,  en  grande  partie,  très-probablement,  à  la  route  quesoit 
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l'électricité  dans  son  trajet  à  travers  le  corps;  route  qui  elle- 
même  dépend  de  la  direction  suivant  laquelle  arrive  l'électri- 
cité, de  Vattitude  de  l'individu,  et  de  la  position  relative  de  ses 
raennbres,  à  l'instant  môme  où  la  foudre  le  frappe,  du  degré 
plus  ou  moins  grand  de  conductibilité  électrique  des  diverses 
parties  de  son  corps  *  et  de  ses  vêtements,  et  enfin  aussi  des  cir- 
constances extérieures  au  milieu  desquelles  il  se  trouve,  telles 
que  son  isolement  ou  son  rapprochement  d'objets  conducteurs 
ou  isolants.  Mais  tous  ces  éléments  qui  concourent  à  la  produc^ 
lion  des  effets  spéciaux  qui  accompagnent  le  phénomène  géné- 
ral, sont  presque  toujoiirs  très-difficiles  à  déterminer,  et  ne 
peuvent,  par  conséquent,  être  facilement  étudiés  en  vue  d'être 
expliqués. 

Une  question  intéressante  et  qui  n'est  pas  encore  résolue,  est 
de  savoir  comment  la  foudre  tue,  quand  du  moins  le  cadavre 
ne  présente  aucune  lésion  organique,  à  laquelle  on  puisse  attri- 
buer indirectement  la  iport  de  l'individu  frappé.  M.  Brown- 
Séquard ,  qui  s'est  beaucoup  occupé  de  ce  sujet ,  part  du 
principe  que  toute  cause  dexcitation  des  forces  nerveuses, 
musculaires,  etc.,  agit  de  manière  à  diminuer  d'autant  plus  la 
quantité  de  ces  forces  qui  se  trouvent,  à  un  moment  donné, 
chez  un  individu,  que  cette  excitation  est  plus  énergique;  tous 
les  faits  connus  démontrent  l'exactitude  de  cette  loi.  11  en  res- 
sort que  la  foudre,  en  tant  que  cause  d'excitation  extrêmement 
puissante,  déterminera  la  dépense  de  toute  la  quantité  des 
forces  nerveuses,  musculaires,  etc.,  chez  les  individus  quelle 
frappera;  ces  forces  anéanties,  on  comprend  parfaitement  bien 
que  la  vie  doive  cesser  aussitôt,  parce  qu'aucun  des  actes  vitaux 
de  quelque  importance  ne  saurait  s'accomplir  en  l'absence  de 
ces  forces.  Ainsi  donc  la  foudre  tue  en  épuisant  toute  la  quan- 
tité de  forces  dynamiques  que  possède  l'économie  aniuiale,  ce 
qui  explique  la  mort  qui  a  lieu  en  l'absence  de  toute  lé&iun  vi- 

^  n  existe  certains  individus  qui  jouissent  d'une  espèce  d'Immunité  contre  la 
foudre,  ce  qui  tient  probablement  au  défaut  de  conductibilité  électnqu-  de  ifiir 
corps.  Le  même  fait  a  éto  observé  assez  fréquemment  sur  les  personn.  t>  placre^ 
dans  la  ctiaine  qu'on  forme,  pour  faire  passer  la  décharge  d'une  iio.ae.ic  iic 
i^de,  et  qui  ne  la  transmettent  pas. 

ni.  43 
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sible  des  oi^anes.  Celte  explication,  qui  s'applique  smioiitiiix 
cas  de  morl  produits  par  le  choc  en  retour  ' ,  nous  parait  de\m 
être  complétée  par  un  eiamen  un  peu  plus  précis  de  la  maoièrt 
dont  la  foudre  peut  épuiser,  comme  le  dit  M.  Browo-Séqoaid, 
les  forces  dynamiques  de  Téconomie  animale.  Il  est  évident  qoe 
la  puissante  décharge  électrique ,  sous  Tinfluence  de  laquelle 
se  trouve  le  corps  vivant,  imprime  à  la  fois  aux  molécoîes  de 
tous  les  nerfs,  comme  à  celles  de  tous  les  muscles,  une  disposi- 
tion différente  de  celle  qu'elles  possèdent  sous  raclion  de  la 
force  vitale  et  analogue  à  celle  qu'on  détermine  par  le  passa^ 
d'une  décharge  ou  d'un  courant  artificiels,  à  une  partie  seule* 
ment  des  muscles  et  des  nerfs.  La  généralité,  jointe  à  rinten- 
site  de  l'action  électrique,  dans  le  cas  où  elle  est  déteraûnée  par 
la  foudre,  doit  produire  à  la  fois  une  suspension  momaotaBée, 
mais  générale,  de  l'exercice  de  la  force  vitale  et  une  désorga- 
nisation moléculaire  des  muscles  et  des  nerfs,  qui  empèrhe 
cette  force  de  reprendre  son  empire  ^ ,  et  par  conséqoeiU 
la  fait  disparaître  définitivement ,  puisqu'elle  D*a  plus  de 
moyen  de  se  manifester.  La  putréfaction  qui  survient  si  vile 
dans  le  cas  qui  nous  occupe,  chez  les  individus  foudroyés^  est 
une  preuve  très-forte  en  faveur  de  l'explication  que  doos  yt^ 
nous  de  donner;  car  ce  qui  relarde  en  général,  après  la  mort, 
la  décomposition,  c'est  la  lutte  qui  existe  encore  quelque  temps 
entre  la  disposition  que  les  molécules  organiques  avaient  prise 
sous  l'influence  de  la  force  vitale  et  la  disposition  qu'elles  doi- 
vent prendre  quand  elles  n'obéissent  plus,  conoLme  les  mole» 
cules  de  la  matière  inorganique,  qu'aux  forces  physiques  ordi- 
naires et  en  particulier  aux  forces  électriques  dont  elles  soot 
naturellement  douées.  Or,  cette  lutte  ue  peut  plus  exister  après 

1  Tome  m,  page  149. 

^  L*effetdcULfoadfe,dsDS  lecaaqiià  «mi  o«ciipe,8eraU  btediflktUàc*» 
prendre  si  ce  n'était  pas  au  moyen  de  Véiectricité  que  possèdent  les  motéraks 
uaturellenient  bipolaires  de  l'organisme  vivant,  que  se  fait  la  coauminicaliM 
entre  les  centres  nerveux  et  les  différentes  parties  du  corps  ;  tandis  que.  es 
principe  éttnl  admis,  on  confit  la  perturbation  que  doit  apporter  dans  Teicr- 
cice  régulier  de  cette  conununication  une  électricité  extérieure  aosai  fone  ^m 
celle  de  la  foudre. 
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ta  mort  dans  les  indiTidu^  chez  lesquels  Taction  de  la  foudre  a 
été  directe  et  a  par  conséqueut  détruit  pour  toujours ,  dans 
tontes  les  parties  de  leur  corps,  Tarrangement  déterminé  par 
Tiilfluence  de  la  force  vitale,  pour  faire  prédominer  celui  qui 
lie  provient  que  dé  Texercice  des  forces  électriques,  ce  qui  en- 
traîne nécessairement  et  d*iine  manière  immédiate  la  forma- 
tion de  nouveaux  composés  et  par  conséquent  la  décomposition. 
n  n'en  est  plus  de  même  pour  les  individus  chez  lesqueU 
Faction  lïlortelle  de  la  foudre  n'a  été  qu'indirecte  et  qui  ont 
succombé,  soit  à  la  lésion  d'un  organe  essentiel»  soit  à  une 
asphyxie,  comme  cela  peut  avoir  lieu  par  la  contraction  des 
muscles  respirateurs  quand  la  décharge  électrique  se  porte 
pfrincipalement  sur  ces  organes.  Dans  ces  cas,  en  effet,  la  pu- 
tréfaction arrite  beaucoup  moins  vite  et  est  précédée  de  la 
rigidité  cadavérique  qui  ne  se  montre  probablement  qu'un 
instant  dans  le  cas  précédent.  Rien  ne  semble  mieux  prouver 
qne  les  feits  dont  nous  venons  de  parler,  Inexactitude  de  la 
théorie  que  notis  avons  donnée  sût  la  cause  physique  et  immé- 
diate de  la  décomposition  animale  qui  suit  la  mort,  décompo- 
sition qui  n'est  auire  chose  que  la  conséquence  dé  l'exercice 
des  forces  physiques  et  en  particulier  électriques,  quand  les 
patlicules  qui  en  sont  douées  ne  sont  plus  sous  l'influence  de 
la  force  vitale'. 

L'électricité  atmosphérique  n'agit  pas  sur  l'homme  unique- 
ment par  la  foudfe  ;  il  suffit  simplement  que  le  temps  soit  ora- 
geux et  l'atmosphère  chargée  d'électricité  pour  qu'il  en  résulte 
un  effet  sur  l'organisme.  Les  individus  sains  et  bien  portants 

A  Uo  travail  toat  récent  de  M.  Brown-Séqoard  (Compte  rendu  de  l'Académie 
des  Sciences,  da  5  octobre  1867)  vient  tout  à  fait  à  Tappai  de  notre  manière  de 
voir,  en  montrant  que  les  contractions  musculaires  répétées  amènent  plus 
promptement  la  mort  complète  d'un  membre,  c'est-à-dire  ta  disparition  de  Tir- 
ritabilité  musculaire,  l'apparition  et  la  disparition  de  la  rigidité  cadavérique,  et 
finalement  le  développement  de  la  putréfaction.  Et  en  effet  tout  ee  qui  donne 
aux  particules  des  muscles  nne  position  forcée,  différente.de  celle  qu'elles  affec- 
tent naturellement  sous  l'action  de  la  force  vitale,  tend  à  détruire  rirritabilité 
muscnlaire,  qui  est  tout  à  fait  indépendante  de  l'action  nerveuse  et  qui  est  inhé- 
rente à  la  vitalité  du  muscle,  et  à  faciliter  par  conséquent  la  décomposition,  ou  ce 
qui  revient  au  même,  la  putréfaaiou. 
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ressentent  un  malaise,  une  agitation,  une  pesanteur  difficile  à 
exprimer;  leur  syslème  musculaire  e&i  plus  paresseux;  les  in- 
dividus atteints  de  rhumatisme  sentent  se  renouveler  leurs 
douleurs;  les  névralgies  augmentent  J'inteusito  oa  leurs  accès 
reparaissent.  En  général,  les  malades  atteints  d'une  alTectioD 
chronique  ou  aiguë  éprouvent,  à  Tinstanl  d'un  orage,  une 
aggravation  des  principaux  accidents;  ils  sont  plus  fatigués, 
phis  agités,  et  leur  état  fébrile  augmente.  Il  est  bien  probable 
que  ces  différents  effets  tiennent  à  l'écoulement  d'électricité  qui 
se  fait  à  travers  le  corps  pendant  les  temps  orageux,  écoule- 
ment qui,  ayant  lieu  à  travers  tout  le  corps,  à  travers  les  nerfe 
aussi  bien  qu'à  travers  les  muscles,  trouble  l'équilibre  qui  existe 
daus  l'étal  normal  et  par  conséquent  doit  activer  ou  contra- 
rier certaines  fonctions  dépendantes  de  Tinfluence  nerveuse. 

Un  effet  indirect  de  Téleclricité  atmosphérique  sur  l'orga- 
nisme est  la  production  de  l'ozone  eu  plus  ou  moins  grande 
proportion  dans  l'atmosphère  et  l'influence  qui  en  résulte  sur 
l'économie  animale.  On  a  assimilé  l'effet  de  l'ozone  à  celui  du 
chlore;  par  conséquent,  c'est  surtout  sur  les  organes  respira- 
toires que  l'oxygène  à  l'état  ozone  agirait  ;  d'où  l'on  a  conclu 
(juc  la  présence  de  l'ozone  dans  l'atmosphère  pouvait  être  liée 
avec  certaines  affections  catarrhales  épidémiques,  telles  que  la 
grippe.  D'un  autre  côté  il  paraîtrait,  d'après  les  recherches  de 
quelques  médecins,  soit  en  Europe,  soit  aux  États-Unis,  que 
l'ozone  aurait  la  propriété  d'exercer  une  action  délétère  sur  les 
miasmes  et  que  sa  présence  dans  l'air  exercerait  par  là  une  in- 
fluence heureuse  sur  certaines  épidémies.  M.  Gaillard,  médecin 
à  Charlestown  aux  États-Unis,  et  M.  Wolf,  à  Berne  en  Suisse, 
ont  tous  les  deux  étudié  cette  question  sous  des  points  de  vue 
différents  et  ont  également  constaté  l'influence  très-prononcée 
de  l'ozone,  dont  la  présence  dans  l'air  ne  peut  être  due  qu'à  ' 
rélectricité  atmosphérique,  et  non,  comme  on  l'a  cru  à  tort,  à 
la  végétation. 

M.  le  docteur  Boeckel,  de  Strasbourg,  a  fait  dans  cette  ville  des 
observations  régulières  ozonométriques  en  employant,  comme 
M.  Wolf.  l'ozonomètre  de  Schœnbein,  savoir,  des  bandes  do  pa- 
pier recouvertes  d'une  solution  d'iodure  de  potassium  dans  l'a- 
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midon.  On  expose  ces  bandes  pendant  un  temps  assez  long 
(douze  heures)  à  Tair  atmosphérique,  puis  on  les  plonge  dans 
de  Teau  pure  pour  les  comparer  à  une  échelle  passant  du  blanc, 
qui  est  le  0*  de  la  division,  au  violet  obscur,  qui  est  de  lO**. 
Voici  un  tableau  curieux  d'observations  faites  comparativement 
à  Berne  par  M.  Wolf,  et  à  Strasbourg  par  M.  Boeckel.  En  général, 
la  réaction  ozonométrique  est  plus  faible  à  Strabbourg  qu'à 
Berne,  et  à  côté  de  la  réaction  observée,  on  trouve  pour  Stras- 
bourg la  réaction  calculée  par  la  comparaison  des  moyennes 
de  Tannée  de  Strasbourg  avec  celles  de  Berne;  les  observations 
ont  été  faites  en  1854. 


BERNE. 

STRASBOURG. 

Obserté. 

Calculé. 

9,92 

7,88 

7,54 

5.31 

2,48 

4,04 

5,74 

2,30 

4.36 

5 

5,12 

3,80 

7,20 

6,52 

5,47 

Du  21  juin  au  i 6  juillet 

Du  17  juillet  au  12  août 

Du  13  août  au  4  septembre.  .  .  . 
Du  5  septembre  au  30  septembre.  . 
Du  1«  octobre  au  25  octobre.    .    . 

On  remarquera  que  pendant  la  seconde  ei  la  troisième  période 
les  réactions  de  Kozone  ont  présenté  à  Strasbourg  nno  faibl<^ssp 
exceptionnelle  qui  justifie  Thypothèse  du  docteur  Boeckel,  de  la 
liaison  qui  existe  entre  la  présence  du  choléra  et  la  diminution  de 
la  quantité  de  l'ozone  dans  ratniosphère,car  cts  deux  périodes 
sont  celles  pendant  lesquelles  le  choléra  a  sévi  le  plus  fortement 
à  Strasbourg.  Dans  la  quatrième  période  le  choléra  avait  cessé  à 
Strasbourg  et  sévissait  à  Arau  ;  aussi  la  réaction  s'est  trouvée  lé- 
gèrement plus  faible  à  Berne,  qui  est  très-rapproché  d'Arau, 
qu'à  Strasbourg  ;  puis  dans  la  cinquième  période,  où  les  disposi- 
tions au  choléra  ont  disparu  à  Berne  comme  à  Strasbourg,  la  ré- 
action ozonométrique  areprisà  Berne  sa  supériorité.  On  a  pu  con- 
stater encore  que  le  minimum  a  eu  lieu  à  Berne  pour  les  réac- 
tions de  l'ozone,  en  même  temps  que  le  choléra  avait  à  Arau  son 
maximum  d'intensité,  c'est-à-dire  du  12  au  16  septembre. 

Nous  n'insisterons  pas  sur  le  rapprochement  que  nous  venons 
de  signaler,  vu  qu'il  aurait  besoin  d'un  plus  grand  nombre  d'ob- 
servations pour  recevoir  une  confirmation  positive.  Nous  nous 
bornerons  à  remarquerque  l'influence  évidente  en  tout  çasde  l'o- 
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zone  sur  TorgaDisme,  est  attribuée,  suivant  les  uns  à  one  aelioB 
indirecte  de  cet  agent  chimique  qui  détruirait  les  miasmes, 
comme  le  fait  le  chlore,  et  suivant  les  autres  à  une  actioo  4i* 
recte  qui  déterminerait  certaines  dispositions  maladives,  soit  en 
augmentant,  soit  en  diminuant  d*intensilé.  Quoiqu'il  en  soit,  le 
sujet  est  intéressant  et  montre  sous  combien  de  fofipies  divenep, 
les  unes  indirectes,  les  autres  directes,  Télectricité  atmosphé^ 
rique  peut  agir  sur  la  vie  animale.  . 

Agit-elle  également  sur  la  vie  végétale?  Depuis  Tabbé  Ber* 
tholon  qui  a  consacré  en  1783  un  ouvrage  entier  à  Taction  sur 
les  végétaux,  de  Télectricité  aussi  bien  atmosphérique  qu  artifi- 
cielle, jusqu'aux  tentatives  faites  il  y  dix  à  douze  ans  en  Angle- 
terre sous  le  nom  d'électro-culture  par  M.  Forster  et  M.  SoUy ,  pour 
activer  la  végétation  en  soutirant,  eu  vue  de  Tamener  dans  le 
sol  au  moyen  de  t^es  métalliques,  Télectricité  atmosphérique, 
la  question  est  restée  indécise.  On  a  prétendu  que  les  pluies  d'o- 
rage avaient  une  vertu  fertilisante  que  n'avaient  pas  les  pluies 
ordinaires;  on  a  cru  trouver  que  la  germination  et  même  la 
végétation  étaient  activées  dans  le  voisinage  des  conducteurs  de 
paratonnerres  implantés  dans  le  sol.  Mais,  d*un  autre  c6té,  das 
expériences  comparatives  faites  sur  des  pièces  de  terrain  placées 
dans  des  conditions  autant  que  possible  exactement  semblables, 
les  unes  exposées  à  l'action  de  Télectridji^  atmosphérique,  les 
autres  soustraites  à  cette  action,  n'ont  pas  donné  des  résultais 
bien  décisifs;  ce  qui  tientàce  que,  eu  supposant  que  l'éleclfidlé 
ait  une  influence,  il  y  a  tant  d'autres  causes  qui  en  oqI  aussi, 
telles  que  la  température,  la  lumière  solaire,  indépendamment 
de  la  nature  du  sol  qui  est  rarement  identique  dans  deux  places 
différentes,  qu'il  est  bien  difficile  de  discerner  la  part  qui  peut 
être  assigqée  à  l'électricité  atmosphérique.  Toutefois,  ^m&  nous 
exagérer  cette  part,  ne  se  pourrait -il  pas  cependant  que  les  végé- 
taux fussent  l'un  des  canaux  par  lesquels  s'opère  la  neutralisa- 
tion régulière  et  constante  de  l'électricité  négative  dont  le  globe 
terrestre  est  constamment  c^rgé,  avec  la  positive  qu^  les  va- 
peurs de  la  mer  apportei;it  dans  l'atmosphère.  Or,  cette  neutra- 
lisation qui  aurait  lieu  à  travers  les  parties  humides  des  plantes 
devait  y  ei^ercer  une  actioD  chiQiique,  en  amemint  l'oiygèiie  et 
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les  principes  acides  dans  la  partie  du  végétal  en  contact  avec 
l'air  qui  servirait  d'électrode  ' ,  et  l'hydrogène  ainsi  que  les 
principes  alcalins  dans  la  partie  extrême  d«s  racines  ou  plutôt 
dans  le  sol  qui  les  touche.  Mais  nous  abordons  ici  les  questions 
les  plus  délicates  de  la  physiologie  végétale  ;  malgré  l'intérêt 
qu'elles  présentent,  nous  ne  pourrions  les  traiter  sans  dépasser 
les  limites  qui  nous  sont  imposées;  nous  devons  nous  borner 
à  les  signaler  comme  pouvant  être  l'objet  de  recherches  inlé- 
ressanies. 

<  Faraday  a  montré  par  plusieurs  expériences  que  Tair  peut  servir  d'électrode 
dans  les  décompositions  électro-chimiques,  opérées  par  les  décharges  de  Télec- 
trlcitë  ordinaire  (t.  U,  p.  380  et  387). 

Liâtedes  principaux  travaux  relatifs  aux  sujets  traites  dans  ce  chapitre  ^ 

Galvaniy  Volla^  Uumboldt^  Nobïliy  MatUucci^  Marlanini,  Dubois-Reymond. 
—  Voyez,  pour  Tindication  de  leurs  travaux  sur  l'électricité  physiologique,  t.  ii, 
p.  455,  et  t.  m,  p.  88. 

Marianini.  —  Cas  de  paralysie.  —  Ann,  de  ch,  et  de  phys,  T.  liv,  p.  366. 

PfoiHli,  —  Cas  de  tétanos.  —  Idem.  T.  xliv,  p.  60. 

Matteucei. -^ Idem. -^ Bibl.  univ,  T.  xv(l388),  p.  188. —Phénomènes de 
la  contraction  musculaire.  —  Arm,  de  ch.  et  de  phys.  (iV.  S.).  T.  xlvii,  p.  \  29. 

BelmhoUz.  —  Vitesse  de  propagation  de  Tact  ion  nerveuse.  —  Ann,  de  ch.  et 
de  phyi,  (N.  S.).  T.  xlui,  p.  367. 

À.'J.  Duval.  —  Coup  d*Œil  historique  sur  les  applications  de  l'électricité  à  la 
médecine.  —  Arch,  des  se,  phys,  (Bibl.  univ).  T.  xlii,  p.  5. 

Masson.  —  Effets  physiologiques  des  couran4s  induits.  -  Ann,  dech,  et  de 
phys.  T.  LXYi,  p.  26. 

Duehenne  de  Boulogne^  (le  docteur).  ^De  l'électrisation  localisée  et  de  son  ap- 
plication à  la  physiologie,  à  la  pathologie  et  à  la  thérapeutique,  Paris,  1855. 
1  fort  vol.  in-8.  —  Plusieurs  Mémoires  dans  les  Archives  de  médecine,  et  le  But- 
leiin  général  de  thérapeutique. 

À.  Becquerel,  (le  docteur).  —  Application  de  l'électricité  à  la  thérapeutique, 
1  vol.  in-8,  1857. 

Bouvier  (le  docteur).  —  Rapport  sur  Télectricité  médicale  à  T Académie  de 
médecine  (Bulletin  de  l'Académie  de  médecine^  Paris,  1856,  t.  xxi,  p.  650  et 
saiv.). 

Remak,  —  Action  |>hybk>logique  et  thérapeutique  des  courants.  —  Compte 
rendu  de  l'Académie  des  Sciences,  T.  xuii,  p.  603  et  655.  , 

I  Le  nombre  des  Mémoiret  dans  lesquels  lont  trtitéet  les  applicttioM  de  l*élecUrieité  à  la 
physiologie,  et  en  particalier  à  la  thérapeutique,  est  si  considérable,  que  nous  nous  bornons  a 
iadiquer  les  plus  importants  et  les  plus  récents,  renvoyant  pour  les  autres  aux  Traités  spé- 
cUu  iv  la  matière,  dool  noos  donnons  égalenent  l*indiettian. 
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JacubowiUch.—B\&io\o^e  du  système  nerreax. — Compte^  rmàm  de  TÀf»- 
demie  des  Sciences.  T.  xlv,  p.  29, 

Prévost  et  Dumas,  —  Traitement  des  calculs  par  la  pile.  —  Ànn.  de  ck,  ei  es 
phys.  T.  xxui,  p.  202  et  334. 

Botmet.  —  Idem.  —  BibL  tmiv.  T.  ltui  (18S6),  p.  391. 

Bence-Jones.  Idem.  —  Phil.  trans.,  18&3. 

Poey  et  Vergnès.  —  Extraction  par  la  pUe  de  métaux  dans  j'organjaur.  — 
Àrch.  des  se,  phys.  (Bibl.  univ.).  T.  xxvin,  p.  208. 

Petrequin,  —  Gucrison  des  anévrismes  par  l'électro>ponctore.  —  ÀnlL  de 
l'élect.T.  T,  p.  486. 

.  Middeldorpf.  —  GalTano-caustique.  —  Compte  rendu  de  VAeadémàe  des 
Sciences.  T.  xliii,  p.  678. 

PhUippeaux,  —  Idem.  —  Traité  pratique  de  la  cautérisatiam^  i  toI.  m-S. 
chez  J.-B.  Baillière,  1856. 

Jules  Regnauld.  —  Idem,  —  Idem. 

Boudin,  —  Histo!  physique  et  médicale  de  la  foudre  et  de  ses  effets  im 
rhomi.  (Annales  d'hygiène  publique ,  1854,  185S,  t.  ii,  p.  395;  U  m,  p.  341  ; 
t.  iT,  p.  241).  —  Traité  de  géographie  et  de  statistique  médicales  et  des  wn/< 
dies  endémiques.  Paris,  1857,  2  vol.  ln-8,  t.  i,p.  455. 

Wolff.  —  Influence  physiologique  de  Tozone,  brochure  ln-8,  Berne,  18SS. 

G-  illard.  —  /rfem,  Charlestown,  1856;  brochure  ln-8. 

Bertholon.  —  Electricité  des  véoétavx,  1783,  i  vol.  in-8. 

Walker.  —  Élpctro-cullure.  —  Arch.  de  Vélect.  T.  ?,  p.  535. 

Fyfe  et  Peersall.— Idem. -^  Arch.  des  se.  phys.  (Bibl.  univ,).  T.  b,  p.  292 
et  293. 
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$.!•  Beeherelies  réeeBies  «ar  l'Indaciioa  éleeirostall^iae* 

Peu  de  jours  avant  sa  mort,  Melloni,  dans  une  lettre  adres- 
sée à  M.  Regnault  et  insérée  dans  les  comptes  rendus  de  TAca- 
démie  des  Sciences^,  fit  connaître  une  nouvelle  théorie  de  Tin- 
duction  électrostatique,  fondée  sur  le  principe  que  Télectricité 
induite  dons  la  partie  la  plus  rapprochée  du  corps  inducteur, 
et  de  nom  contraire  par  conséquent  à  celui  de  Télectricité  de 
ce  corps,  est  complètement  dùsimvlèe,  c'est-à-dire  sans  mobi- 
lité et  sans  tension  si  ce  n'est  relativement  à  Télectricité  induc- 
trice, tandis  que  Télectricité  lihre  est  douée  de  ces  propriétés, 
n  généralisait  ainsi  le  principe  qu'on  avait  plus  ou  moins  ad- 
mis dans  la  théorie  du  condensateur,  et  il  expliquait  la  diver- 
gence des  deux  pendules  placés  à  chacune  des  extrémités  d'un 
cylindre  métallique  isolé  rapproché  d'un  corps  électrisé,  en 
attribuant  la  divergence  de  celui  des  pendules  voisin  du  corps 
électrisé  à  l'attraction  exercée  par  l'électricité  de  ce  corps,  et 
non  à  l'action  de  l'électricité  induite  qui,  suivant  lui,  étant 
toute  dissimulée,  ne  pouvait  produire  un  semblable  effet. 
M.  Riess  a  heureusement  modifié  cette  expérience,  pour  mon- 
trer que  l'explication  de  Melloni  ne  saurait  être  admise.  Il 
place  au-dessus  et  très-près  d'une  sphère  électrisée  positive- 

^  Nous  aTons  résumé  sous  le  titre  à* Appendice,  à  la  Un  du  troisième  et  der- 
nier volmne  de  ce  Traité,  quelques  additions  aux  matières  traitées  dans  les  trois 
voiomet,  qui  ont  pour  oljet  de  compléter  les  sujets  sur  lesquels,  soit  par  omis- 
slOD,  soit  par  l'effet  d*une  publication  postérieure  à  la  nôtre,  nous  avions  laissé 
quelques  lacunes.  Nous  n'avons  pas  la  prétention  de  les  avoir  toutes  comblées  ; 
mais  du  moins  nous  avons  Tespoir  d*avoir  indiqué  les  points  les  plus  importants, 
parmi  ceux  que  des  travaux  récents  ont  signalés  à  l'attention  des  physiciens. 

<  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciaices,  t.  XXXIX,  p.  177. 
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ment  un  cônducleur  isolé,  cylindrique  et  yertical,  portant  vers 
ses  extrémités  de  petits  pendules  de  moelle  de  sureaa.  Les 
deux  pendules  divergent,  celui  d*en  bas  plus  fortement  que 
celui  d'en  baut^  sans  qu'on  puisse  attribuer  sa  divergence  i 
l'action  de  l'électricité  de  la  sphère,  car  cette  action  ne  peut 
être  évidemment  qu*une  force  verticale,  tandis  que  celle  qui 
fait  diverger  le  pendule  est  iiorizontale  ;  il  est  facile  d'aillenn 
de  constater  que  les  deux  pendules  ont  une  électricité  coo- 
traire*  Oa  peut  s  aasurer  également,  ee  toudMiii  la  lige  in- 
duite avec  un  corps  conducteur  isolé  de  petite  dimension^  que 
celle  des  électricités  qu'on  dit  être  dissimulée  n'a  pas  perdu  It 
propriété  dépasser  d'un  conducteur  sur  un  autre. 

S'il  n'y  a  pas  d'électricité  dissimulée  dans  l'expérience  par 
laquelle  on  démontre  la  décomposition  de  Télectricité  naturelle 
d'un  corps  conducteur  isolé  par  l'influence  à  distance  d'un 
corps  électrisé,  il  ne  doit  pas  y  en  avoir  davantage  dans  les 
appareils  tels  que  le  condensateur  et  la  bouteille  de  Lcyde,  m 
moyen  desquels  on  obtient  la  condensation  de  l'électricité. 
Cependant,  par  une  contradiction  incroyable,  la  plupart  des 
traités  de  physique,  qui  n'admettent  pas  d'électricité  dissimu- 
lée dans  le  premier  cas,  en  admettent  dans  le  second  ;  et  ce* 
pendant  il  n'y  a  d'autres  différences  entre  les  deux  cas  qna 
celles  qui  tiennent  à  la  forme  et  à  la  distance  des  deux  corps, 
dont  l'un  est  électrisé  et  l'autre  influencé.  M.  Riess  a  bien  senti 
que  celte  contradiction  ne  pouvait  subsister;  aussi  a-t^il  donné 
une  nouvelle  théorie  du  condensateur»  qui,  ne  s'appuyant  pas 
sur  l'hypothèse  de  l'électricité  dissimulée,  ne  constitue  plus  un 
cas  d'exception  aux  lois  générales  de  la  distribution  de  Félec- 
tricité  et  aux  principes  établis  par  iSpinus,  Coulomb  ei  Poisson 
€ur  l'équilibre  de  l'électricité  à  la  surface  des  corps  conduc- 
teurs '.  Mais  le  problème  devient  alors  difficile  et  ne  ooiaporte 
plus  une  solution  ^mple  ei  générale  eomma  dans  l'kypolkiBe 
de  rélectrioité  dissimulée  ;  c'est  en  contrôlant  au  toojen  de 
l'expérience  l'exactitude  de  la  formule  fondée  sur  cette  hypo- 
thèse que  M.  Riess  a  réussi  à  en  démontrer  le  peu  de  fonde- 

i  AfauUii  de  ckUméê  et  de  pkifM^ue  (M.  fr.),  t.  XUl,  p.  174  el  STS. 
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meiit.  Uoç  série  d*e](périepcas  faîtes  avec  des  coodeosaieurs, 
doDt  les  plateaux  étaient  à  différentes  distanoes  ei  avaient  des 
surfaces  plus  pu  moins  grandes,  et  dans  lesquelles  le  plateau  qui 
ne  recevait  pas  Télectricité  oomipuoiquait  plus  ou  moins  par- 
faitement avec  le  sol,  ont  démoptré  que  le  problème  du  con- 
densateur est  un  problème  complexe,  dépendant  de  toutes  les 
particularités  que  peut  offrir  la  dispoi^tion  des  appareils,  en 
un  ïpot  du  même  genre  que  tous  les  problèmes  relatifs  à  la  dis- 
t^bution  de  Félectricité.  0^  voit  qu*il  n  y  a  pas  de  force  con- 
densante dépendant  uniquement  de  la  distance  des  plateaux, 
en  simultanément  de  leur  distance  et  de  leur  superficie.  Il  n*y 
a  donc  pas  lieu  de  chercher  une  expression  simple  de  cette 

force,  et  la  vérification  de  la  formule  5 j*  devient  superflue. 

Néanmoins  M.  Riess  s'eat  occupé  de  rechercher  un  moyen  exact 
et  comnode  de  déterminer  la  quantité  m,  c^estnà-dire  le  rap- 
port de  d^ii&x  quantités  absoluefi  d'électricité  qui  s'accumulent 
sur  \^  plateau  du  condensateur.  Il  a  renoncé  au  procédé  q|ii 
c<msiste  à  sépara  les  deux  plateaux,  et  à  mesurer  les  densités 
électriques  en  des  points  semblahlement  situés  sur  ces  deux 
pipeaux,  à  cause  des  difficultés  qui  résultent  de  la  nécessité 
de  faire  très-çapidement  la  comparaison  de  deux  électricités  de 
Jialure  dif  érente.  Il  a  disposé  Texpérience  de  manière  à  n*a- 
iroir  à  comparer  que  des  électricités  de  même  espèce.  Pour  cela 
il  a  pris  la  densité  de  Télectricité  en  un  point  du  plateau  col- 
^taur  avfnt  de  rapprocher  du  plateau  condensateur,  puis  il 
l'a  f^m  encore  après  avoir  rapproché  les  deux  plateaux  Tun  de 
Vautre,  ^Mipi^rimé  la  conununication  du  plateau  condensateur 
4Vfc  le  sol,  et  réupi  les  deux  plateaux  par  un  arc  métallique 
l^lé,  de  m^ère  ^  ce  qu'ils  ne  possédassent  plus  que  l'excès  de 
rékctricité  du  premier  sur  celle  du  second  ;  il  a  recommencé 
ensuite  l'expérience  ep  maintenant  toujours  isolé  et  sans  com- 
munication avec  le  ^1  le  plateau  condensateur,  de  façon  qu'il 
y  avait  sur  ce  plateau  des  quantités  égales  des  deux  électricités 
contraires.  Ces  dernières  expériences  lui  ojpt  fo4rni  les  do^n^ées 

>  Vo)ez  tome  I,  page  683. 
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nécessaires  pour  calculer,  au  moyen  de  formules  très-simples, 

la  valeur  du  rapport  cherché. 

Le  principe  des  électricités  dissimulées,  généralisé  aTCC  rai- 
son, s'il  est  vrai,  par  Melloni,  a  trouvé  des  défenseurs  habiles, 
parmi  lesquels  l'un  des  plus  ardents  et  des  plus  ingénieux  ''st, 
sans  aucun  doute,  M.  Volpicelli.  Le  savant  physicien  itatieo 
conclut  de  plusieurs  expériences,  que  nous  ne  pouvons  repro- 
duire ici  *,  que  1  électricité  induite  n'a  de  tension  que  relative- 
ment à  l'électricité  inductrice,  et  que  par  conséquent,  pendant 
l'induction,  elle  ne  peut  ni  faire  diverger  les  éleclromètres,  ni 
produire  une  induction  sur  l'électricité  libre  de  signe  contraire, 
ni  se  neutraliser  avec  elle,  que  par  conséquent  cette  électricité 
libre  doit  se  distribuer  sur  tout  le  corps  induit,  comme  si  ceik 
qui  est  dissimulée  n'existait  pas,  en  obéissant  aux  lois  ordi- 
naires de  la  distribution  jointes  A 1  influence  répulsive  exercée 
par  l'électricité  inductrice  qui  est  de  même  nature.  Parmi  les 
expériences  de  M.  Volpicelli,  nous  citerons  les  deux  suivantes 
qui  nous  paraissent  les  plus  simples  et  les  plus  concluantes  eo 
faveur  de  sa  thèse,  surtout  la  seconde.  La  première  consiste  i 
disposer  vers  l'extrémité  du  cylindre  métallique  isolé  et  induit, 
le  bout  d'un  fil  conducteur  très-mince,  isolé  et  dirigé  perpen- 
diculairement à  l'axe  du  cylindre,  dont  l'autre  extrémité  est  ^^ 
liée  à  un  électroscope.  Au  moyen  d'un  fil  de  soie,  on  peut  mettre 
le  premier  bout  du  fil  facilement  en  contact  avec  la  surface  du 
•cylindre  induit  dont  il  n*est  éloigné  que  d'un  demi-millimètre. 
C'est  avec  un  gros  cylindre  de  cire  d'Espagne  électrisé  par 
frottement,  qu'on  produit  l'induction  sur  le  cylindre  et  sur  le 
fil  en  les  mettant  tous  les  deux  en  communication  avec  le 
sol  ;  puis  on  interrompt  cette  communication  de  manière  à  les 
isoler  tous  les  deux,  et  on  met  aussitôt  le  bout  du  fil  méialUqoe 
en  contact  avec  le  cylindre  à  l'aide  du  fil  de  soie;  Téleclroscopc 
ne  donne  aucun  signe  d'électricité,  d'où  M.  Volpicelli  c4>nclot 
que  l'électricité  induite  n'a  pas  de  tension.  On  répète  la  mànt 


>  CompUt  rendus  de  ^Académie  des  Sciences^.  XU,p.  5S3,  t.  XLUI,  p.  7  il, 
et  t.  XLIV,  p.  91 7  —  Archives  des  scietiees  physiques  (B.  UMiv.),ênuées  iM 
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expérience  en  metlanl  le  fil  conducteur,  et  non  le  cylindre,  en 
communication  avec  le  sol  pendant  l'induction;  puis^  après 
l'avoir  isolé,  on  met  son  extrémité  en  contact  avec  le  cylindre  ; 
à  rinslaut  Vélectroscope  accuse  de  Télectricilé  libre  semblable 
à  celle  de  Tinducleur,  et  cela  quel  que  soit  le  point  de  la  sur- 
face du  cylindre  induit  qui  touche  le  bout  du  Ql  conducteur; 
seulement  il  y  a  une  moindre  quantité  d'électricité  dans  Tex- 
irémilé  du  cylindre  la  plus  voisine  du  corps  inducteur  que  dans 
celle  qui  en  est  la  plus  éloignée.  On  peut  faire  à  cette  expé- 
rience Tobjection  que  le  fil  conducteur,  qu*on  fait  communi- 
quer avec  le  cylindre  induit,  ne  peut  pas  être  considéré  comme 
un  simple  véhicule  de  Télectricité,  mais  que,  dès  qu'il  est  en 
contact  avec  ce  cylindre,  il  constitue  avec  lui  un  nouveau  sys- 
tème de  conducteurs  >  dans  lequel  Télectricilé  produite  par 
l'induction  de  la  cire  électrisée  doit  affecter  une  nouvelle  dis- 
tribution à  laquelle  est  due  la  présence»  à  Textrémilé  du  fil  en 
contact  avec  l'électroscope,  de  l'électricité  du  même  nom  que 
celle  de  l'inducteur.  La  seconde  expérience  de  M.  Volpicelli, 
que  nous  tenons  encore  à  citer,  est  à  l'abri  de  cette  objection  ; 
elle  consiste  à  toucher  les  difTérents  points  de  la  surface  du 
cylindre  induit  ayec  un  plan  d'épreuve  assez  petit  pour  qu'il 
puisse  se  confondre  avec  l'élément  de  surface  sur  lequel  on 
l'applique;  un  disque  de  cuivre  d'un  demi-centimètre  de  dia- 
mètre et  d'un  quart  de  millimètre  d'épaisseur,  fixé  avec  de  la 
cire  d'Espagne  à  l'extrémité  d'un  tube  de  verre  très-mince, 
remplit  cette  condition.  Après  avoir  vérifié  qu'il  n'y  a  pas  trans- 
port sensible  d'électricité  à  travers  l'air,  entre  les  corps  induit 
et  inducteur,  vérification  toujours  nécessaire,  on  touche  avec 
le  petit  plan  d'épreuve  l'extrémité  du  cylindre  induit  la  plus 
voisine  de  l'inducteur,  et  on  trouve  l'électricité  semblable  à 
celle  de  l'inducteur;  on  en  trouve  dans  tous  les  points  de  la 
surface  du  cylindre  induit  d'un  bout  à  l'autre;  d'où  Ton  con- 
clut que  l'électricité  induite  de  nom  contraire  à  celle  de  l'in- 
ducteur n'a  pas  de  tension,  et  que  celle  de  même  nom,  qui  est 
libre,  est  disiribuée  sur  toute  la  surface  du  cylindre  induit, 
comme  s'il  ne  possédait  point  d'autre  électricité.  Si  le  plan 
d'épreuve  est  de  grande  dimension,  il  se  charge  alors  d'éleciri- 
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cité  de  nom  contraire  à  celle  de  rinducteor,  <Nf  tpû  tient  à  ee 
qu*il  joue  lui-même  le  rôle  d'un  corps  induit  qui  garde  too- 
jours,  après  avoir  été  soustrait  à  rinduction,  une  portion  de 
Télectricité  induite,  celle  de  même  nom  que  Félectricité  induc^ 
trice  s* étant  en  partie  dissipée  dans  Tair. 

Malgré  tout  ce  que  cette  dernière  expérience  présente  de 
spécieux  en  faveur  de  la  thèse  que  soUlietft  M.  Yolpiedli, 
nous  avons  de  la  peine,  nous  en  convenons,  à  compfeDdre  cet 
état  de  Téleetricité  tel  qu^elle  peut  perdre  ses  propriétés  or- 
dinaires, sauf  à  regard  de  Télectricité  des  corps  inducteurs, 
et  il  nous  en  coûte  de  renoncer  aux  lois  si  simples  et  si  géné- 
rales de  réquilibre  des  forces  électriques,  telles  quelles  ont  été 
établies  par  Poisson.  Aussi  croyons^nous  que,  tout  en  prenant 
en  sérieuse  considération  les  expériences  si  remarquables  de 
M.  Yolpicelli,  il  faudrait  les  varier  encore  en  les  étudiant  de 
plus  près,  en  vue  de  chercher  si  elles  sont  réellement  ineoftci- 
liables  avec  l'ancienne  théorie  ;  celle  du  plan  d'épreuve  en  par- 
ticulier mériterait  un  pareil  examen.  C'est  une  recherche  que 
nous  nous  permettons  de  recommander  à  Tattention  des  phy- 
siciens ,  et  avant  tout  à  celle  de  M.  Yolpicelli  lui-même  qui 
a  ouvert  ce  nouveau  champ  d'investigations. 

Nous  ne  pouvons  pas  passer  sous  silence,  à  Toccasion  de  Tio- 
duction  électrostatique,  la  discussion  remarquable  qui  s*est  éle- 
vée entre  MM.  Riess  et  Faraday  sur  le  rôle  des  diélectriques  dans 
cette  induction  '.M.  Faraday,  comme  nous  l'avons  dit,  n'ad- 
mettant pas  d'action  à  distance^  estime  que  l'induction  s'opère 
par  l'intermédiaire  des  particules  isolantes  qui  séparent  le  corps 
induit  du  corps  inducteur,  et  en  particulier  par  l'intennédiaife 
des  particules  d'une  plaque  de  gomme  laque,  si  c'est  une  seiiH 
blable  plaque  qui  est  interposée.  Il  résulte  de  là  des  différences 
entre  les  divers  corps  isolants,  soit  diélectriques,  quant  à  leor 
faculté  de  transmettre  l'induction.  Suivant  M.  Riess ,  toute 
plaque  intermédiaire  entre  un  corps  inducteur  et  un  corps  in- 
duit, qu'elle  soit  d'une  substance  conductrice  ou  non,  est  im- 
médiatement chargée  par  l'induction,  des  deux  électricités  qui 

I  Arekives  4ei  tehmtes pk§tiqii€$  {B.  tciiit.),  t.  XXXI,  p.  «n. 
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sont  diepûsées  d'une  certaine  manière  sur  ks  deux  faces  de  la 
plaque.  La  distribution  des  deux  électricités  ne  peut  pas  être 
déterminée  d'une  manière  rigoureuse  dans  le  cas  de  la  plaque 
non  conductrice  comme  il  peut  Tèlre  dans  le  cas  de  la  plaque 
couductrice;  mais  il  n'en  résulte  pas  qu'il  y  ait  une  différence 
essentielle  entre  Taclion  d'un  corps  conducteur  et  celle  d'un 
corps  isolant,  relativement  à  l'induction  électrostatique ,  quoi- 
qu*il  soit  bien  évident  que  la  manière  dont  l'induction  se  pro- 
duit sur  une  plaque  conductrice  et  sur  une  plaque  non  con- 
ductrice ne  soit  pas  la  même  à  tous  égards.  Les  deux  savants 
physiciens  invoquent  chacun  en  faveur  de  leur  opinion  une 
expérience  dans  laquelle  un  disque  de  gomme  laque  placé  sous 
rioiluence  du  conducteur  positif  d'une  machine  électrique  et 
exposé  sur  celle  de  ses  surfaces  qui  n'est  pas  tournée  du  côlé  du 
cooducleur,  à  l'action  de  la  flamme  d'une  lampe  à  alcool,  se 
trouve  électrisée  négativement.  Mais  M.  Hiess  remarque  avec 
raison  que  cette  expérience  est  très-complexe,  le  rôle  de  la 
flaoïme  d'alcool  étant  moins  simple  que  ne  le  suppose  M.  Fara- 
day, et  il  parvient  à  expliquer  Tétat  négatif  de  la  surface  ex- 
posée à  la  flamme,  qui  d'après  la  théorie  de  Tinduction  devrait 
èire  positive,  sans  être  obligé  de  renoncer  à  cette  théorie  et 
d'admettre  les  idées  de  M.  Faraday.  Nous  avons  déjà  remarqué  * 
Hfïou  peut  concilier  le  principe  de  l'action  à  distance  avec  les 
effets  obtenus  par  M.  Faraday  sur  l'influence  des  diélectriques, 
en  admettant  que  ces  derniers  se  polarisent  quand  ils  sont  pla- 
cés entre  deux  corps  chargés  d'électricités  contraires. 

$  t.  lBfltt6Bee  des  «ctteBs  idécMiiqaet  ««r  PutuuiBtatloii. 

Nous  avons  parlé  déjà,  mais  en  très-peu  de  mots',  des  expé- 
riences de  M,  de  Wertheim,  sur  l'influence  de  la  torsion  sur  le 
magnétisme;  mais  dès  lors  des  expériences  de* ce  savant,  d'un 
grand  intérêt,  sont  venues  compléter  son  travail'.  On  savait 

*  T«  OR  t,  page  t4C 

'  Amialeê  de  chimie  ei  de  ph^sique^  tome  L,  p.  38&. 
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depuis  longtemps  que  les  actions  mécaniques  modifient  l'état 
magnétique  d'une  barre  de  fer  placée  sous  Tinflaence  de  la 
terre  ou  d'un  aimant  quelconque.  Pour  expliquer  ces  faits,  on 
se  bornait  à  dire  que  toute  action  mécanique  diminue  momen- 
tanément la  force  coercitive  d'un  aimant  et  permet  ainsi  aai 
molécules  qui  le  composent,  soit  d'obéir  plus  complétemrat 
aux  forces  extérieures  magnétisantes,  soit  de  revenir  à  un  étal 
plus  voisin  de  l'état  d'équilibre  ordinaire ,  lorsque  la  cause 
d'aimantation  a  cessé.  C'est  en  effet  ce  qui  a  lieu  d'une  manière 
générale;  mais  parmi  les  actions  mécaniques,  il  en  est  une,  U 
torsion,  dont  les  effets  sur  le  magnétisme  des  aimants  sont 
soumis  à  des  lois  particulières.  M.  Wertheim,  dans  un  mémoire 
sur  les  effets  magnétiques  de  la  torsion  a  fait  connaître  des 
faits  qui  établissent,  comme  nous  le  verrons,  des  rapports  non- 
veaux  entre  cette  action  mécanique  et  le  magnétisme  des  ai- 
mants sur  lesquels  on  l'exerce. 

L'appareil  de  M.  Wertheim  est  une  table  horizontale  sur 
laquelle  deux  mâchoires,  dans  lesqu'^lles  s'encastrent  les  extré- 
mités de  la  barre,  peuvent  se  mouvoir  le  long  d'un  rail,  de  ma- 
nière à  laisser  entre  elles  une  distance  voulue.  L'une  des  mâ- 
choires est  fixe  et  l'autre  est  centrée  sur  Taxe  d'une  grande 
poulie,  à  la  circonférence  de  laquelle  deux  poids  équivalents 
agissant  à  l'extrémité  d'un  même  diamètre,  l'un  directement 
de  haut  en  bas,  l'autre  de  bas  en  haut  à  l'aide  d'une  poulie  de 
renvoi,  constituent  le  couple  de  torsion  ;  dans  la  surface  anté- 
rieure de  la  roue  est  encastré  un  cercle  divisé  en  sixièmes  de 
degrés  sexagésimaux  et  les  angles  de  torsion  se  mesurent  au 
sixième  de  minute  près  au  moyen  d'un  vernier  fixe.  Avec  cet 
appareil,  on  peut  tordre  la  barre  dexlrorsum  ou  sîntsfrorsum^ 
mesurer  dans  chaque  cas  les  angles  des  torsions  temporaires 
ou  permanentes,  la  laisser  revenir  eu  se  détordant,  à  sa  posilioo 
primitive  ou  enfin  la  maintenir  sous  une  torsion  temporaire 
fixe  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  une  torsion  permanente. 

La  partie  de  l'appareil,  qui  sert  à  aimanter  la  barre  et  à 
étudier  les  variations  de  son  magnétisme,  se  compose  de  deux 
hélices  dans  l'axe  desquelles  on  la  place.  L'une,  inductrice,  est 
formée  d'un  gros  fil  et  reçoit  le  courant  d'une  pile;  l'autre,  âi 
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fll  pi  113  minro,  comprend  ilaus  son  drcuii  un  galvanomètre  sen- 
sible. Toutes  les  variations  brusques  qu'éprouve  le  magnétisme 
de  la  barre  font  naître  des  courants  d*induction,  dont  la  direc- 
tion et  l'intensité  sont  mesurées  par  le  galvanomètre.  La  posi- 
tion de  l'hélice  induite  par  rapport  à  la  barre  est  indifiFérente  ; 
mais  il  est  très-important  que  la  barre  aimantée  ne  présente 
pas  de  points  conséquents;  elle  se  comporterait  alors  par  rapport 
au  galvanomètre  comme  deui  aimants  dirigés  en  sens  inverses 
et  développant  par  conséquent  des  courants  de  sens  con- 
traires. 

On  sait  que  le  fer  doux  et  l'acier  sont  deux  termes  extrêmes 
qui  n'exislent  pas  en  réalité,  c'est-à-dire  qu'il  n'est  pas  de  fer 
doux  qui  ne  garde  un  peu  de  magnétisme,  ni  d'acier  qui  n'en 
perde  quand  la  cause  d'aimantation  vient  à  cesser.  M.  Wer- 
theim  a  dû  chercher  à  distinguer,  dans  les  effets  de  la  torsion, 
la  partie  qui  se  rapporte  à  l'aimantation  temporaire  de  celle 
qui  se  rapporte  à  l'aimantation  permanente,  et  pour  cela  me- 
surer directement  le  magnétisme  permanent  des  barreaux  par 
le  nombre  des  oscillations  d'u ne-aiguille  aimantée. 

Dans  une  première  série  d'expériences  sur  des  barreaux  dif- 
férant par  le  degré  de  dureté  du  fer,  M.  Wertheim  a  établi  les 
faits  suivants.  L'action  mécanique  de  la  torsion  ou  de  la  détor- 
sioD  ne  développe  pas,  à  elle  seule,  le  magnétisme;  mais,  lors- 
qu'un barreau  est  placé  sous  une  action  magnétique  quelconque, 
les  torsions  rendent  le  fer  doux  capable  de  fixer  d'une  manière 
permanente  une  quantité  de  magnétisme  beaucoup  plus  consi- 
dérable que  si  son  équilibre  mécanique  n'avait  pas  été  dérangé. 
Voici  maintenant  le  fait  important;  dès  que  le  fer  a  acquis  toute 
Taimantation  temporaire  ou  permanente  qu'il  est  capable  d'ac- 
quérir sous  l'action  d'un  aimant  donné,  foule  torsion  qu'on 
exerce  sur  lui  fait  diminuer  son  aimantation  totale,  tandis  que 
la  détorsion  correspondante  la  rétablit  *.  Enfin,  si  Ton  soustrait 


*  En  effet,  chaque  torsion»  dans  un  lens  ou  dani  un  antre»  développe  dans 
rhélice  induiic  un  courant  appelé  négatif  ^t  M.  Weitheiiu.  c'e«t-è-dire  résul- 
tant d'une  désaimantatiun,  -et  la  délorslon  corresponUante  donne  un  courant 
égal  et  de  iï^nt  contraire. 

lU.  4i 
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Ia  barre  à  TacUoD  magnétique  exlérieiire,  les  lorsîoaB  «n  < 
sions^  agif^ant  comme  tous  les  autres  éhrwidsneMs  aiér«iiii)aci« 
détruisent  promptemeul  raimautaliou  teiQporairp.  imûconù- 
nuent  indéfiniment  à  exercer  leur  effet  sur  raimaotalMQ  prii 
nente  qui  est  diminuée  par  les  torsiûos  et  rétaMie  jiar  lo$  délor- 
sions.  Les  expériences  deM.Wertheim,  répéU^suriWlvirrtMi 
de  diverses  espèces,  lui  ont  montré  que  plus  le  fer  efi^  4iir,  pim 
il  faut  de  torsions  pour  lui  fifiire  prendre  ou  perdre  soa  irimtin 
tation  temporaire,  et  quant  à  lacier,  les  torsioos  «eeélcfetl 
bien  rétablissement  de  Téquilibre  magnétique,  mais  une  fni 
établi,  il  ne  peut  plus  être  dérangé  par  la  seule  toreioo,  i 
Taide  d*une  influence  magnétique. 

Dans  cette  première  série  d*eijiérieaces,  laJbarre  n*éuût4 
mise  à  aucune  torsion  (zéro  mécamque)  au  ofumeoi  où  ïm 
fermait  ou  ouvrait  le  circuit  magnétisant,  et  c*étaii  à  panir  4t 
cette  position  que  Ton  avait  appliqué  des  torsions  iMyoon 
assez  faibles  pour  pouvoir  être  considérées  comme  Uia|Mrmif«s. 
On  a  vu  que  le  résultat  de  ces  expériences  avait  été  la  coinça* 
dence  du  maximum  de  raimarikiation  '  avec  la  position  du  Mém 
mécanique.  M.  Wertheim  a  successivement  modifié  son  atde 
d*expérimentation  de  la  manière  suivante. 

i""  On  commence  par  donner  à  la  barre  une  torâon  lamp^ 
raire  quelconque,  puis  on  Taimaute;  en  répétjwt  alors  las  expé- 
riences précédentes,  on  retrouve  les  mômes  pbéoomèBeig  ce9h 
à-dire  que  tout  se  passe  comme  si  Ton  n'avait  axarcé  la  UmtM 
temporaire  qu'après  Taimantation  de  la  barre.  Âinai,  daaa  ci 
cas,  nouvelle  coïncidence  du  maximum  d'aimantatioii  aivoe  k 
zéro  mécanique. 

2^  On  imprime  à  la  barre,  avant  de  raimantar,  une 
permanente  quelconque,  et  on  trouve  que  cetia  barra  ^ 
difiée  mécaniquement  ne  Test  pas  sous  le  rapport  magnélîifaa, 
et  que  le  maximum  de  raimantatioo  colnude  avec  ce  noaveaa 
zéro  mécanique. 

>  Ceil-iHlire  de  la  poBltton  de  la  barre,  qal  est  t(*T1e,  qu*en  la  tnfd>iit  aaR  â 
droite,  sott  à  inuclie,  mn  magnétisme  ittminue  et  reifeflent  ce  qiril  était  fmk 
fait  de»  (létoreleiM. 
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3*  Fiendant  que  le  fer  est  sous  Taetion  du  courant  aimantant, 
on  applique  à  la  Imrre  une  torsion  permanente;  on  obserre 
alors  le  déplacement  du  maximum  ou  une  rotation  du  maxi-- 
mmm  dans  le  sens  de  la  torsiou  permanente  ;  la  grandeur  de 
Tangle  varie  suivant  la  qualité  du  f^r. 

4**  Pendant  que  la  barre  est  sous  Faction  d^une  torsion  tem- 
poraire,  on  interrompt  le  courant  aimantant,  et  cette  interrup- 
tion produit  une  rotation  du  maximum  dans  le  sens  de  la 
torsion  temporaire;  Tangle  de  rotation  ne  dépasse  jamais 
J*angle  de  ceue  torsion,  mais  il  en  est  d*aiitaot  plus  rapproché 
que  U  far  est  plus  doux. 

£n  partant  de  ces  faits,  M.  Wertbeim  s*est  d'abord  attaché  à 
montrer  que  Thypothèse  de  la  force  coeroHiTe  ne  sufiBt  pas  pour 
les  expliquer.  L'explication  qu'en  a  donnée  M.  Matieiioci,  en  at- 
tribuant les  efiets  magaéUques  de  la  torsion  aux  changements  de 
volume  qu  elle  produit  daus  les  barres,  ne  peut  pas  en  rendre 
compte,  dans  la  plupart  des  cas,  d'une  manière  satisfaisante. 
M.  Wertheim  a  cherché  ensuixe  &  laire  rentrer  ces  faits  dans 
uu^  Hbéorie  d  après  laquelle  le  magnétisme  serait  dû  à  des  vibra** 
lions,  et  où  la  coïncidence  de  leurs  phases,  détruite  par  la  torsion 
et  rétablie  par  la  détorsion  conespondaute,  produirait  les  divers 
effets  dont  nous  avous  parlé. 

11  nous  seuible  que  ces  effists  peuvent  facilement  s'ex- 
f  liquer  daus  la  théorie  que  nous  avons  admise  «  et  qui  oon- 
jôaie  À  partir  du  principe  que  les  molécules  du  ier  é^ant  na- 
turellemeut  entourées  de  courants  électriques,  l'aimâDtation 
a  est  que  le  résultat  d*une  action  extérieure  soit  électro^ljna- 
mique  ou  magnétique,  qui  oblige  ces  courants  à  se  disposer 
d'une  manière  régulière.  Les  actions  mécaniques,  et  en  parti- 
culier la  torsion  et  la  détorsion,  peuvent  faciliter  ou  contrarier 
lacLion  magnétisante  de  la  même  ouuiièreque  le  plus  ou  moins 
de  frotifement  qu'éprouve  un  courant  mobile  dans  son  mode 
de  suspension  empêche  plus  ou  moins  ce  conducteur  d'obéir  à 
Taction  d'un  courant  ou  d'un  aimant  fixe.  La  variation  de  eon- 
dttCti))iUté  électrique  que  détermine  l'aiwantaiion  dans  l'aeier  et 
dans  le  fer,  suivant  M.  Thompson,  conune  nous  le  verrous  plus 
loin,  est  uue  uouvelle  preuve  à  ajouter  à  celles  que  nous  avons 
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données  déjà  sur  le  changement  moléculaire  qui  accoonpagne 
Taimantation.  changemeul  qui  consisterait  à  rapprocher  les 
particules  dans  le  sens  perpendiculaire  à  la  ligne  qui  joint  les 
pôles  magnétiques,  et  à  les  éloigner  les  unes  des  autres  dans  It 
direction  de  cette  ligne. 


Nous  avons  indiqué  d'une  manière  générale,  dans  It 
troisième  partie  de  ce  Traité  ',  que  Télévation  de  la  tempàv 
ture  diminuait  et  même  Unissait,  lorsqu'elle  était  très-consi- 
dérable, par  faire  disparaître  le  magnétisme  des  barreaux 
aimantés.  Depuis  la  publication  de  notre  premier  volume,  deux 
physiciens  distingués,  M.  Dufour  '  et  M.  Wiedemann  '  se  sont 
occupés  de  ce  sujet.  (C'est  le  résumé  de  leurs  recherches  que 
nous  donnons  ici.) 

Pour  étudier  d'une  manière  exacte  la  manière  dont  se  com- 
porte le  magnétisme  des  aimants  à  une  température  élevée, 
M.  Dufour  a  placé  un  barreau  aimanté  dans  une  caisse  en  cuivre 
remplie  d'huile  et  chauffée  par  deux  lampes  à  alcool  ;  rîDten- 
sité  magnétique  du  barreau  était  mesurée  par  une  aiguille 
aimantée  suspendue  librement  au-dessus  de  lui  et  mise  par 
divers  moyens,  hors  de  l'influence  calorifique  de  l'appareil.  Il 
a  pu  constater  ainsi  qu  a  une  température  encore  bien  éloignée 
du  rouge,  les  aimants  ne  gardent  plus  qu'une  très-petite  firac- 
tion  de  leur  force  primitive;  chauffés  au  rouge,  ils  ne  possèdent 
plus  de  polarité  «  mais  celle^^i  reparaît  par  le  refroidissement. 
Ce  n'est  qu'après  avoir  été  chauffé  quatre  fois  jusqu'au  rouge 
vif,  qu'un  barreau  a  fini  par  perdre  complètement  soo  ouigné- 
tisme.  L'influence  de  la  trempe  a  été  constatée  d'une  manîèfe 
très- nette;  les  barreaux  d'acier  fortement  trempés  perdent  une 


*  Tome  1,  page  l$l. 

*  Artkivtt  des  $cU$iees pk9slfuêi  {B.  umiv.),  t.  XXXI,  p.  io&,  et  t.  XXXIV. 
p.  &  et  396. 

>  Archives  des  sciences  pkffstgues  (B.  tmkv.),  U  XXXV,  p.  bS. 


proporlioo  moins  grande  de  leur  magnélisme,  loi*squ*ou  les 
porte  de  10*  à  250^  que  ceux  qui  ont  éprouvé  nue  trempe 
plus  faible,  et  iU  en  recouvrent  aussi  une  moindre  proportion 
quand  on  les  refroidit.  En  général,  lorsqu'on  chauffe  plusieurs 
fois  un  barre^iu,  la  variation  d*intensilé  magnétique,  correspon- 
dant à  une  même  variation  de  température,  diminue  d*autaul 
plus  rapidement  que  la  trempe  du  barreau  est  moins  forte,  tt 
par  des  réchauffements  répétés  et  successifs  on  affaiblit  aill^i 
pliis  promptement  un  barreau  fortement  trempé  qu*unautreà 
trempe  phis  faible.  En  résumé,  il  résulte  de  cette  première 
série  de  recherches  que  la  loi  des  variations  de  rintensitc  ma- 
gnétique avec  la  lenipéralure  doit  suivre  des  modifications 
pour  chaque  réchauffement  d'un  même  barreau;  d*aî11eurs, 
pour  ime  seule  et  même  expérience,  elle  parait  très-complexe, 
la  variation  d'intensité  du  magnétisme  étant  plus  grande 
entre  lOO*  et  200*  qu'entre  0»  et  lOO*  ou  au-dessus  de  200*. 

Dans  les  formules  de  correction  relatives  à  Tinfluence  de  la 
température  sur  le  magnétisme  des  aiguilles  aimantées,  on 
admettait  implicitement  que,  si  Télévation  de  la  température 
produit  une  diminution  d'intensité  magnétique,  son  abaisse- 
ment doit  produire  une  augmentation.  Or,  d*après  les  expé- 
riences de  M.  Dufour,  il  faut  tenir  compte  de  la  température 
absolue  à  laquelle  le  barreau  a  été  aimanté,  et  nu  changement 
de  température  dans  un  sens  comme  dans  Tautre,  à  partir  de 
cette  limite,  produit  une  diminution  de  magnétisme,  aussi  bien 
par  refroidissement  que  par  réchauffement;  diminution  qui 
disparaît  plus  ou  moins  par  le  retour  à  la  température  primi- 
tire  d'aimantation.  Un  assez  grand  nombre  d'expériences  sem- 
blent confirmer  ce  fait  important  qui  peut  être  rapproché  du 
rapport  établi  par  M.  Werlheîm,  entre  Tétat  d'équilibre  mé- 
canique d'un  barreau  qu'on  aimante  et  son  maximum  d'ai- 
rnaotation. 

M.  Wiedemann,  en  répétant  les  expériences  de  M.  Dufour,  a 
▼érifié  qu'un  abaissement  de  température  au-dessous  de  celle  à 
laquelle  raîj.antation  a  eu  lieu,  produit  en  effet  une  diminu- 
tion de  magnétisme;  mais  il  a  trouvé  que,  si  l'on  continue  à 
faire  subir  au  barreau  des  variations  successives  de  tempéra- 
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ture,  il  rentre  bientôt  dans  la  loi  générale,  comme  M.  Dnfiofur 
Ta  reconnu  ping  tard  lui-même,  et  que  le  degré  de  tempéra- 
ture à  laquelle  le  barreau  a  été  aimanté  n*influe  plus  sur  le 
sens  de  la  variation  de  Tintensité  magnétique.  Ce  qui,  par 
contre,  demeure  vrai  d'une  manière  absolue,  c'est  le  fait 
constaté  par  M.  Dufour,  que  les  variations  du  magnétisme 
d*un  barreau  aimanté  à  une  température  plus  élevée  que  celles 
auxquelles  on  Ta  aimanté,  sont  plus  faibles  qu'elles  ne  seraient 
si  l'aimantation  avait  eu  lieu  à  une  température  plus  basse.  D 
ya  plus;  les  oscillations  thermométriques  font  promptement ac- 
quérir au  barreau  une  insensibilité  à  peu  près  complète  à  de 
faibles  variations  de  température.  Sur  ce  point,  M.  Wiedemaon 
ne  va  pas  tout  à  fait  aussi  loin  que  M.  Dufour,  bien  qu'il  ait 
trouvé  aussi  que  des  barreaux  aimantés,  à  100*  chauffés  al 
refroidis  à  plusieurs  reprises,  ne  gardaient,  sous  k  rapport 
de  rinfluence  de  la  température  sur  leur  magnétisme,  i|u*aiie 
sensibilité  bien  moindre  que  les  barreaux  aimantés  à  0*  ex- 
posés aux  mêmes  variations  de  température.  Ce  dernier  fût 
est  d'une  importance  bien  grande  dans  le  choix  des  aiguiUci 
dont  on  doit  se  servir  pour  les  observations  de  magnétisme  ter- 
restre, danslesqnelles  on  cherche  l'état  le  plus  eonveoabk  pour 
diminuer  les  corrections  et  les  erreurs  dues  à  la  température. 
Voici,  à  cet  égard,  les  règles  à  suivre  que  recommanda 
M.  Dufour  : 

i""  Aimanter  à  une  iempérsiixre  supérieure  à  celles  dans  les- 
quelles les  observations  seront  faites. 

2*  Faire  varier  la  température  de  l'aiguille  un  grand  nomhn 
de  fois  (de  20  à  30),  entre  la  température  d'aimantation  et  la 
température  minimum  à  laquelle  on  pourra  être  exposé. 

3^  Chercher  la  correction  propre  à  l'aiguille,  $êuûmeni  ùprm 
lui  avoir  fait  subir  les  opérations  indiquées  ;  correction  qui  m 
déterminera,  du  reste,  comme  on  le  jugera  convenable ,  soit 
en  cherchant  le  vrai  coefficient  de  variation  pour  1  degré  de 
température,  soit  en  déterminant  une  ou  plusieurs  eonsiaBlai 
empiriques,  suivant  le  genre  d'observations  qu'on  veut  entra» 
prendre. 
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Ç  4U  VbéoHe  «e  l»lB«actieii  éleetro-djBttmiqae  «•  M.  Feliei^ 

Dans  le  chapitre  que  aous  avons  consacré  à  TinductioD  élec- 
tro-dynamique, nous  avons  dit  quelques  moto  des  théories  pro- 
posées par  plusieurs  physiciens  pour  Vexplication  des  faits  qui 
s'y  rattachent ,  et  en  particulier  de  celles  de  Weber  et  de  Neu- 
mann«  Ces  théories  ont  peut-être  Tinconvénient  de  8*appuyer 
moins  sur  les  faits  ae  Tioduction  elle-même  que  sur  ses  rap- 
ports évidents,  il  est  vrai,  avec  les  actions  électro-dynamiques  ; 
elles  sont  jusqu'à  un  certain  point  Texpression  mathématique 
de  la  loi  de  Lenz;  en  outre,  elles  n'embrassent  que  les  phéno- 
mènes de  Tinduclion  produite  par  le  mouvement  sans  les  rat- 
tacher à  ceux  de  Tinduction  par  l'ouverture  et  la  fermeture 
des  circuits.  M.  Pelici  a  fait  de  l'induction  électro-dynamique 
l'objet  de  ses  nombreuses  et  intéressantes  recherches  ;  il  s'est 
appliqué  à  rassembler  le  plus  grand  nombre  possible  de  faits 
pouvant  donner  naissance  à  une  théorie  mathématique  de  l'in- 
duction qui  se  déduisit  ainsi  de  l'expérience  seule.  La  méthode 
qu'il  a  suivie  est  celle  qu'Ampère  a  appliquée  à  la  théorie  des 
actions  électro-dynamiques,  et  l'ensemble  de  ses  recherches, 
dont  nous  ne  pouvons  donner  ici  qu'un  résumé  succinct,  est 
destiné,  nous  le  pensons ,  à  jeter  du  jour  sur  cette  partie  en- 
core si  peu  connue  et  si  peu  expliquée  de  l'électricité  dyna- 
mique. 

M*  Fclici  a  commencé  par  étudier  les  lois  des  courants  in- 
duits produits  par  l'ouverture  et  la  fermeture  d'un  circuit 
voisin^  L'appareil  dont  il  a  fait  usage  est  un  cylindre  de  bois 
autour  duquel  on  enroule  un  61  de  cuivre  isolé  formant  un 
cercle  complet,  et  dont  les  deux  bouts  tordus  ensemble  com- 
muniquent avec  un  galvanomètre  :  c'est  le  circuit  induit.  A 
droite  et  à  gauche ,  à  des  distances  égales ,  sont  disposés  des 
conducteurs  semblables  formés  par  le  fil  qui  joint  les  pAles 
d'une  pile;  ce  sont  les  circuits  inducteurs  Ablùq  lesquels  on  in- 

^  jam.  4$  cft.  et  dêfkyt ,  t.  XXXIV,  i.  si. 
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troduil  un  rhéolomc.  En  général ,  la  méthode  de  M.  Felici  con- 
siste à  faire  a^ir  siaiultanément  les  deux  inducteurs,  de  façon 
que  leurs  effets  étant  contraires ,  Tabsence  de  courant  induit 
constate  leur  égalité.  Le  fait  que  les  conducteurs ,  à  partir  du 
cylindre,  sont  enroulés  ensemble,  permet  de  rapporter  les  effets 
étudiés  aux  cercles  seulement. 

L  intensité  des  courants  induits  est  indépendante  de  la  na- 
ture des  circuits.  Il  suffit  pour  cela  de  remplacer  un  des  an- 
neaux de  cuivre  par  un  anoeau  de  zinc,  etc.,  et  de  constater 
que  Taiguille  du  galvanomètre  est  toujours  au  0*. 

L'intensité  des  courants  induits  est  proportionnelle  à  celle  des 
courants  inducteurs.  On  remplace  un  des  anneaux  iuducleun» 
par  un  anneau  formé  de  n  fils  égaux;  Faction  inductrice  de  ce 
système  est  égale  à  celle  de  l'autre  anneau  unique,  c'est-à-dire 

que  Faction  inductrice  de  n  courants  égaux  chacun  à  —  est 

égale  à  celle  d'un  courant  égal  à  leur  somme  K.  On  peut  véri- 
fier d*une  manière  analogue  que  Vintensité  des  courants  in- 
duits est  indépendante  de  la  section  des  fils  qui  composent  les 
circuits. 

M.  Felici  a  pu  facilement,  au  moyen  de  ce  même  appareil, 
étendre  au  cas  des  courants  induits  le  théorème  d^  courants 
sinueux ,  soit  quant  au  circuit  inducteur,  soit  quant  au  circuit 
induit,  et,  en  s*appuyant  sur  cette  généralisation,  déterminer 
la  forme  générale  de  la  formule  algébrique  qui  exprime  k 
force  électromotrice  induite  dans  un  élément.  Un  cas  parti- 
culier d'équilibre  a  permis  à  Fauteur  de  déterminer  Tuoe 
des  constantes  qui  y  entre;  l'autre  reste  indéterminée ,  et  sa 
valeur  ne  peut  être  obtenue  qu'en  expérimentant  sur  des  cir- 
cuits ouverts,  seul  cas  du  reste  où  la  partie  de  la  formule  daœ 
laquelle  elle  entre  ne  disparaisse  pas. 

Après  avoir  ainsi  exprimé  d'une  manière  générale  la  force 
éleclroniotrice  des  courants  induits  par  Fouverture  et  la  fer- 
meture des  courants  inducteurs.  Fauteur  s'est  proposé  de  rat- 
tacher à  cette  théorie  la  production  des  courants  induits  par  k 
mouvement,  et  il  pense  avoir  établi  le  ihéprème  suivant  : 

Le  courant  induit  développé  dans  un  conducteur  par  la  Cbt- 
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meture  d*uD  circuit  dans  une  position  A  ,  est  égal  à  la  somme 
de&  courants  induits  qui  s*y  développent  en  amenant  le  circuit 
fermé  d*une  position  suffisamment  éloignée  à  la  position  A ,  et 
plus  généralement  la  somme  des  courants  induits,  produits  par 
le  mouvement  du  courant  de  B  en  A,  est  ogale  à  la  différence  des 
courants  induits  développés  par  la  fermeture  du  circuit  suc- 
cessivement dans  les  deux  positions  A  et  B. 

Les  expériences  sur  lesquelles  repose  ce  théorème  montrent 
la  proportionnalité  des  quantités  dont  Tauteur  énonce  Tégalité, 
et  elles  nous  paraissent  avoir  besoin  d*ètre  étendues  à  des  cas 
plus  généraux,  et  peut-être  en  même  temps  plus  simples.  Quoi 
qu'il  en  soit,  ce  théorème  admis  donne  le  moyen  de  calculer  les 
forces  électromotrices  induites  par  un  mouvement  quelconque, 
el  ces  formules  sont  d'accord  avec  celles  de  MM.  Weber  et  Neu- 
mann. 

M.  Felici  a  ensuite  abordé  le  cas  des  circuits  induits  ouverts 
qui  donne  lieu  aux  phénomènes  connus  sous  le  nom  d'induc- 
tion unipolaire  ou  axiale  ^  étudiés  déjà  par  Faraday,  puis  par 
MM.  Weber  et  Matteucci.  On  sait  qu'un  aimant  cylindrique , 
c'est-à-dire  dont  le  magnétisme  est  supposé  symétriquement 
distribué  tout  autour  de  son  axe,  peut  produire,  en  tournant 
autour  de  cet  axe  même,  des  courants  induits,  mais  à  la  condi- 
tion que  les  circuits  dans  lesquels  ils  se  développent  aient  une 
portion  en  mouvement;  en  d'autres  termes ,  on  trouve  exacte- 
ment ici  la  réciproque  des  lois  de  la  rotation  d'un  courant  par 
un  aimant,  c'est-à-dire  que  toutes  les  fois  que  l'aimant  produi- 
rait une  action  sur  le  courant ,  le  mouvement  du  circuit  pro- 
duit un  courant.  Ce  genre  d'induction ,  qui  diffère  de  l'induc- 
tion ordinaire ,  en  ce  qu'on  ne  voit  pas  de  changement  relatif 
de  position  entre  le  circuit  et  l'aimant,  se  rattache,  quant  à  ses 
lois,  à  l'induction  ordinaire  par  l'expérience  suivante  que 
M.  Matteucci.  cite  le  premier,  et  qui  a  été  reprise  avec  plus  de 
rigueur  par  M.  Felici.  On  a  un  électro-aimant  cylindrique  et 
un  disque  métallique  disposé  perpendiculairement  à  l'axe  du 
cylindre  avec  son  centre  sur  cet  axe.  Des  deux  fils  du  galvano- 
mètre, l'un  communique  avec  le  disque  ;  quant  à  l'antre,  dont 
la  surface  doit  être  recouverte  de  soie,  on  en  forme  une  spirale 
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^ae  VoQ  dispoee  de  iBanière  qu'il  ne  s*y  déireloppe  pas  de  cou- 
vant induit,  lorsq»  on  ferme  le  circuit  qui  aimante  Télectro- 
aimant^  Si  l*on  fait  maintenant  décrire  rapidement  à  Textré- 
mité  mise  à  nu  de  ce  dernier  fil  une  courbe  quelconque  sur  le 
disque,  en  ayant  soin  que  le  fil  de  Ta  spirale  se  superpose  exac- 
tement sur  la  courbe  décrite  par  son  extrémité ,  I*aiguilfe  do 
galvanomètre  resle  au  0".  Or,  fa  partie  du  fil  qui,  partant  d'une 
position  dans  laquelle  il  n'y  a  pas  de  courant  produit  par  la 
fermeture  du  circuit  de  Télectro-aimant,  va  se  placer  sur  le 
disque,  donne  lieu  à  un  courant  dont  Tintensité  peut  se  calc^i- 
1er  par  la  méthode  ci-dessus  mentionnée;  mais,  d'un  autfecdté, 
le  glissement  du  bout  du  fil  sur  le  disque  en  présence  de  l'ai* 
mant  produit  un  courant  de  sens  contraire  et,  d'après  le  résultat 
de  l'expérience,  on  voit  que  son  intensité  est  la  même  que  celk 
du  premier,  et  l'on  en  conclut  d'une  manière  générale  que  le 
courant  développé  par  le  glissement  de  l'extrémité  du  galvaiKK 
mètre  est  égal  à  celui  qu'il  produirait  dans  ce  même  fit  plaoé 
sur  la  oourbe  décrite,  par  la  fermeture  du  circuit  de  rélectro- 
aimant. 

Nous  n'avons  parlé  que  des  recherdles  de  M.  Felici  sur  les 
circuits  filiformes;  il  a  étendu  sa  théorie  aux  corps  à  trois  di- 
mensifotiB ,  en  considérant  chaque  point  comme  le  siège  d*Q]ie 
force  électro-motrice  produisant  un  courant  élémentaire  qm 
se  diffuse  dans  le  corps  tout  entier.  M.  Felici ,  en  appBquafll 
le  calcul  au  disque  tournant  dans  Faction  d*un  aimant,  est  ar- 
rivé à  des  résultats  conformes  à  ceux  qu'a  signalés  M.  Mal- 
teocoi  dam  son  étude  spéciale  sur  ce  cas  de  l'induction. 

L'induction  éleciro^fnamique  est,  depuis  quelques  années, 
l'objet  de  nombreuses  et  intéressantes  rcNcherches  et ,  depuis  b 
publication  de  notre  premier  volume  dans  lequel  nous  avons 
Iraîlé  cette  braaohe  de  l'électricité ,  on  est  parvenu  à  quelques 
tésultats  nouveaux  dont  nous  croyons  utile  de  doimer  ici  Ti 
lyse. 


Nous  avons  donné  la  description  complète'  i)e  Vappareil 
Ruhmkorffy  y  compris  les  perfectioonements  apportés  par 
M.  Fizeau,  consistant  en  no  condensateur  dont  les  deux  )ames 
communiquent  avec  los  extrémités  du  fil  inducteur;  mais  cet 
appareil ,  quelque.simple  qu'en  paraisse  ta  tli^ie,  donnait  tien 
souvent  à  des  difficultés  par  la  manière  dont  i)  fonctionné  dans 
certaines  circonstances.  Lea  rechercbee  récentes  de  M.  Poggen- 
dorff  ^  ont  fait  disparaître  ces  difficultés,  et  ranalyse  complète 
de  cequi  se  passe  dans  Tappareil  Rubmkorff  a  de  plus  Tavaotage 
de  mcmtrer  d'une  manière  kigique  quelle  est  la  meilleure  dis- 
position à  donner  aux  diverses  pièces  qui  le  composent.  ^(Àei 
les  principaux  résultats  de  ce  travail. 

La  construetion  de  Thélioe  inductrice  ne  donne  lieu  à  aucune 
observation  importante.  L'hélice  induite  n'est  généralement 
pas  coDstruite  d'une  manière  convenable,  en  ce  sènsqu'elte  est 
formée  d'un  grand  nombre  de  couches  superposées  et  que  les 
deux  ratrémîiéadu  fil  se  trouvent  sur  le  niéme  bout  de  lliélice,  ce 
qui  laii  que  le  développement  des  deux  tensions  qui  y  sont  con-^ 
traires  et  les  plus  grandes  possibles,  est  néceesairement  contra* 
né.  Le  meilleur  moyen  pour  diminuer  cet  inconvénient  est  de 
diviser  l'hélice  en  hélices  partielles  composées  chacune  d'un 
nombre  impair  de  couches»  ce  qui  fait  que  pour  chacune  les 
deux  extrémités  du  fil  sont  aux  deux  boy  ts  opiMeés.  En  outre, 
H.  Poggendoi^F  pense  qu'il  y  aurait  avamage  à  remplacer  le 
venûa  solide  par  u«  liquide  isolant,  car  une  étincelle  partant 
entre  deux  spù^es  voisines  ne  détruirait  l'isolement  que  d'une 
manière  temporaire. 

L'interrupteur  est  ordinairement  mis  en  mouvement  par  le 
fittsoeau  des  âb  de  fer  qui  se  trouve  dans  les  hélices.  Il  est 
avantageux  de  faire  de  cet  întemiptesrr  une  pièœ  distincte  mise 
en  mouvement  panr  unélectro^awianl  particulèsr.  M.  Poggen- 
dorff  s'est  servi  de  tleux  interruptaufs  diférents,  dont  l'un  pro- 
duisait rînierr«ption  du  cettrast  à  l'intérieur  d'nn  liquide  iso> 

>  Tome  1,  tMge  89&. 

*  Posseodorir,  Annaieti^  t.  XC1V.  p.  28S.  AimAtet  4e  tkhme  etdepkifsique, 
U  XUV.  p.  nh. 
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laQi,  et  l'autre  consistait  eu  un  électro-aimant  tourDanl  sous 
l'action  d'un  aimant  en  fer  à  cheval. 

Le  condensateur,  auquel  M.  Poggendorff  donne  la  préférence, 
est  composé  d'une  feuille  de  mica  recouverte  d'étain  sur  4es 
deux  faces;  la  différence  d'action  des  condensateurs  résnltaot 
de  la  différence  de  leur  surface  ne  se  fait  sentir  que  lorsque  foo 
se  place  dans  des  conditions  telles  que  rextra-courant  dans  le 
fil  inducteur  scÂt  énergique,  c'est-à-dire  lorsqu'on  fait  usage 
d'uu  grand  nombre  d'éléments  et  d'un  fil  long  et  lin. 

On  peut  distinguer  dans  le  mode  d'action  de  l'appareil  itw 
cas  différents. 

Premier  caa.  Le  circuit  induit  étant  fermé  par  an  condur- 
teur  solide  ou  liquide,  il  s'y  développe  des  courants  de  direc- 
tions alternativement  contraires;  les  courants  de  directkm 
opposées  sont  égaux  en  quantité,  mais  différents  en  durée. 

Deuxième  ras.  Les  deux  extrémités  du  fil  induit  sont  sépa* 
rées  par  de  l'air  ou  par  un  gaz  quelconque.  Il  arrive  alors  que 
le  courant  iuduit  direct  est  le  seul  i|ui  se  développe  et  que  l'hé- 
lice induite  présente  deux  pôles  bien  d^nis.  En  effet,  les  extré- 
mités du  fil  induit  étant  trop  éloignées  pour  qu'il  se  dévelqipe 
des  étincelles,  si  l'on  approche  un  électroscope  de  l'une  de  oa 
extrémités,  il  se  charge  d'électricité  d'une  nature  constante  et 
dont  le  signe  indique  qu'elle  résulte  du  courant  induit  direct. 
En  outre,  en  rapprochant  les  extrémités  du  fil  de  façon  à  pro- 
duire des  étincelles,  on  constate  soit  à  l'aide  dn  galvanomètre, 
soit  par  des  procédés  électro-chimiques,  qu'elles  sont  dues  an 
courant  direct. 

Cette  différenoedansla  tension  des  deux  courants  induits  ptol 
s'expliquer  de  la  manière  suivante.  Au  moment  où  le  eircoit 
se  ferme,  lextra-courant  qui  s'y  produit  diminue  la  tensioB  do 
courant  induit  inverse;  on  peut  placer  le  courant  induit  direet 
dans  des  conditions  analogues,  en  faisant  passer  le  coarrat 
principal  à  travers  un  seul  des  fils  de  l'hélioe  inductrice  et  m 
réunissant  les  deux  extrémités  du  second  ;  le  courant  induit 
dans  ce  second  fil  réagit  alors  sur  l'induit  direct  au  point  Ae 
faire  disparaître  toute  étincelle. 

M.  Poggendorff  a  fait  quelques  expériences  en  plongeant 
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l*appareii  inierruplAur  dans  un  liquide  et  en  supprimant  le 
coodensaieur.  Dans  des  liquides  très-conducteurs,  on  n'obtenait 
que  de  faibles  étincelles  à  cause  de  rinfluence  de  Textra-courant 
qui  pouvait  librement  s*établir.  Avec  des  liquides  complète- 
ment isolants,  les  étincelles  étaient  également  faibles,  car  alors 
l'appareil,  dépourvu  de  condensateur,  fonctionnait  comme  dans 
Tair;  mais  avec  des  liquides  mauvais  conducteurs,  l'alcool, 
Teau  distillée,  les  étinceUes  étaient  très-fortes,  le  liquide  jouant 
ici  le  rôle  de  condensateur. 

Ces  expériences  ont  conduit  M.  Poggendorff  à  placer  Tin- 
terrupteur  dans  de  Tair  raréfié  à  une  pression  de  3  à  4- mil- 
limètres de  mercure.  Les  étincelles  d^induction  sont  devenues 
tout  aussi  fortes  que  par  remploi  du  condensateur;  cependant 
les  étincelles  toujours  très-fortes  qui  se  produisent  dans  Tap- 
pareil  interrupteur  altèrent  prompteroent  les  surfaces  métal- 
liques. 

Troisième  cas.  Les  extrémités  du  iil  induit  sont  séparées  par 
on  milieu  isolant  solide  ou  liquide.  Si  les  extrémités  du  circuit 
induit  sont  des  fils  de  grosseur  ordinaire,  il  ne  se  produit  aucun 
phénomène  ;  mais  s*il  est  terminé  par  des  plaques  d' u  ne  certa  ine 
étendue  séparées  par  la  lame  non  conductrice,  ce  condensateur 
se  charge  sous  Tinfluence  de  chaque  courant  induit  et  se  dé- 
chaîne immédiatement  par  le  fil  induit  lui-même.  On  ne  peut 
constater  aucune  accumulation  d'électricité  sur  les  plaques,  et 
l'on  entend  des  bruits  qui  indiquent  le  passage  continuel  de 
l'électricité  dans  un  sens  et  dans  l'autre  entre  les  plaques  et  la 
lame  isolante. 

Si,  en  même  temps  que  les  extrémités  du  fil  induit  commu- 
niquent avec  un  condensateur,  on  fait  communiquer  ses  deux 
armatures  avec  deux  boules  ou  deux  pointes  rapprochées  Tune 
de  l'autre,  il  passe  entre  ces  deux  boules  des  étincelles  plus 
fortes  que  les  étincelles  ordinaires  induites,  ce  qui  provient  de 
ce  que  le  condensateur  chargé  par  le  courant  induit  se  décharge 
presque  totalement  par  ces  boules  à  cause  de  la  grande  résis- 
tance du  fil  induit. 

Le  moyen  d'augmenter  la  puissance  de  l'appareil  RahmkorfT 
a  été  aussi  l'objet  des  recherches  de  M.  Foucault,  qui  a  eu  Fin- 
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^eoifiUfiQ  idée  de  tdive  Jiuuciiuimer  simaktoéaieBt  ^« 
iippareiU  à  la  fuis  ' .  En  effet  robsUole  qQÎ  s*oppu9e  ioii)<mni 
i*4^giae«)iiiiioD  de  Téiiergie  des  éUnceUês  induiies  esi  iâdîB- 
m^ià  d*inierrompre  iasiafilauéiutui  le  couraoi  iaduotav, 
diflicullé  qui  croit  à  mesure  qiM  eeluirci  devieui  plusioleiMeei 
ie  61  muiUxdmuc  plus  loug.  Qr,  si  Iwi  arriw  à  disposer  fin- 
mufê  iqaehioes  ÎAducirices  du  iaçoo  à  fouociouoer  d'«me  sa- 
uière  purfaileuieoi  eoDOordante,  réiiucelle  de  1  extra-eoureai 
dans  chacune  délies  ne  sera  pas  plus  forte  que  t(i«41efoM- 
UoDuaii  seule,  ei  ia  puissance  du  coorant  induit  sera  ««graoBtée 
proportionnellemeai  au  nombre  des  appareils. 

M.  Foueault  a  réussi  à  obtenir  la  conconlanee  de  deux  t^ 
reils  de  la  manière  suiyaute.  Le  courani  pcrtant  du  pMe  poôtif 
de  la  pik  pénëure  en  se  bif  urquani  dans  les  bobines  indoeirifia; 
cbacun  des  courants  partiels  traverse  un  interrupteur,  puisik 
se  réunissent  pour  revenir  au  pôle  négatif;  de  cette  façoo  les 
deux  machines  sont  indépendantes  Tune  de  Tautre,  mais  il  suffit 
de  réunir  les  deux  circuits  partiels  par  un  eonduoieur  eonuif- 
oiquanl  de  paii  et  d'autre  avec  le  fil  inducteur  entre  la  behiae 
et  rinterrupteur  ;  Taccord  s'établit  alors  et  le  système  fondioatt 
avec  ia  puissance  d'une  machine  double.  Les  étinoelles  indiûM 
sont  bruyantes,  sinueuses  et  longues  de  14  à  18  miUBDèuvs. 
Eu  (^rant  avec  deux  machines  il  fout,  pour  maànienir  riflob- 
ment  du  lil  induit,  établir  les  ooaununîcaiions  de  teHe  sorte 
que  les  tensions  positives  et  négatives  s'accumulent  aux  eitr^ 
liâtes  externes  ei  libres  du  condodeui  ;  en  opérant  avec  un  pto 
nombre  d'appareils,  cet  isolement  ofirirait  d'assez  grandes  diS- 
cultés. 

M.  Foucault  a  êjiouXé  un  nouveau  perféctiooiiemeiit  '  à  ïêf- 
pareil  d'iuductioa  de  Ruhmkorff  eoen  eaiployiuit,  comme  je  l'a- 
vais déjà  fait  ^,  le  mercure  conmM  interrupteur,  mais  en  recou- 
vrant sa  surlace  d'une  coucbe  d'alcool  pour  prévenir  son  uxydt- 
tioB  qtii  pésul&erait  de  la  chaleur  produite  dans  i'ttr  par  la  forte 

*  Comptée  rendui  de  V Académie  des  Sdetwes^  t.  XLH,  p.  )I5.  AreMm  étt 
seiencnt  physifuee  et  naturelUif  t.  XXXI  de  ta  4*  série,  p.  341. 


*  amtf0^  r^éu  4^  tAendémàe  ée$  Mmces^  t.  XLHI,  p.  44. 
Ttse  l.faget  }9t  et  MO. 


ttinritllt  de  l'i^itnHSûuranl.  Une  lame  élastique  en  i^uivre,  re- 
courbao  et  termoêe  per  une  poiiiie  de  platiae,  vient  fermer 
ooa  «ooaDtoiie  de  fois  par  seconde  le  ointuit  i«diicie«r  en  pé- 
oétrwl^  fAP  c«U9  pointe  un  plue  moins  grand  nombre  de  fois 
dam  ifi  mercure.  I/e  coiMs^  qui  s'étaUit  alors  n*en  est  pas 
moins  parfait,  malgré  sa  courte  durée;  ceseontaots  sesuccè* 
deol  à  des  é|N)qttes  réguUàremeet  distribuées  dras  le  temps, 
ainsi  qiaon  peut  en  juger  par  la  persistance  du  smi  rendu,  qui 
esil  Je  méjne  que  ^elui  que  rend  la  série  d'étinceUes  qui  éelalent 
ajux  extréoiUés  du  fil  Ànduii.  I^orsqu'on  a  plusieurs  macbines 
on  les  réunit  par  paille;  on  suppraute  les  marteaux  qu*on  rem- 
j^Uq^  par  des  conducteurs  à  demeure;  on  réunit  les  deux  fiis 
iiWucteurs  è  la  suite  Tun  de  Tautre  et  Ton  ioirodiiit  dans  le 
circuit  Tinterrupteur  accompagné  du  condensateur  d'extra* 
courants.  Par  précaution,  cbaque  machine  doit  eonsenrer  ses 
iiU  de  décharge  écartés  à  distance  normale  ;  eUes  conservent 
aussi  chacune  leurs  commutateurs  qui  servent  à  diriger  respee* 
tivement  les  deux  parties  du  courant  «n  sens  tels  que  des  te«- 
sions  de  signes  contraires  s'accumulent  aux  extrémités  internes 
des  deux  lils  induits;  ceux-ci  enfin  étant  mie  en  coauBonica- 
tion^  les  bouts  extérieurs  qui  restent  libres,  deviennent  les  deux 
p^ies  du  système  et  donnent  des  étincelles  à  la  distance  de  30  à 
35  milHmètfes  pour  deux  appareils  associés  de  manière  à  foru 
mer  unis  paire.  Quand  on  veut  placer  plus  de  deux  machines 
sous  la  conduite  de  Tinterrufiteur  à  meroure,  il  devient  néee^ 
i^aire  d'isoler  a.vec  un  soin  tout  particulier  ces  appareils  sumu- 
numéraires,  c'est^indire  d'établir  dans  ces  appareils  un  isoleoient 
absolu  entre  le  fil  inducteur  de  la  surface  intérieure  de  Thélice 
induite;  cet  isolement  s*obtient  d'une  manière  complète  en  glis- 
^   sant  un  tube  de  verre  dans  l'espace  annulaire  qui  sépare  les 
deux  hélices  conrenlriques.  A  partir  du  moment  où,  parles  soins 
de  M.  RuhmkorfT,  cette  condition  a  été  remplie,  quatre  machines 
réunies  ont  donné  les  efi'ets  de  tension  qu*on  en  pouvait  atten- 
dre, et  le  flux  des  étincelles  s*est  élancé  à  la  distance  de  7  à  8  cen- 
timètres. Il  n  Vst  pas  nécessaire  d'insister  sur  les  effets  remarqua- 
bles qu*oii  piiit  priKliiire  au  moyen  d'un  appareil  aussi  puissant. 
Le  passage  «le  ces  étiucelles,  déjà  si  longues,  à  travers  la  flamme 
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il'  une  lampe  à  alcool,  peruiel  d'éloigner  encore  plus  les  électrodes 
de  manière  à  avoir  des  étincelles  bien  phts  longues  encore  et  qui 
en  se  déchargeant  à  travers  la  vapeur  d'alcool,  rendent  un  son  loat 
à  fait  particulier  semblable  à  celui  d*  une  trompette.  L*emplai  ilo 
condensateur  d*induction  communique  aux  étincelles  un  pou- 
voir éclairant  considérable. 

Nous  ne  devons  pas  oublier  de  rappeler,  en  terminant  ce  pa- 
ragraphe, que  si  c'est  M .  Fizeau  qui  a  eu  Tidée  de  faire  communi- 
querlesdeuxextrémitésdufilinducteuravec  les  deux  armatures 
d*un  condensateur,  c'est  à  M.  Grove  qu'on  doit  le  perfectionoe- 
ment  qui  consiste  à  mettre  les  deux  extrémités  du  fil  induit  éga- 
lement en  communication  avec  les  deux  armatures  d'un  condeo- 
saleur  tel  qu'une  bouteille  de  Leyde  par  exemple  ;  il  en  résulte, 
comme  nous  l'avons  vu,  un  accroissement  considérable  dans  la 
puissance  des  étincelles  données  par  le  fil  induit.  Ce  phénomèiK 
est  d'autant  plus  remarquable  qu'on  avait  essayé  souvent,  mais 
en  vain,  de  charger  une  batterie  électrique  par  le  contact  de  ses 
deux  armatures  avec  les  deux  extrémités  d'un  fil  induit;  maisoo 
n'avait  jamais  obtenu  que  des  effets  très-faibles,  l'électricité 
communiquée  par  le  courant  induit  à  la  batterie  se  déchargeant 
à  travers  le  fil  induit  lui-même.  Ici  la  décharge  a  lieu,  du  mdvs 
en  grande  partie,  en  traversant  sous  forme  d'étincelle  la  couche 
d'air  qui  sépare  les  deux  pointes  métalliques  voisines  l*aoe  de 
l'autre  et  communiquant  avec  les  deux  armatures;  si  la  décharge 
ne  se  fait  pas,  du  moins  entièrement,  à  travers  le  fil  induit,  c'est 
que  ce  fil  est  encore  soumis  à  des  actions  inductrices  qui  s'op- 
posent à  ce  qu*il  serve  au  retour  de  la  décharge  '. 

$  6.  IVo«Telle«  recherches  sar  Im  polsrlté  ëlamaf^éti^ae  et  mt 
le  4isaiA|pBètisBie  ea  yéBéral. 

Dans  la  théorie  que  nous  avons  donnée  du  diamagnétisme, 
dans  la  troisième  partie  de  ce  Traité',  nous  sonmaes  arrivés,  eo 

t  Voyei  PltàhaopkkaU  magazine,  t.  Ht,  p.  1  (janTicr  f  8&&),  et  ÀmuUêi  M 
tkmkt  fi  de  pkfsique  (Y.  S.),  t.  Xlill,  p.  379. 
*  Tome  1»  p.  US  et  suiv. 
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0008  basant  sur  les  faits,  à  admettre  Texistence  d'une  polarité 
diamagnétique.  Les  recherches  qui  ont  été  faites  depuis  lors 
Tiennent  confirmer  cette  conclusion  que  nous  avions  tirée  prin«- 
cipalement  des  expériences  de  Weber. 

Nous  avions  remarqué  qu'un  des  principaux  arguments  en 
faveur  de  l'hypothèse  du  développement  d'une  polarité  spéciale 
dans  les  corps  diamagnétiques,  élait  que  la  répulsion  exercée 
par  un  électro-aimant  ou  un  aimant  sur  ces  corps,  varie  pro- 
portionnellement au  carré  de  l'intensité  du  magnétisme,  ce  qui 
prouve,  comme  je  l'avais  fait  observer,  que  le  corps  diamagné- 
tique ne  joue  pas  un  rôle  purement  passif  dans  le  phénomène, 
mais  qu'il  y  a  sa  part  aussi  bien  que  le  corps  aimanté,  et  par 
conséquent  qu'il  éprouve  une  induction  analogue,  quoique  non 
semblable,  à  celle  qu'éprouve  un  corps  magnétique,  dans  des 
circonstances  pareilles.  La  loi  que  nous  venons  de  rappeler, 
découverte  par  M.  E.  Becquerd  et  conflniiée  par  M.  Tyndall, 
vient  de  recevoir  une  nouvelle  confirmation  de  M.  Reich,  qui 
s'est  servi  dans  ce  but  de  la  grande  balance  de  torsion  au 
moyen  de  laquelle  il  avait  mesuré  là  densité  moyenne  de  la 
terre  Ml  a  suspendu  à  l'extrémité  du  levier  horizontal  de  cette 
balance  une  boule  de  bismuth,  et  il  en  a  approché  tantôt  un 
barreau  aimanté,  tantôt  un  électro-aimant.  L'intensité  des  bar- 
reaux aimantés  était  mesurée  par  l'action  qu'ils  exerçaient  sur 
une  petite  aiguille  placée  à  une  grande  distance;  l'intensité  de 
Télectro-aimant  était  regardée  comme  proportionnelle  à  celle 
du  courant  voltalque,  et  l'intensité  de  la  répulsion  était  me- 
surée par  le  déplacement  du  bras  de  levier  de  la  balance.  Les 
répulsions  observées  ont  varié  à  peu  près  comme  le  carré  de 
l'intensité  du  magnétisme,  mais  sans  suivre  exactement  cette 
loi;  différence  qui  peut  s'expliquer,  comme  le  remarque 
H.  Reich,  par  la  variation  de  la  distanée  entre  la  boule  de 
bismuth  et  l'aimatu,  qui  résulte  du  mouvement  môme  de  la 
balance. 

M.  Tyndall ,  à  l'appui  des  conclusions  déjà  tirées  des  expé- 
riences de  M.  Reich,  avait  montré  qu'un  corps  diama^uéliquc 

<  Archiva  des  êcimceê  pkffilquet  {B.  univ.),  t.  XXXI,  p.  I37« 
lit.  45 
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(UD  barreau  de  bismuth)  étant  mobile  et  suspendu  dansTiité^ 
rieur  d'une  puissante  hélice  magnétisante^  ondoyait,  lorsqoofi 
approchait  de  chacune  des  extrémités  de  ce  corps  le  pAle  d'uo 
barreau  aimanté,  ces  deux  extrémités  manifester  des  propriétii 
exactement  opposées  à  celles  qu'auraient  manifestées  les  extré- 
mités d*un  barreau  de  fer  doux  placé  dans  les  mêmes  condi' 
tiens.  On  pouvait  objecter  à  M.  Tyndall  que  le  mouTement  dt 
bismuth  placé  dans  Tintérieur  de  Thélice  magnétisante  o'étail 
pas  dû  à  une  action  répulsive  de  l'aimant  sur  un  p61e  de  m&ne 
nom  créé  dans  le  morceau  debismuth,  mais  à  un  changeait 
dans  la  direction  des  forces  qui  constituent  le  champ  mojtà^ 
tique,  apporté  par  la  présence  de  l'aimant.  On  pouvait  loi  ob* 
jecter  encore,  comme  l'ont  fait  MM.  Matteucci  et  Feitxlichy  que 
l'action  de  l'aimant  sur  le  corps  diamagnétique  pouvait  être  due 
à  la  production  de  courants  induits,  ainsi  qne  Faraday  Ta  dé- 
montré dans  une  série  d'expériences  %  que,  pour  éviter  la  pro- 
duction de  ces  courants  et  prouver  ainsi  que  l'effet  obserfé 
tient  bien  à  la  polarité  diamagnétique,  il  faudrait  employer, 
au  lieu  de  corps  diamagnétiques  conducteurs ,  des  corps  dia- 
magnétiques  isolants,  ou  réduits,  soit  en  poudre»  soit  en  petiu 
fragments ,  afin  d'empêcher  le  développement  de  courants  in- 
duits. Pour  dissiper  tous  les  doutes  et  répondre  à  toutes  les 
objections,  M.  Tyndall  a  repris  la  question  dans  son  entier,  et 
il  a  réussi,  au  moyen  de  nombreuses  expériences  faites  avec  le 
plus  grand  soin,  d'après  un  système  tout  différent  de  celui  qu  il 
avait  adopté  dans  ses  premières  recherches,  à  confirmer  d'ooe 
manière  qui  nous  parait  sans  réplique  l'existence  de  la  pokrilé 
diamagnétique,  que  nous  avions  déjà  admise^. 

L'appareil  que  M.  Tyndall  a  employé  a  été  construit  par 
M.  Leyser,  de  Leipsick,  d'après  les  directions  de  M.  Weber, 
qui  a  introduit  d'heureuses  modifications  à  l'appareil  dont  il 
s'était  primitivement  servi.  Il  surpasse  en  exactitude  et  en  sen- 
sibilité tous  ceux  du  même  genre  dont  on  a  fait  usage  jusqa  à 
présent.  Cet  appareil  se  compose  essentiellement  de  deux  bê- 

*  Voyeï  tome  I,  page  47 C. 

*  Archives  de$  $ci€ncu  f^pëiqtm,  {B.  mU,),  U  X)ÛUI,  p.  S9. 
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ees  magnélisaiites  HE  et  H'Ë'  que  le  couraûl  traverse  dans  le 
lème  BenSy  et  dans  Fintérieur  desquelles 
3  trouvent  deux  barreaux  de  la  substance 
éprouver,  agisâint  sur  un  système  as- 
atique  de  deux  barreaux  aimantés  dont 
SI  projection  verticale  est  représentée  en 
I S  (ûg.  439),  la  projection  horizontale 
n  S  N  et  M' S'  (fig.  440).  Les  hélices  ont 
r82  millimètres  de  hauteur,  20°"",  3  de 
diamètre  intérieur,  33  millimètres  de  dia- 
nètre  extérieur,  et  leurs  axes  se  trouvent 
L  101  millimètres  de  distance  l'un  de 
'autre.  Le  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie 
[ui  les  constitue  est  enroulé  sur  deux 
ubes  de  cuivre  dont  les  extrémités  su- 
périeures G  et  G'  dépassent  de  quelques 
lentimètresles  extrémités  supérieures  des 
lélices.   Les  barreaux  diamagnétiques 
nn  et  op  sont  fixés  à  une  corde  sans 
in  <  y  qui  passe  sur  les  deux  poulies  W 
t  W,  de  manière  qu'on  peut  à  volonté 
es  placer  tous  les  deux  à  la  hauteur  du 
nilieu  des  hélices,  ou  les  déplacer  en 
ans  inverse,  de  quantités  égales  à  partir 
le  cette  position.  Le  système  asiatique 
e  compose  de  deux  barreaux  aimantés 
gaux  SN  et  S' N'  (fig.  440),  situés  dans 
in  même  plan  horizontal  et  réunis  par  une  tige  transversale  en 
uivre  P,  suspendue  elle-même  par  un  faisceau  de  fils  de  soio 
ans  torsion  au  support  R  t  (fig.  439) .  Les  ^ 

leux  barreaux  sont  placés  à  l'intérieur  -*"'*—— 
l'une  boite  en  cuivre  rouge  ad  a' et  qui       (^ 
ert  à  arrêter  leurs  oscillations;  un  mi-    «fc      ^l^- 
t>ir,  représenté  par  un  cercle  noir  sur  Fîg.  iio. 

a  figure,  est  invariablement  lié  au  système,  et  l'observation 
le  l'image  d'une  règle  divisée ,  réfléchie  par  le  miroir,  per- 
met d'en  apprécier  les  plus  petits  déplacements  angulaires. 


Figt  439. 
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Par  suite  de  la  dispositioo  de  Tappareil ,  si  les  deax  hélkes 
et  les  deux  barreaux  aimantés  étaient  parfaitement  identi- 
ques, et  si  les  deux  barreaux  se  trouvaient  exactement  à  h 
hauteur  du  milieu  des  hélices ,  les  actions  des  hélices  sur  les 
barreaux  se  feraient  rigoureusement  équilibre*  Il  n*en  est  ja- 
mais ainsi,  et  lorsque ,  après  avoir  bien  ajusté  Tappareil,  sâos 
introduire  de  barreaux  diamagnétiques  dans  Taxe  des  hélice, 
on  fait  passer  le  courant ,  on  observe  toujours  une  légère  dévia- 
tion du  système  asiatique.  On  a  soin  de  la  détruire  par  ractioo 
d'un  circuit  auxiliaire  placé  à  quelque  dislance ,  et  Ton  n*io- 
troduit  les  barreaux  diamagnétiques  que  lorsque  le  passage  oa 
rinterruption  du  courant  ne  détermine  plus  de  déviation  a^ 
préciable.  Si  les  barreaux  diamagnétiques  ont  la  position  indi- 
quée sur  la  figure,  c'est-à-dire  si  leurs  milieux  sont  exactemeat 
à  la  hauteur  des  axes  des  aimants,  Taction  des  barreaux  sur  les 
aimants  est  nulle  ;  mais  si,  parle  mouvement  des  poulies  W  et 
W,  on  amène  les  extrémités  opposées  des  deux  barreaux  dit- 
magnétiques  m  n  et  0J9  à  se  trouver  dans  le  plan  horizontal  qui 
contient  les  axes  des  aimants,  il  est  facile  de  voir  que  ces  extré- 
mités étant  des  pAles  de  noms  contraires,  elles  doivent  exercer 
sur  le  système  asiatique  des  actions  concordantes.  Oo  doit  donc 
observer  une  déviation  si  ces  actions  sont  sensible,  et,  en  rem- 
plaçant les  barreaux  diamagnétiques  par  des  barreaux  de  fer 
doux,  on  peut  reconnaître  si  les  pôles  des  corps  diamagnétiqœs 
sont  semblables  ou  contraires  à  ceux  des  corps  magnétiques. 
L'expérience  montre  qu'ils  sont  contraires  dans  tous  les  cas. 
On  reconnaît  aussi  que  toutes  les  substances  îaiblement  ma- 
gnétiques, telles  que  l'oxyde  de  fer,  le  sulfate  de  nickel,  etc., 
agissent  exactement  dans  le  même  sens  que  le  fer  doux  ;  il  uj 
a  de  différence  que  dans  la  grandeur  de  l'action.  Il  est  essen- 
tiel dans  ces  observations  d'éviter  toutes  les  déviations  acci- 
dentelles,  dues  soit  à  l'agitation  du  sol,  soit  aux  courants  d*air 
qui  peuvent  exister  dans  la  boite  où  tout  l'appareil  est  ren- 
fermé. On  y  parvient  en  fixant  l'appareil  à  un  mur  vertical 
très-solide ,  en  ayant  soin  do  n'opérer  qu'aux  heures  où  le  sol 
des  rues  voisines'n'est  pas  ébranlé  par  le  passage  des  voitures, 
et  en  introduisant  dans  la  boite  du  coton  ou  des  morceaux  Je 
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papier  qui  ne  permetient  pas  aux  courants  d*air  de  s'établir, 
tout  en  laissant  parfaitement  libre  le  mouvement  des  barreaux 
aimantés.  Il  n*est  pas  nécessaire  d*employer  une  pile  très-puis- 
sante pour  produire  le  courant  destiné  à  parcourir  les  hélices  ; 
cinq  couples  de  Grove  sont  suffisants. 

H.  Tyndall  a  fait  sur  Tappareil  que  nous  venons  de  décrire  un 
très-grand  nombre  d'expériences  ^  dont  nous  transcrivons  ici 
quelques-uns  des  résultats.  Nous  désignons  par  déviation  la  dif- 
férence exprimée  en  divisions  de  la  règle  graduée  dont  l'image 
s*observe  dans  le  miroir  mobile  avec  les  aimants^  entre  les  deux 
positions  dans  lesquelles  se  place  le  système  astatique  quand  on 
fait  successivement  prendre  aux  barreaux  mobiles  dans  Tinté- 
rieur  des  hélices  deux  positions  symétriques  par  rapport  au  plan 
horizontal  «qui  contient  les  axes  des 
aimants.  Ainsi,  par  exemple,  avec 
deux  cylindres  de  bismuth ,  longs 
de  l&^^î  et  de  17  millimètres  de 
diamètre,  la  position  n""  1  (fig.  441  ) 
correspondait  à  670  divisions,  et 
la  position  n'  2  (fig.  442)  à  630,  ce 
qui  donne  une  différence,  soit  dévia- 
tion» de  40divisions;  lapositioninter- 
jnédiaire  de  la  fig.  439,  correspon- 
dait à650  divisions.  En  changeant  le 
sens  des  courants  qui  parcourent  les 
hélices,  on  change  le  sens  de  la  dévia- 
.tion,  et,  par  conséquent,  celui  de  la 
polarité diamagnétique,  ce  qui  prouve 
que  l'effet  des  barreaux  de  bismuth 
sur  le  système  astatique  des  deux  ai- 
mants tient  bien  à  la  polarité  qu'y  dé- 
veloppent les  courants.  La  position 
d'équilibre  des  aimants  étant  permanente,  il  est  évident  que 
l'effet  observé  ne  provient  point  des  courants  induits,  car  ces 
courants  n'étant  qu'instantanés,  ils  ne  pourraient  donner  qu'un 

.  ^  J*ai  eu  le  plaisir  d'ôtre  témoin  de  plasieure  de  ces  expérience»,  soit  seul  &tcc 
M.  Tyndall,  soit  en  présence  de  MM.  Faraday  et  Mareet. 


Fig.  444. 


Fig.  M. 
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élan  aux  aimants ,  qui  reviendraieDi  immédiatement  à  leor  po- 
sition primitive.  D'ailleurs  ^  si  les  courants  induits  entraioit 
pour  quelque  chose  dans  le  phénomène,  celui-ci  serait  beui- 
coup  plus  prononcé  avec  deux  cylindres  de  cuivre,  qui,  étant 
40  fois  plus  conducteurs  que  ceux  de  bismuth,  devraient  avoir 
^es  courants  induits  40  fois  plus  forts.  Or,  c*est  précisément  le 
contraire  qui  arrive ,  car  avec  les  cylindres  de  cuivre  on  a  an 
effet  à  peine  sensible;  la  déviation  est  au  plus  d*une  dirision. 
Enfin ,  M.  Tyndall  a  réussi  à  démontrer  de  la  même  manière 
Texistence  de  la  polarité  diamagnétique  dans  les  corps  isolants 
comme  le  verre  pesant ,  le  spath  calcaire,  etc.,  aussi  bien  qm 
dans  les  corps  conducteurs  tels  que  les  métaux ,  ce  qui  proovv 
bien  que  Tinduction  n'est  pour  rien  dans  les  expériences  des- 
tinées à  démontrer  Texistence  de  la  polarité ,  et  qne  celle-ci  est 
bien  un  phénomène  moléculaire.  La  poudre  de  bismuth,  tasâée 
dans  un  cylindre  de  verre,  présente  aussi  la  polarité  diamagné- 
tique, quoiqu'elle  soit  incapable  de  conduire  on  courant  élee- 
trique;  il  en  est  de  même  de  plusieurs  liquides  soumis  égale- 
ment à  l'expérience,  et  qu'on  avait  renfermés  dans  des  tubes  de 
verre  minces,  fermés  à  leurs  extrémités  au  moyen  de  boucliioBS 
bien  nettoyés. 

Dans  une  première  série  d'expériences ,  M.  Tyndall  obtînt 
avec  des  cylindres  de  76""',2  de  longueur  et  de  17*",8  de  dia- 
mètre les  déviations  suivantes  :  pour  le  bûmuth  40 ,  ponr  Tao- 
timoine  10 ,  pour  le  verre  pesant  '  4 ,  pour  le  spath  calcaire  1 
Le  cuivre  ne  donna  que  1 ,  et  le  sens  de  la  déviation  indiquât 
qu'il  avait  pris  des  pôles  magnétiques  au  lieu  de  pôles  diaraa- 
gnétiques.  Dans  une  seconde  série  d'expériences,  M.  Tyndall  a 
soumis  à  l'action  de  son  appareil  des  corps  magnétiques  aosâ 
bien  que  des  diamagnétiques  ;  il  a  trouvé  ainsi  des  pôles  ma- 
gnétiques fortement  prononcés  dans  le  perehlorure  de  fer,  le 
carbonate  de  fer  et  le  sulfate  de  fer  solides'.  Les  dissolutiansde 

1  U$  moremu  de  yetre  peiant,  ao  llm  4'aTirtr  U  farme  cyliaifcHt,  tiiiMt 
celle  d'un  inrisme  de  76"»,2  de  longoeur,  »ur  U"»,t  de  largeiir,  e|  lt«— ,î  tfé- 
paisseur. 

s  L'ordre  dam  lequel  les  trois  sels  de  fer  sont  placés.  Indique  le  degré  d'é- 
nergie de  lear  polarité  magnétique. 
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sulfate  de  fer,  de  chlorure  de  cobalt  et  de  nickel  prenaient  aussi 
des  pôles  magnétiques.  Quant  aux  corps  diamagnétiques,  Toici 
les  déviations  qui  résultent  de  leur  polarité  dans  cette  même 
série  d'expériences  dans  laquelle  les  effets  étaient  plus  intenses 
que  dans  la  première  :  bUmuik  solide  75,  bUmuik  en  poudre  37, 
marbre  statuaire,  5^  phosphore  4,  soufre  2,  nitre  1 ,75,  cire  1  ,S5, 
eau  distillée  4,  sulfure  de  carbone  5,5  '• 

Quoique  Texistence  de  la  polarité  diamagnétiquenous  paraisse 
solidement  établie  par  les  travaux  de  M.  Tyndall,  nous  devons 
ajouter  cependant  que  M.  Matteucd  était  arrivé,  à  la  suite  d*un 
très-grand  nombre  d'expériences  faitesavecdes  hélices  traversées 
par  des  courants ,  et  disposées  de  façon  que  le  corps  diamagné^ 
tique  fût  mobile  dans  l'une  pendant  qu'on  agissait  avec  Tautre 
sur  différents  points  du  corps,  à  conclure  qu'on  peut  expliquer 
tous  les  mouvements  d'un  corps  diamagnétique  en  présence  de 
deux  pôles  magnétiques  sans  recourir  à  l'hypothèse  de  la  pola- 
rité diamagnétique,  et  il  a^T^ait  remarqué  en  outre  que  l'état  d'in^t» 
duction  n'est  pas  accompagné,  dans  les  corps  diamagnétiques , 
comme  il  l'est  pour  les  corps  magnétiques,  d'une  action  réci* 
proque  entre  les  éléments,  qui  donne  lieu  aux  résultantes  polai* 
res,  et  que,  pour  peu  que  les  dimensions  du  corps  diamagnétique 
soient  grandes,  les  états  quiy  sont  induits  par  différents  centres 
de  force  magnétique ,  s'y  superposent  en  quelque  sorte  sans  se 
troubler.  Tout  en  reconnaissant  avec  M.  Matteuccique  la  pola- 
rité diamagnétique  n'est  pas  loutà  fait  de  la  même  nature  que 
la  magnétique^,  nous  ne  pouvons  aller  jusqu'à  contester  comme 
lui  l'existence  de  la  première,  que  les  dernières  expériences  de 
M.  Tyndall  nous  paraissent ,  comme  nous  venons  de  le  dire, 
avoir  mise  hors  de  doute.  Du  reste,  nous  empruntons  à  M.  Mat^ 
teucci  lui-môme  des  faits  qui,  parfaitement  conciliables  avee 
l'hypothèse  de  la  polarité,  sont  de  nature  à  jeter  de  nouvelles 
lumières  sur  le  sujet  si  intéressant  du  diamagnétisme.  11  a 

1  Les  dlmemions  cylindriques  données  aux  corps  diamagnétiques  n'étaient  pat 
exactement  les  mêmes  pour  tous;  les  plus  faibles  étaient  celles  des  deux  cy- 
lindres de  bismuth  solide  et  de  bismutli  en  poudre,  qui  étaient  également  pour 
diaean  d'eux  de  76*»,2  de  largeur,  sur  i7**»,8  de  diamètre. 

s  Nooi  avons  exposé  en  quoi  lea  deux  polaritée  dUtèreit,  (T.  l,  p.  669  et  niv.) 
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trouvé  que  Fétat  de  dÎTisiou  des  corps  diamagnéliques  D*exerce 
aucune  influence  sur  leur  degré  de  diamagnélisme  quand  ces 
corps  sont  isolants ,  tels  que  le  soufre,  la  stéarine ,  ^c. ,  tandis 
que  le  pouvoir  diamagnétique  des  corps  conducteurs  augmente 
notablrâient  avec  le  degré  de  division  de  ces  corps,  et  cela  d*aii- 
tant  plus  qu'ils  sont  plus  conducteurs.  C*est  ce  qu'il  a  vâîfié 
surtout  pour  ror,  l'argent  et  le  cuivre.  Il  n'a  pas  trouvé  que  te 
bismuth  en  poudre  fût  plus  diamagnétique  que  le  bismuth  eo 
gros  firagments;  il  le  serait  plutôt  moins.  Nous  avons  vu  que 
M.  Tyndall  a  observé  que  la  poudre  de  bismuth  produisait  ctens 
son  appareil  une  déviation  moitié  moindre  que  celle  à  laquelle 
donnaient  naissance  des  cylindres  semblables  de  bismuth  mas- 
sif. L'état  de  division  n'augmenterait  donc  le  diamagnétisme 
que  dans  les  corps  en  même  temps  très-peu  diamagnétiques  et 
très-peu  conducteurs. 

A  ces  recherches  jdirectes  sur  le  diamagnétisme,  M.  Hatieucci 
en  a  joint  d'autres  destinées  à  saisir,  si  c'est  possible,  quelques 
rapports  entre  le  diamagnétisme  et  l'induction  électro-dyna^ 
mique  ;  c'est  en  essayant  l'action  de  l'aimant  tournant  sur  des 
mélanges  de  colophane  fondue  et  de  poudres  métalliques  très- 
fines,  qu'il  a  cherché  à  établir  ces  rapports.  Ces  mélanges,  faits 
soit  avec  de  l'or,  soit  avec  du  cuivre ,  obtenus  à  un  état  très- 
grand  de  division  par  des  moyens  chimiques ,  sont  doués  d'un 
pouvoir  diamagnétique  qui  résulte  de  la  somme  des  pouToin 
diamagnétiques  des  quantités  de  résine  et  de  métal  qui  les  con- 
stituent ;  ils  obéissent  également  à  l'action  de  l'aimant  tour- 
nant, et,  ce  qui  est  assez  étonnant,  c'est  que,  passé  une  certaine 
limite  de  petitesse,  les  poudres  les  plus  fin^  tournent  un  peu  plus 
rapidement ,  ou  tout  au  moins  aussi  rapidement  que  les  moias 
fii^.  Quelques  parcelles  d'une  poudre  d'or  aussi  fine  que  pos- 
sible, &(éesavec  de  l'eau  gommée  à  l'extrémité  d'un  fil  de  co- 
ton délicatement  suspendu,  obéissent  à  l'action  de  l'aimant 
tournante  Tous  ces  phénomènes,  développés  dans  ces  divers 
cas  par  l'électro-aimant  tournant,  semblent  être  toujours  plus 

^  Voyes,  pour  cas  diTen  trartax  de  M.  Matteacei,  les  Cowêpêes  reBdms  et 
VÀcadétBnU  du  ScUmce$,  t.  XUV,  p.  243,  adi  el  636  ;  t.  XLV,  p.  t&a. 
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favorables  à  l'hypothèse  de  rinduction  électro-dynamique  rnolé-» 
cuJaire;  mais  cette  inductioa  différerait  du  diamagnétismeeQ  ce 
qu'elle  ne  pourrait  se  développer  que  dans  les  corps  d'une  nature 
conductrice;  car,  malgré  toutes  ses  tentatives,  M.  Matteucci 
n*a  jamais  pu  exercer  la  moindre  action  avec  l'électro-aimant 
tournant  sur  des  corps^diamagnétiques  isolants,  soit  enmaœe, 
soit  en  poudre.  Le  diamagnétisme  serait  donc  le  fait  général,  et 
l'induction  électro-dynamique  serait  une  propriété  commune 
aux  corps  magnétiques  comme  aux  diamagnétiques,  mais  ne 
pouvant  se  manifester  que  dans  ceux  de  ces  corps  qui  sont 
d'une  nature  conductrice. 

Nous  ne  reviendrons  pas  ici  sur  la  Uiéorie  que  nous  avons 
donnée  des  phénomènes  magnétiques  et  diamagnétiques  *  ; 
nous  croyons  que  les  nouveaux  faits  que  nous  venons  de  rap- 
porter sont  plutôt  propres  à  la  confirmer.  Que  les  courants 
moléculaires  préexistent  dans  les  corps  magnétiques,  et  que 
l'aimantation  ne  soit  que  le  résultat  d'un  arrangement  parti- 
culier des  molécules  de  ces  oorps,  c'est  ce  qui  nous  parait 
résulter  de  l'influence  toujours  mieux  constatée  des  actions 
mécaniques  sur  le  magnétisme.  Quant  aux  corps  diamagné- 
iiques,  l'action  d'un  courant  ou  d  un  aimant  ne  consiste  pas 
à  donner  à  leurs  particules  une  direction  déterminée,  puis- 
que ces  particules  ne  sont  pas,  comme  celles  des  corps  magné- 
tiques,  entourées  de  courants  préexistants;  mais* c'est  sur  les 
atomes  dont  chaque  particule  se  compose,  que  l'action  s'exerce, 
et  cette  action ,  analogue  à  celle  qui ,  dans  un  corps  de  gran- 
deur finie,  constitue  l'induction  électro-dynamique,  détermine 
autour  de  la  particule  un  courant  dirigé  en  sens  inverse  de  ce- 
lui avec  lequel  on  agit.  Si  le  corps  diamagnétique  est  conduc- 
teur, on  conçoit  qu'il  peut  arriver  que  les  courants  moléculaires 
se  réunissent  au  premier  instant  de  manière  à  constituer  un 
courant  induit  résultant  de  la  rupture  de  l'équilibra  qui 
existait  sous  le  rapport  électrique  dans  le  corps;  puis,  pendant 
tout  le  temps  que  dure  l'action  du  courant  ou  de  l'aimant  ex- 
térieur, un  nouvel  équilibre  s'établit  dans  lequel  les  courants 

<  Tome  I,  jfègfis  669  et  ani?. 
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circuleDi  auUnir  de  la  molécule ,  ce  qui  donne  aux  corps  It 
propriété  diamagnétique.  Au  moment  où  Faction  cessant  cet 
équilibre  cesse  aussi ,  un  second  courant  induit  semblable  an 
premier,  mais  dirigé  en  sens  contraire ,  circule  dans  le  corps, 
mais  seulement  aussi  si  celui-ci  est  conducteur.  Ainsi,  daitf 
tous  les  corpsdiamagnétiqueSy  Taction  extérieure  d*un  aimant 
ou  d*un  courant  serait  la  môme  sur  leurs  molécules;  mais  elle 
serait  accompagnée  y  chez  ceux  d'entre  eux  qui  sont  conduc- 
teurs, d*un  premier  courant  induit  au  moment  où  elle  com^ 
mence ,  et  d*un  second  au  moment  où  elle  cesse.  No  se  pour- 
rait-il point  que  chez  ceux  d*entre  eux  qui  ne  sont  pas 
conducteurs,  la  production  des  courants  induits  fût  remplacée 
par  celle  de  quelques  traces  d'électricité  de  tension  ;  ce  serui 
une  expérience  à  tenter,  quoique  peut-être,  à  cause  de  la  fai- 
blesse probable  des  signes  électriques ,  elle  présentât  peu  de 
chances  de  succès.  Quant  à  Tobjection  de  M.  Hatteucci  contra 
la  polarité  diamagnétique,  tirée  de  ce  que  cette  polarité  n'est 
pas  accompagnée  nécessairement,  comme  la  magnétique ,  de 
Texistence  de  deux  pôles  opposés,  il  est  facile  de  comprendre  que 
cettedifférence  tient  àladifférencemème  qui  existeentre les  deux 
causes  qui  déterminent,  Vune  le  magnétisme,  l'autre  le  diama- 
gnétisme.  La  première  étant  une  direction  conmiune  et  concor- 
dante donnée  à  des  courants  préexistants,  lopposition  de  deax 
pôles  en  est  une  conséquence  forcée;  la  seconde  n*étant  qœ  h 
production  de  courants  induits  dans  chaque  molécule  soumise 
àTaclion  extérieure,  il  n  y  a  de  pôles  diamagnéliquesque  dans 
les  points  où  Taclion  s  exerce,  et  s*il  n*y  a  qu'un  point,  il  n'y 
a  qu'un  pôle. 

-  Nous  nous  bornons  à  mentionner  encore,  en  terminant  « 
paragraphe,  quelques  recherches  de  MM.  Plucker  et  Béer  sar 
les  axes  magnétiques  des  cristaux*  ;  ce  sujet  a  perdu  beaucoup 
de  son  intérêt  depuis  que  MM.  Tyndallet  Knoblauch  ont  dànoo- 
tré  que  tous  les  phénomènes  magnéto-cristallins  ne  se  ratta* 
cbent  point  à  un  nouveau  principe,  mais  qu'ils  ne  sont  que  le 
résultat  de  l'iniluence  de  la  structure  moléculaire  sur  des  oorpi 

1  Annales  de  chin^  et  de  phyiique  (N.  5.),i.  XLtX,  p.  2X1. 
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OU  magnétiques  ou  diamagnéliques»  et  qu*ils  dépendent  uni- 
quement des  lois  qui  régissent  le  magnétisme  ou  le  diamagné- 
lîsme;  seulement  avec  la  difiérence  que  dans  les  corps  cristal- 
lisés la  polarité  tend  à  se  développer  suivant  certaines  directions 
fixes,  tandis  que  dans  les  corps  non  cristallisés,  la  direction  de 
la  ligne  des  pôles  n'est  déterminée  que  par  la  forme  des  corps. 
MM.  Plucker  et  Béer  ont  soumis  à  Texpérience  un  très-grand 
nombre  de  cristaux,  soit  magnétiques ,  soit  diamagnétiques, 
appartenant  aux  difiérents  systèmes,  à  un  axe  et  à  deux  axes. 
Leurs  résultats  sont  surtout  intéressants  pour  la  cristallogra- 
phie, car  ils  obtiennent,  par  Tétude  de  l'action  magnétique,  un 
nouvel  élément  à  ajouter  à  tous  ceux  tirés  des  phénomènes  op- 
tiques, de  la  conductibilité  pour  la  chaleur,  poilr  Télectricité,  et 
autres  encore,  qui  servent  à  donner  une  idée  de  l'arrangement 
des  particules  dans  les  cristaux.  M.  Faraday  a  également  repris 
le  même  sujet  *;  mais  en  vue  d'étudier  l'influence  de  la  tempé- 
rature sur  la  force  magnéto-cristalline,  et  il  est  arrivé  à  trouver 
que,  dans  les  mêmes  circonstances,  la  force  de  direction  des 
corps  cristallisés,  aussi  bien  diamagnétiques  que  magnétiques, 
diminue  sensiblement  avec  l'élévation  de  la  température.  Ce 
résultat  était  plus  facile  à  déterminer  sur  les  corps  cristallisés 
que  sur  ceux  qui  ne  le  sont  pas,  parce  que  la  force  directrice 
du  cristal  aussi  bien  de  celui  qui  est  diamagnétique,  que  de 
celui  qui  est  magnétique,  n'étant  point  influencée  par  le  milieu 
ambiant  comme  c'est  le  cas  quand  le  corps  n'est  pas  cristallisé, 
on  peut  élever  facilement  la  température  du  cristal  en  le  plaçant 
dans  un  milieu  liquide  qu'on  chauffe,  sans  que  la  présence  de 
ce  milieu  modifie  sa  force  directrice  autrement  que  par  l'in- 
fluence du  changement  de  température. 


S  9.  Propriétés  opilqaes  des  corps  transparents  sonmis  à 
l'action  dn  macnétisme. 

Depuis  la  publication  du  premier  volume  dQ  ce  traité  dans 
lequel  nous  avions  fait  connaître  les  phénomènes  de  la  polari^ 

*  Archives  des  sciences  physiques  (B,  univ.),  t.  XXXII,  p.  55. 
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satioD  circulaire  magnétique  %  ce  sujet  a  été  soumis  par  M.  Yef^ 
det  à  un  examen  aussi  approfondi  que  détaillé'.  Au  moyen  d'an 
électro-aimant  très-puissant  et  à  armures  très4arge8  pour  avoir 
un  grand  champ  magnétique  d^égale  intensité,  M.  Yerdet  est 
parvenu  à  déterminer  les  lois  du  phénomène  ;  il  a  d'abord  trouvé 
qu*il  y  avait  proportionnalité  entre  la  rotation  du  plan  de  pola- 
risation et  Tintensité  de  la  force  magnétique;  il  mesurait  cette 
dernière  au  moyen  du  courant  d'induction  développé  dans  une 
bobine  placée  dans  le  champ  magnétique  à  laquelle  on  imprime 
un  mouvement  qui  rend  son  plan,  de  parallèle  qu'il  était  à  la 
ligne  des  pôles,  perpendiculaire  à  cette  ligne.  M.  Wiedeniaiiii' 
avait  déjà  démontré  que  la  rotation  produite  par  les  courants 
électriques,  sans  l'intervention  du  magnétisme,  est  proportion- 
nelle à  l'intensité  de  ces  courants.  Les  expériences  qui  ont 
permis  à  M.  Yerdet  d'établir  sa  loi,  ont  été  fàit^  en  très-grand 
nombre  sur  le  verre  pesant,  le  fiint  ordinaire  et  le  sulfure  de 
carbone.  Le  même  physicien  a  ensuite  considéré  les  phénomènes 
qui  ont  lieu  lorsque  la  direction  du  rayon  lumineux  fait  un 
angle  quelconque  avec  la  direction  de  l'action  magnétique,  et 
il  a  trouvé  que  la  rotation  est  proportionnelle  au  cosinus  de 
l'angle  compris  entre  les  deux  directions  et  par  conséquent  à  la 
composante  de  l'action  magnétique  parallèle  au  rayou  de  lu- 
mière; il  a  étendu  ses  expériences  qui  ont  porté  sur  les  trois 
mêmes  substances,  jusqu'à  des  angles  de  80  degrés  compris 
entre  la  direction  du  rayon  lumineux  et  celle  de  l'action  ma- 
gnétique. 

Dans  des  recherches  ultérieures  %  M.  Yerdet  a  cherché  à  dé* 
terminer  au  moyen  du  même  appareil  très-parfait  qui  lui  avait 
permis  de  trouver  les  lois  que  nous  avons  indiquées,  le  pouvoir 
rotatoire  magnétique  de  différentes  substances;  il  n'a  pas  trouvé 
qu'il  existât,  comme  je  l'avais  cru  ^,  de  relation  entre  le  pouvoir 

1  Tome  I,  page  520. 

*  Annales  de  chimie  et  de  physique  (N,  S,),  U  XLI,  p.  370,  et  t  XUl,  p.  17  • 
>  Annaies  de  chimie  et  de  physique  {N.  5.),  t.  XXXIV,  p.  121 . 
^  Compte  rendu  de  F  Académie  des  $cienee$,  U  X\M,  p.  bl9,  t.  XUV, 
p.  1200,  ett.  XLV,  p.  83. 
»  T.  I,  p.  6&6. 
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réfringeDly  soit  Tindice  de  réfraction  des  différentes  substances 
essayées  et  leur  pouvoir  rotatoire  magnétique.  Ainsi  Tindice 
moyen  de  réfraction  étant  pour  IVau  ly334ypour  leproiocàlorure 
(Fitain  amcentri  1,426  et  pour  le  nitrate  d'ammoniaque  1,448, 
leurs  pouvoirs  rotatoires  magnétiques  sont  respectivement 
de  4%00,  de  8*,i6  et  de  3%44. 

Parmi  les  substances  soumises  à  Texpérience  par  M.  Verdet, 
les  dissolutions  des  sels  de  fer  et  des  autres  métaux  magné- 
tiques lui  ont  présenté  des  phénomènes  trës-remafquables. 
Ainsi  la  présence  d'un  sel  de  fer  dans  Teau,  non-seulement 
n'augmente  pas  son  pouvoir  rotatoire  magnétique,  mais  le 
diminue,  effet  qui  provient,  ainsi  qu*il  est  facile  de  le  prouveri 
de  ee  que  les  sels  de  fer  exercent  sous  Tinfluence  du  magnétisme, 
sur  la  lumière  polarisée,  une  action  contraire  à  celle  qu'exer* 
cent  dans  les  mêmes  circonstances,  Teau,  le  verre^  le  sulfure  de 
carbone  et  les  autres  substances  transparentes  en  général  ^ 
Cette  propriété  est  désignée  sous  le  nom  de  pouvoir  rotatoire 
magnétique  négatifs  par  M.  Yerdet,  qui  donne  la  dénomination 
de  positif  k  celui  des  autres  substances;  en  effet,  Teau,  le  sul- 
fure de  carbone,  le  verre  font  tourner  le  plan  de  polarisation 
dans  le  sens  où  Télectricité  positive  parcourt  le  fil  conducteur 
de  Télectro-aimant,  tandis  que  les  sels  de  fer  le  font  tourner  dans 
le  sens  du  mouvement  de  Télectricité  négative.  Les  sels  de  pro- 
toxyde  de  fer  n'ont  pas  un  pouvoir  rotatoire  négatif  assez  grand 
pour  faire  disparaître  entièrement  le  pouvoir  rotatoire  positif  de 
l'eau,  tandis  qu'une  solution  aqueuse  qui  contient  40  pour  100 
de  perchlorurede  fer,  exerce  sur  la  lumière  polarisée  une  action 
contraire  à  eellede  l'eau,  et  six  àsept  fois  plus  grande  ;  les  disso- 
lutions éthérées  et  alcooliques  donnent  les  mêmes  résultats.  Le 
dissolvant  le  plus  convenable  est  l'esprit  de  bois  qui  peut  se 
charger  d'une  quantité  considérable  de  sel  de  fer  en  restant 

>  Cet!  en  essajiDt  des  diitoloti4nt  de  fer  de  diflérentes  naturel,  alcooliqueê, 
éUiërêes,  aussi  bien  qu'aqaeases,  que  !!•  Verdet  »*ett  assuré  que  c'est  bien  aa 
tel  dissous  qu'on  doit  attribuer  la  diminution  toujours  la  même  poar  une  même 
quantité  do  fer,  qo'épronvele  pouvoir  rotatoire  de  la  substance  qui  sert  dedissol- 
f  ant.  C'est  donc  bien  à  nn  pouvoir  rotatoire  en  sens  contraire  à  celui  du  dissol- 
tant,  possédé  par  le  aei  de  fer  dlssoos,  qa*on  doit  attribuer  la  diminution  observée. 
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beaucoup  plus  transparent  que  Teau,  Féther  ouFalcod  chargés 
d'une  môme  proportion  de  sel;  55  parties  de  perchlorure  ds 
fer  dissoutes  dans  45  parties  d*esprit  de  bois  donnent  unliquiik 
très-transparenty  dont  Taclion  rotatoiresur  la  lumière  polarisé» 
est  presque  double  de  celle  du  verre  pesant,  mais  de  sens  coo- 
traire;  ce  liquide  a  servi  à  M.  Yerdet  à  s'assurer  que  les  lois  qui 
régissent  la  rotation  négative  produite  par  les  sels  de  ier  sonft 
les  mêmes  que  pour  la  rotation  positive  produite  par  la  géoé- 
ralité  des  substances  transparentes. 

Un  fait  curieux  c'est  que  tous  les  sels  de  nickel,  contni- 
rement  à  ceux  de  fer,  ont  un  pouvoir  rotatoire  positif»  de&çoo 
que  leurs  dissolutions  exercent  sur  la  lumière  polarisée  qqa 
action  plus  grande  que  celle  de  Teau  qu  elles  contiennent.  Des 
essais  sur  les  sels  de  cobalt  et  d'autres  métaux  magnétiques  ont 
conduit  M.  Yerdet  à  diviser  ces  métaux  sous  le  rapport  des  pro- 
priétés qu'ils  communiquent  à  leurs  composés  transparents,  ea 
deux  classes  dont  Tune  contient  le  fer,  le  chrome,  le  titane,  la 
cérium,  l'uranium  et  le  lanthane,  et  l'autre  le  nickel,  le  cobalt 
et  le  molybdène  ;  les  sels  des  premiers  métaux  ont  tou8  unpoo- 
voir  rotatoire  négatif  et  sont  en  général  magnétiques;  ceux  dei 
seconds  un  pouvoir  positif  et  plusieurs  d'entre  eux  diamagné- 
tiques.  Le  manganèse  devrait  être  classé  dans  la  seconde  caté- 
gorie, car  ses  composés  prennent  sous  l'influence  du  magné- 
tisme un  pouvoir  rotatoire  positif,  mais  il  existe  un  composé,  le 
cyanure  double  de  manganèse  et  de  potassium  qui  a  un  pouvoir 
rotatoire  magnétique  négatif'.  Il  est  assez  remarquable  que  k 
composé  correspondant  du  fer,  savoir,  le  cyanure  jaume  iâ 
potassium  et  de  fer  a  un  pouvoir  rotatoire  positif,  tandis  qoi 
tous  les  autres  composés  du  fer,  y  compris  le  cyanure  raagêit 
potassium  et  de  fer  ont  un  pouvoir  négatif.  Ajoutons  que  le 
cyanure  jaune  est  diamagnétique,  tandis  que  le  rouge  est  ma- 
gnétique. Les  cyanures  doubles  de  nickel  et  de  cobalt  ont  ob 
pouvoir  rotatoire  positif;  le  second  êsX  même  diamagnétique.  Le 


1  Le  maoganèse  semble  repréeentor  la  lltiMB  entre  Ketdrax  rlMnw  te 
taux  ma^éUqacs  ;  ce  qui  est  la  règle  pour  les  rompoi^le  dt  fer,  eit  l\ 
pour  les  composés  du  mangmèse,  et  vice  versa» 
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nilraie  d'urane  est  diamagoéiique  qaand  il  a  été  amené  à  un 
grand  état  de  pureté  par  des  cristallisations  successives;  mais 
l'oxyde  rouge  et  Toxyde  noir  d'uranium  sont  Vun  et  l'autre 
magnétiques.  Le  carbonate  de  lanthane  parfaitement  pur  est 
ma^étique.  Le  molybdène  et  Tacide  molybdique  sont  magné^ 
tiques;  mais  les  molybdates  de  soude  et  d'ammoniaque  sont 
diamagnétiques'. 


§  8.  BédaetioB  maz  nnlté»  mécaniqnct  des  metnrct  dHateatiié 
des  conrants  par  MM.  HTcber  et  Kohlraateh*. 


On  mesure  Tintensité  des  courants  par  leur  action  électro- 
magnétique,  leur  action  chimique  et  quelquefois  parleur  action 
électro-dynamique  que  Ton  sait  être  proportionnelles;  mais  eu 
général  on  se  contente  d'employer  celui  de  ces  trois  procédés 
qui  parait  le  plus  approprié  aux  expériences  que  l'on  a  en  vue, 
pour  comparer  les  intensités  d'une  série  de  courants^  sans  s'in* 
quiéter  d'obtenir  des  mesures  absolues  fondées  sur  un  système 
d'unités  défini  indépendamment  des  appareils  particuliers  dont 
on  fait  usage.  M.  Weber  s'est  beaucoup  occupé  de  l'établisse- 
ment de  ces  mesures  absolues,  et  il  a  proposé  un  système 
d'unités  analogue  au  système  d'unités  introduit  parGauss  dans 
la  mesure  des  actions  magnétiques. 

On  sait  que,  d'après  Gauss,  l'unité  de  fluide  magnétique  est 
la  quantité  de  fluide  qui,  étant  concentrée  sur  un  point  et  agis- 
sant sur  une  quantité  égale  de  même  fluide  pareillement  con- 
centrée en  un  point  et  placée  à  l'unité  de  distance,  exerce  une 
^répulsion  ^le  à  l'unité  de  force.  (L'unité  de  distance  et  l'unité 

^  La  plupart  ded  échantillons,  dont  M.  Vcrdel  a  fait  usage,  ont  été  préparés 
an  laboratoire  de  cbimie  de  l'École  normale  sout  la  direcUon  de  M.  DevUle»  ce 
qui  est  une  garantie  de  leur  parfaite  pureté.  C'est  encore  à  des  échantillons  four- 
nis par  des  chimistes  distingués  qui  travaillent  dans  le  même  laboratoire , 
M.  TroostetM.  Debray,  que  M.  Verdet  doit  d'atoir  pu  constater  que  le  lithium 
et  le  glucinium,  ainsi  que  leurs  composés,  sont  diamagnétlqncs. 

*  MéfHotreê  de  la  Société roffaU  desSeienceê  de  Saxe,  t.  V,  p.  2?l .  Ànnaleê 
éê  ckkiOe  ei  es  physique,  U  XUX,  p.  1 1 6. 
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de  j^oids  adoptées  par  Gauss,  sont  le  millimètre  el  le  milU- 
gramme.) 

L'unité  diniensUé  éleciro^magnètique  proposée  par  M.  Wdbtf 
est  rinteDsité  d*un  courant  qui,  traversant  un  conducteur  dr* 
culaire  dont  Taire  est  égale  à  Tunité  de  surface,  et  agissant  sur 
un  aimant  dont  le  moment  magnétique  est  égal  à  l'iuitté, 
placé  à  une  très-grande  distance,  de  façon  que  son  axe  soit  pa- 
rallèle au  plan  du  conducteur  circulaire,  et  que  son  milieu  se 
trouve  sur  la  perpendiculaire  à  ce  plan  menée  par  le  centre  do 
conducteur,  donne  naissance  à  un  couple  dont  le  moment  est 
égal  à  Tunité  divisée  par  le  cube  de  la  distance  du  miliea  de 
Faimant  au  centre  du  conducteur. 

L'unité  d  intensité  électro-dynamique  est  Fintensité  do  eon- 
rant  qui,  traversant  un  conducteur  circulaire  dont  Taire  est 
égale  à  Tunité,  et  agissant  sur  un  courant  égal  qui  traverse  qd 
autre  conducteur  circulaire  identique  au  précédent  et  jdaoé  à 
une  très-grande  distance,  de  façon  que  son  plan  soit  perpendi- 
culaire à  celui  du  premier  conducteur,  etquerintersection  des 
deux  plans  seit  un  diamètre  du  premier  conducteur,  donne 
naissance  à  un  couple  dont  le  moment  est  égal  à  Tunité  divisée 
par  le  cube  de  la  distance  des  centres  des  deux  condncteors. 

L'unité  cTintensiié  éUctro-cMmique  est  Fintensité  du  oooranl 
qui,  traversant  un  voltamètre,  décompose  pendant  Funité  de 
temps  Funité  de  poids  d*eau,  ou  une  quantité  équivalente  d*un 
électrolyle  quelconque.  L*unité  d'intensité  électro-dmnîqoe 
est  à  Funité  dlntensité  électro-magnétique,  comme  106,66 
esta  1. 

Établissant  aussi  une  mesure  absolue  pour  Félectridté  stati- 
que, en  prenant  pour  unité  de  fluide  électrique  la  quantité  qui,, 
étant  concentrée  en  un  point ,  et  agissant  sur  une  quantité 
égale  de  même  fluide,  pareillement  concentrée  en  on  point  et 
placée  à  Funilé  de  dislance,  exerce  une  répulsion  égale  à  i*onîlé 
de  force,  M.  Weber,  de  concert  avec  M.  Koblraoscfa,  s'est  oc- 
cupé de  déterminer  la  quantité  absolue  d'électricité  qui  traverse 
pendant  Funité  de  temps  la  section  quelconque  d'un  conduc- 
teur où  circule  un  courant  d'intensité  égale  à  Fooité.  La  mé- 
thode qu'ils  ont  suivie  consiste  à  déterminer  Fintensité,  et  b 
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durée  du  courant  qui  donne  à  ]*aiguille  d'un  galvanomètre  la 
même  impulsion  que  la  décharge  d*une  quantité  donnée  d'élec- 
tricité. 

Sans  entrer  dans  le  détail  des  expériences,  nous  indiquerons 
ici  la  suite  des  opérations. 

On  mesure  la  fraction  de  la  charge  de  Tarmature  interne 
d*une  bouteille  de  Leyde,  que  cette  armature  communique  à 
une  sphère  métallique  qui  est  mise  en  contact  avec  elle,  et  pour 
cela  on  met  en  communication  avec  un  électromèlre  Tarmature 
intérieure  de  la  bouteille,  avant  et  après  un  nombre  de  contacts 
déterminés  de  la  sphère. 

Ensuite,  on  mesure  simultanément  Timpulsion  donnée  à 
Taiguille  du  galvanomètre  par  la  décharge  de  la  bouteille  de 
Leyde,  et  l'action  qui  s'exerce  entre  les  boules  de  la  balance  de 
torsion  chargées  d'une  fraction  connue  de  l'électricité  de  la 
bouteille.  Pour  cela,  après  avoir  chargé  la  bouteille,  on  en 
touche  Varmature  interne  avec  la  sphère  métallique  dont  nous 
avons  parlé,  et  cette  sphère,  mise  en  contact  avec  la  boule  fixe 
de  la  balance  de  torsion,  communique  une  fraction  de  sa  charge 
éleetrique  que  l'on  peut  déterminer  en  connaissant  les  diamè- 
tres des  deux  sphères.  La  balance  de  torsion  donne  la  mesure 
absolue  d'électricité  de  la  boule  fixe,  et  on  peut  remonter  de  là 
à  celle  de  l'électricité  de  la  bouteille,  en  tenant  compte  aussi  de 
la  déperdition  qui  a  lieu  entre  le  moment  où  on  Ta  mise  en  con- 
tact avec  la  sphère  métallique  et  celui  où  on  la  décharge.  Un 
second  observateur  décharge  la  bouteille  après  un  nombre  de 
secondes  déterminé  à  partir  de  l'instant  du  contact,  et  il  note 
Tamplitude  de  la  déviation  de  l'aiguille. 

U  ne  s'agit  plus  mamtenant  que  de  déterminer  la  durée  Tque 
devrait  avoir  un  courant  d'intensité  égale  à  Tunité  électro-ma- 
gnétique, pour  donner  à  l'aiguille  la  même  vitesse  que  lui 
donne  le  passage  instantané  de  la  quantité  d'électricité  E  pré- 
cédemment mesurée.  On  peut  conclure  de  là  que,  lorsque  ce 
courant  traverse  un  fil,  il  passe  pendant  un  temps  T  par  une 
section  donnée  de  ce  fil  une  quantité  d*électricité  égale  à  E,  et 
comme  le  courant  est  constitué  par  le  mouvement  de  quantités 
égales  de  fluide  positif  et  négatif  marchant  en  sens  contraires, 
ui.  46 
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cela  revient  à  dire  que,  pendant  le  temps  T,  une  tMlion  da  II 

E 

est  traversée  par  une  quantité  ^  d'électricité  positive  dans  on 

E 

sens,  et  par  une  quantité  ^  d'électricité  négative  dans  Tautre. 

Pendant  Vunité  de  temps,  il  paisera  par  chaque  soetion  da  fil 

E 
une  quantité-^-ïp  de  fluide  positif  et  une  quantité  égale  de  fluide 

négatif* 

Pour  calculer  cette  durée  T,  les  données  expénmratalM  i 
Fangle  de  déviation  de  l'aiguille  du  galvanomètre  sous  Ti 
de  Télectricité  E,  et  les  constantes  de  Tappareil  relathret  loît  à 
Faiguille  elle<néme,  soit  à  son  fil  de  suspension, 

MM.  Wel)er  et  Kohlrausch  ont  exécuté  cinq  séries  d*expé- 

riences  qui  leur  ont  donné  en  moyenne,  pour  la  valeur  de  ^-=,Ie 

nombre  155,370,000,000,  Ainsi,  par  chaque  aeotioii  d*aD  il  oè 
cireule  un  courant  d'intensité  égale  à  l'unité  électro-magaé- 
tique ,  il  passe  pendant  l'unité  de  temps  155,370  mUlîMi 
d'unités  d'électricité  positive,  et  une  quantité  égale  d*âeolri- 
cité  négative  marchant  en  sens  contraire. 


L'étude  de  la  propagation  de  rélectridté  dans  les  corps  i 
ducteurs,  et  la  détermination  de  la  conductibilité  élactriiia 
qui  s  y  lie  intimement,  est  un  des  sujets  qui  ont  le  pluâ  occupé 
les  physiciens ,  tant  à  cause  de  son  importance  théorique  qo*à 
cause  des  applications  pratiques  qu'il  présente^  Nous  avons 
déjà  fait  connaître  bien  des  travaux  parmi  ceux  qui  wl  pav 
objet  ces  questions  '  ;  et  cependant,  depuis  la  publicatîûB  es 
notre  second  volume ,  il  a  paru  de  nouvelles  recherches  parmi 
lesquelles,  nous  avons  distingué  celles  de  AIM.  Itoussoo,  Tho»* 
son  et  Maithiessen, 

M,  Mousson  ^,  frappé  des  divergences  que  présentant  las  ré* 

*  Tome  U,  pages  38  et  sahrantes. 

*  Âfdli9€9 des  Kiemcet  fk^^qmm  {B.  ««If.)»  t  XXXI, y.  i  if . 
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loltaU  obUBui  par  divers  expérimmilateura  dans  la  détermi^ 
Qation  des  résistances  des  différents  métaux,  quoique  cette  dé-^ 
termination  ait  pour  objet  l'un  des  phénomènes  les  plus  simples, 
puisqu'il  n*est  compliqua  ni  par  des  décompositions  chimiques, 
ni  par  le  transport  de  particules,  a  voulu  essayer  d'analyser  les 
causes  de  ces  divergences.  Le  procédé  employé  pour  mesurei^ 
les  résistances  des  âls  soumis  à  l'expérience  était  le  suivant  :  lé 
courant,  provenant  d'un  seul  couple  de  DaûieU  faiblement 
chargé,  se  bifurquait  après  avoir  passé  par  un  galvanomèti^e  à 
tangentes  en  parcourapt  d'une  part  le  fil  sur  lequel  portait 
l'examen,  et  de  l'autre  le  fil  d'un  rhéostat,  puis  traversait  les 
points  de  dérivation  du  pont  galvanique  ',  parcourait  ensuite 
les  parties  identiques  des  embranchements  et  se  confoiidait  de 
nouveau  dans  le  fil  qui  retournait  au  couple.  L'influence  de  la 
nature  du  contact  sur  la  résistance  est  très-prononcée;  la  jonc* 
tion  par  soudure  ou  par  l'immersion  dans  le  mercure  avec 
amalgamation  sont  celles  qui  ne  paraissent  pas  produire  de 
résistance  appréciable;  le  simple  contact  même  avec  pression 
en  offre  une  d'autant  plus  grande  que  la  pression  est  moindre. 
L'influence  d'un  liquide  ambiant  sur  la  conductibilité  d'un  fil 
métallique  est  presque  nulle,  sauf  qu'il  en  résulte  une  diminu* 
tion  de  insistance  par  le  seul  fait  du  refroidissement  produit 
par  l'immersion  du  fil  dans  le  liquide.  La  tension  augmente 
sensiblement  la  résistance  d'un  fil  à  la  conductibilité;  non-seu* 
lement  parce  qu'elle  diminue  son  diamètre  et  augmente  sa  Ion* 
gueur,  mais  aussi  d'une  manière  plus  directe^  car  les  seuls  chan- 
gements de  dimension  ne  suffisent  pas  pour  expliquer  cette 
influence.  Par  contre  l'ébranlement,  soit  les  vibrations  impri- 
mées à  un  fil  d'acier  et  à  un  fil  de  cuivre,  ne  modifie  en  rien 
leur  conductibilité.  L'influence  du  diamètre,  quoique  ramenée  à 
une  loi  très^simple  qu'ont  vérifiée  un  grand  nombre  de  physi- 

^  Lf  galviiuMnètre  ul  plaoé  aur  Mtte  coaumuicatton  dirtote  entre  let  deux 
embrimcliements,  qa*on  nomme  pont  çQlvani^e;  et  li  on  a  soin  de  former  de 
deqx  fils  identiques  les'deux  parties  des  embranchements  qui  concourent  au  point 
de  dérivation  du  pont,  l'aiguille  du  galvanomètre  ne  pourra  rester  en  équilibre 
qu'autant  que  les  deux  premières  parties  des  embranehements  présenteront  des 
résIstaDoes  identiques. 
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ciens^  a  présenté  à  M.  Mousson  une  anomalie  qui  consiste  dans 
une  résistanee  constante,  indépendamment  du  diamètre  des  fils, 
et  qui  tient  probablement  à  im  effet  qui  a  lieu  aux  extrémités, 
là  où  le  courant  entre  ou  sort.  La  configuration  d*un  fil,  en  tant 
qu*elle  modifie  sa  constitution  intérieure,  réagit  sur  sa  réss- 
tance  à  la  conductibilité  en  proportion  de  la  grandeur  ei  de 
rétendue  de  Tallération;  mais  Tenroulement  d*un  fil,  même  à 
rétat  ductile,  est  accompagné  constamment  de  changements 
moléculaires  qui  produisent  un  accroissement  souTent  très- 
sensible  de  la  résistance.  ISicrtmwage^  la  trempe  et  le  necict/, 
trois  opérations  qui  altèrent  profondémœt  la  nature  intérieure 
des  fils  métalliques,  modifient  tout  aussi  f(»tement  leur  résis- 
tance ;  c'est  ce  qu  avaient  déjà  obserré  MM.  Pouillet  et  E.  Bec- 
querel. M.  Mousson,  en  confirmant  les  résultats  obtoios  par 
ces  deux  physiciens,  y  a  ajouté  une  observation  curieuse,  c'est 
que  le  cuivre  écroui  par  la  filière,  subit,  comme  Tacier  sortant 
de  la  fiUère,  une  augmentation  de  résistance  par  le  recuit; 
Teffet  de  la  trempe  est  tout  différent,  puisque  la  résistance  de 
Facier,  comparée  à  ce  qu'elle  était  à  Tétat  recuit ,  s'accroît  de 
près  d'un  quart,  tandis  que  celle  du  cuivre  diminue,  mais  d'un 
quarantième  seulement.  L'influence  de  la  température  a  été, 
de  la  part  de  M.  Mousson,  l'objet  d'expériences  tièsHaoïn- 
breuses  et  très-soignées;  il  a  trouvé  paiement  en  dé&mt  les 
lois  énoncées  par  M.  E.  Becquerel  et  par  M.  Lenz.  Le  premitf 
admettait  jusqu'à  200*  la  proportionnalité  entre  l'accroisse- 
ment de  la  résistance  et  celui  de  la  température;  or,  le  coefii- 
cient  qui  représente  le  rapport  de  ces  deux  accroissements  aug- 
mente même  au-dessous  de  200*  d'une  manière  très-évidente. 
Le  second  tirait  comme  conséquence  de  ses  formules  Texislence 
d'un  maximum  de  résistance  à  une  température  particulière 
pour  chaque  métal;  or,  l'expérience  a  dk>nné  à  M.  Mousson, 
pour  le  fer,  une  progression  continuellement  ascendante  jus- 
qu'à la  plus  forte  incandescence  qu'un  bon  chalumeau  fût  ca- 
pable de  produire.  Ainsi,  tout  considéré,  la  loi  exponentielle 
est  celle  qui,  dans  l'état  actuel  de  nos  connaissances,  répond  le 
mieux  aux  observations.  M.  Mousson  termine  son  travail  par 
une  étude  du  rhéostat  dont  l'emploi  doit  être,  suivant  lui,  ae- 
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compagne  de  grandes  précautions,  si  Ton  veut  éviter  ]es  erreurs 
graves  auxquelles  peuvent  donner  lieu  les  diverses  influences 
qu*il  a  étudiées. 

M.  Mousson  n*avait  pas  trouvé  que  le  magnétisme  exerçât 
d'influence  sur  la  conductibilité  électrique  du  fer.  M.  Thomson, 
dans  une  étude  sur  les  propriétés  électro-dynamiques  des  mé- 
taux *,  est  parvenu  à  montrer  que  l'aimantation  dans  le  sens 
de  la  longueur  diminue  la  conductibilité  électrique  du  fer,  et 
que  cette  conductibilité  est  plus  grande  perpendiculairement 
que  parallèlement  aux  lignes  d'aimantation;  ce  qui  est  d'accord 
avec  les  phénomènes  moléculaires  qui  accompagnent  l'aiman- 
tation,  puisque  par  cette  action  les  particules  sont  éloignées 
dans  le  sens  longitudinal  et  rapprochées  dans  le  sens  trans- 
versal. 

Nous  avons  décrit,  dans  notre  second  volume,  les  procédés  de 
M.  Becquerel  et  de  M.  Pouillet,  pour  mesurer  la  conductibilité 
des  différents  métaux  ;  ces  procédés  reposent  sur  l'usage  du 
galvanomètre  différentiel,  qui  permet  de  constater  quelle  est  la 
longueur  du  fil  type  dont  la  résistance  est  équivalente  à  celle 
du  fil  du  métal  dont  on  cherche  la  conductibilité.  L'emploi  du 
galvanomètre  différentiel  offre  des  difficultés  assez  grandes 
qu'une  méthode,  inventée  par  M.  Kirchoff  ",  supprime  complè- 
tement; cette  méthode,  dont  on  nous  saura  ^ 
gré  de  donner  la  description,  est  fondée  sur  (  ^ 
un  cas  particulier  des  courants  dérivés, 
celui  où  l'intensité  du  courant  dans  un  fil 
de  dérivation  est  nulle  par  suite  des  va- 
leurs qu'on  donne  aux  résistances  de  cer- 
taines parties  du  circuit.  Soit  en  effet  P 
(fig.  443)  une  pile  dont  les  pôles  sont  réunis 
par  le  conducteur  p  ad  b;  ab  eôt  un  fil  de  ^ig.  443. 
dérivation  et  c  c?  un  conducteur  qui  réunit  les  deux  courants 
dérivés;  les  résistances  et  les  intensités  sont  désignées  dans 
les  cinq  branches  du  circuit  que  nous  avons  à  considérer  par  les 
lettres  X  et  i. 

»  PHlosophtcal  magasine,  novembre  18&6»  et  Annales  des  Kienees  f  Aysf- 
ques,  t.  XXXIV,  p.  149. 
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Daprès  les  lois  de  Kircboffy  dont  nous  atons  déjà  parié  '  sur 
la  théorie  générale  des  courants  dérivés,  on  peut  établir  les  re* 

lations  suivantes  : 

^ih  +  hh  +  ^s^  —  o; 

Au  moyen  de  ces  quatre  équations ,  nous  pouvons  exprimer 
t«  en  fonction  d'une  seule  des  autres  intensités^  û  P&r  exemple, 
et  on  trouve  aisément  en  éliminant  les  autres  : 

Par  conséquent,  quelle  que  soit  la  valeur  de  t,,  si  les  résis- 
tances Xay  X,,  X,,  X4  satisfont  à  1a]relation  Xt  X»  =  /v«  X4 ,  Tintâd- 
sité  ts  est  nulle,  c'est-à-dire  qu'il  ne  passe  pas  de  courant  dans 
le  conducteur  cd. 

Introduisons  maintenant  un  galvanomètre  dans  c  d,  puis 
dans  6  (i  le  fil  de  métal  à  expérimenter,  dont  la  résistance  in- 
connue est  ir,  ainsi  qu'un  rhéostat;  au  moyen  de  ce  dernier,  on 
fait  varier  X«,  jusqu'à  ce  que  sa  valeur  satisfasse  à  la  relation 
ci-dessus,  ce  qu'indique  le  galvanomètre  dont  l'aiguille  est  ra- 
menée au  0*.  On  enlève  alors  le  fil  et  on  ramène  de  nouveau,  i 
l'aide  du  rhéostat,  Taiguille  du  galvanomètre  auO*;  la  lon- 
gueur de  fil  qu'il  a  fallu  ajouter,  donne  la  valeur  de  x,  la  résis- 
tance cherchée  ^. 

«  Tome  n,  page  829. 

'  M.  QuiDcke (inn.  (/f r  Poggenàorff,  t.  XCVII,  p.  a82.  mars  It&o,  et  ilm. 
deck.  etdephffs,,  t.  XLVll»  p.  303),  dam  un  MémoiTe  sur  la  prupagiliaa  4a 
rëlectricité  dans  les  plaques  métalliquet,  s'est  proposé  de  vérifler  par  rttpérieiMt 
la  Uiëorie  de  M.  Kirchoff  (t.  H,  p.  829  >.  qae  ce  saTant  n*avait  soumise  i  Tcxpé- 
rienee  que  dans  le  cas  d'une  plaque  circulaire,  coaamuniquant  par  drai  polats 
de  sa  elrconférence  atec  les  électrodes  d'une  pile.  M.  Qoincke  a  enminé  dean 
autres  cm  un  peu  inoias  simples,  et  a  tronré,  comina  M.  Kiichoa,  na  «eewt 
trèi-satisfaisant  entre  l'expérieiice  et  la  théorie.  Le  prcaaier  aaa  est  eeloi  4*iim 
plaque  carrée  dans  laquelle  réiectricité  arrive  par  un  des  soauaets,  eC  pv  sa 
point  pris  sur  la  diagonale  qui  passe  par  ce  sommet.  Le  demiéme  cas  est  celai 
d'une  pla^e  MtérosèM,  compoaée  d'ana  plaqua  laam  atitulalra  da  ploiab  ci 
d'une  plaque  semi -circulaire  de  cuivre,  soudées  ensemble  scivant  le«r  < 
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M.  Mattbieesen'  a  appliqué  la  méthode  de  M.  Kirchoff  à  la 
détermination  de  la  conductibilité  électrique  de  quelques  men- 
taux les  plus  oxydables,  dont  les  propriétés  physiques  ont  pu 
être  étudiées  depuis  les  progrès  qui  ont  été  réalisés  dans  leur 
préparation.  C'est  dans  le  laboratoire  de  M.  Kirchofi,  à  Heidet^ 
bergy  que  M.  Malthiessen  a  fait  ses  expériences. 

La  principale  difficulté  que  présentaient  ces  recherches  était 
la  fabrication  de  fils  fins  et  homogènes  de  ces  métaux.  M.  Mat- 
thiessen  Ta  surmontée  en  faisant  passer  les  métaux  à  la  filière 
par  pression  au  lieu  d'opérer  par  traction,  comme  cela  se  fait 
d'ordinaire.  Le  métal  était  introduit  dans  une  petite  cavité 
cylindro-conique  pratiquée  dans  une  pièce  d'acier,  présentant 
au  sommet  du  cône  qui  la  terminait  une  petite  ouverture.  On 
enfonçait  dans  cette  cavité*  un  piston  d*acier  de  même  forme,  et, 
en  exerçant  sur  ce  piston  une  pression  suffisante,  on  hifaii 
sortir  le  métal  sous  forme  de  fil  par  l'orifice  de  la  cavité.  Dans 
le  cas  dû  potassium,  du  sodium  et  du  lithium,  qui  sont  &  là 
fois  très-ductiles  et  très-oxydables,  l'opération  avait  lieu  dans 
l'huile  de  naphte.  Sans  le  cas  du  magnésium,  qui  est  très-peii 
ductile  et  assez  peu  oxydable,  on  échauffait  la  presse  à  l'aide 
d'une  lampe  d*émai11eur,  et  par  conséquent  on  opérait  dans 
l'air.  Etifin ,  dans  le  cas  du  strontium  et  du  calcium,  qui  ne 
sont  pas  plus  ductiles  que  le  magnésium,  mais  beaucoup  plus 
oxydables,  dn  échauffait  la  presse  et  on  recevait  le  fil  imûiédia- 
tement  à  sa  sortie  dans  un  tube  plein  d'huile  de  naphte. 

commaD,  les  électrodes  de  la  pile  commuDiquajit  avec  deux  poiatidelt  elraopfé» 
renée  de  la  même  plaque  semi-circulaire,  situés  à  égale  distance  de  la  ligne  de 
soudure.  M.  Quincke  a  pu,  d'après  Tensemble  de  ses  expériences  dan» ce  dernier 
cas,  qui  lui  donnaient  les  lignes  d'égale  tension  de  la  plaque  de  plomb  et  de  la 
plaque  de  cuivre,  calculer  les  rapports  de  la  conductibilité  du  plomb  et  du  cuivre 
qu*ll  avait  employé  dans  ses  recherchée  ;  ee  reppert  a  été  oelai  de  U»4T  A  1 00. 
Le  moyen  employé  par  M.  Quincke  peur  le  plomb  et  le  cuivre  peurrait  servir 
également  à  déterminer  d'une  manière  très-exacte,  et  sans  avoir  besoin  de  les 
réduire  en  ftls^  le  rapport  de  conductibilité  des  divers  autres  métaux  au  cuivre. 
Nous  ne  sachons  pas  qu'M  ait  été  mis  en  pratique  dans  d'autres  cas  que  dans  oelnl 
que  nous  venons  de  citer. 

>  Pàilosophical  magazine^  A*  série,  t.  XIII,  p.  St.  Annales  de  chimie  et  de 
physique f  t.  L,p.  1V2. 
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Les  ré^iances  étaient ,  comme  nous  TaTOOS  dii,  mesorées 
par  la  méthode  de  H.  Kircboff.  Le  fil  de  comparaisoD  éuit  un 
fil  de  cuivre  doot  la  conductibilité  avait  été  soigneusement  com- 
parée à  celle  de  l'argent.  En  désignant  par  100  celle  de  Targeat, 
M.  Matlhiessen  a  trouvé  les  nombres  suivants  : 

Sodium  37,43  à  la  température  de  21%7 

Magnésium      25,47 i7*,0 

Calcium  2%U ie«,8 

PoUssiam        90,85 90-,4 

Lithium  19,00 S0*,0 

Strontium         6,71 fûrfi 

Les  nombres  relatifs  au  potassiuài  et  au  sodium  présentent 
seuls  un  peu  d'incertitude  à  cause  de  la  rapide  oxydalîon  de 
ces  métaux. 

M.  Matthiessen  a  étudié  Tinfluence  de  la  température  sar  la 
conductibilité  du  potassium  et  du  sodium  ;  ces  métaux  étaient 
fondus  dans  des  tubes  de  verre  plongés  dans  une  disMlution  de 
chlorure  de  calcium  et  ne  communiquaient  avec  Textàieur  que 
par  de  petites  colonnes  de  mercure.  La  conductibilité  de  ces 
métaux  diminue  quand  la  température  s*élève  et  elle  est  beau- 
coup plus  faible  à  Tétat  liquide  qu*à  Tétat  solide.  Pour  le  so- 
dium, il  y  a  un  saut  brusque  à  la  température  de  fusion  de 
93*  4;  pour  le  potassium,  il  y  a  une  variation  très-rapide  entre 
47*  et  57%  mais  point  de  saut  brusque. 


4e  l'électrieité  à  timTera  les  ll«at4ee  est  teiOoMv  eeee^pm- 
gMée  ée  le«r  ééceaipeeitieB  électreljtl%«e. 

L*opinion  que  les  liquides  composés  peuvent  conduire  Télec* 
tricité  à  la  façon  des  corps  solides  conducteurs  sans  être  par 
conséquentdécomposéSyUenousavaitpasparu  pouvoir  être  adop- 
tée malgré  Tautorité  imposante  de  Faraday'.  L*i)lustre  physi- 
cien avait  invoqué  particulièrement  en  faveur  de  cette  opinion  If 

1  TomeU, pagrsSlGet  3S9. 
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fait  que  Teau  se  conduit  comme  les  métaux  dans  les  phénomènes 
de  Télectricité  statique.  Or  trois  physiciens  ont  montré  que, 
même  lorsqu'il  s*agit  de  cette  électricité,  la  propagation  élec- 
trique dans  un  liquide  est  accompagnée  de  sa  décomposition. 

M.  Andrews 'y  au  moyen  d'un  artifice  très-simple,  a  obtenu 
la  décomposition  polaire  de  Veau  avec  une  machine  électrique 
ordinaire  ;  cet  artifice  consiste  à  recueillir  les  gaz  dans  des  tubes 
capillaires  dans  lesquels  pénètrent  par  Textrémité  fermée  des 
fils  Irès-fins  de  platine ,  ce  qui  soustrait  ces  gaz  à  Faction 
dissolvante  qui  a  lieu  quand  les  électrodes  plongent  dans 
une  grande  masse  d*eau.  Si  les  tubes  sont  gradués,  on  recon- 
naît que  les  volumes  des  deux  gaz  sont  bien  dans  le  rapport  de 
1  à  2,  et  il  est  facile  de  s'assurer  que  Vun  est  de  l'oxygène  et 
l'autre  de  l'hydrogène.  Une  machine  à  plateau,  faisant  deux 
cent  quarante  tours  par  minute,^  dégagé  pendant  ce  temps 
environ  66  millièmes  de  millimètre  cube  d*oxygène.  Au  moyen 
d'un  cerf-volant,  M.  Andrews  s'est  servi  de  l'électricité  atmos- 
phérique pour  faire  la  même  expérience,  et  il  a  obtenu  en  une 
heure^par  un  temps  serein  et  nullement  orageux,  54  millièmes 
de  millimètre  cube. 

M.  Buff,  qui  avait  déjà  réussi  à  rendre  apparente  la  décom- 
position de  l'eau,  même  avec  un  courant  excessivement  faible, 
en  employant  des  fils  de  platine  soudés  dans  des  tubes  de  verre, 
de  manière  que  l'extrême  pointe  métallique  fût  seule  à  décou- 
vert %  avait  également  établi  la  proportionnalité  entre  la  quan- 
tité d'eau  décomposée  et  l'intensité  du  courant,  même  lorsque 
la  quantité  d'hydrogène  dégagé  en  une  heure  atteignait  seu- 
lement la  quatre-vingtième  partie  d'un  centimètre  cube.  Pour 
confirmer  la  conséquence  contraire  à  l'idée  de  la  conductibilité 
physique  des  liquides,  qu'il  avait  déjà  tirée  de  ses  premières  ex- 
périences, il  a  fait  de  nouvelles  recherches'  en  employant  l'élec- 
tricité des  machines  électriques  ordinaires;  il  a  obtenu  par  ce 
moyen  la  décomposition  polaire  de  l'eau,  comme  M.  Andrews, 


*  Annales  de  chimie  etphy$que(N.  S.),  t.  L,  p.  124. 

*  Archives  des  sciences  physiques  {B,  univ.),  t.  XXIX,  p.  118. 
'  Idem,  t.  XXXI,  p.  198. 
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et  même  de  plus  celle  du  sulfate  de  cuivre  diseous.  Pais  il  a  fait 
communiquer  deux  pointes  de  platine  à  la  WollastoD,  plon- 
geant par-dessous  dans  deux  cloches  pleines  d'eau,  placées  dam 
\h  même  vase,  Tune  avec  le  conducteur  positif,  Tautre  avec  le 
conducteur  négatif  de  la  machine  électrique;  les  cloches  étaient 
armées  dans  leur  partie  supérieure  de  pointes  de  platine,  qui 
permettaient  de  s'en  servir  commed'eudiomàtres,  afin  de  pouvoir 
s'assurer  si  les  produits  gazeux  étaient  un  mélange  d'oxygèfie 
et  d'hydrogène,  ou  ces  deux  gas  séparés.  Il  a  constaté  que  les 
deux  gas  étaient  séparés  et  se  trouvaient  dans  chaque  tube  dans 
la  proportion  qui  constitue  l'eau;  puis,  ayant  fait  passer  la  même 
décharge  successivement  à  travers  deux  voltamètres  remplis , 
l'un  d'eau  pure,  l'autre  d'acide  sulfurique  étendu  àla  densité  de 
1,15,  il  a  obtenu,  après  avoir  ftiit  tourner  la  machine  pendant 
90  minutes,  27°'°''^- 954  d'hydrogène  dans  l'eau  acidulée  et 
27,268°''''  ''*  dans  l'eau  pure ,  ce  qui  ne  fait  qu'une  diffireoce 
bien  petite  facilement  explicable  par  la  plus  grande  solnbîlilé 
des  gaz  dans  Teau  pure.  Le  résultat  n'est  plus  le  même  quand, 
au  lieu  de  mettre  les  pointes  directement  en  commuoicatioQ 
avec  la  machine  électrique,  on  laisse  une  interruption  dans  le 
circuit  et  que  Téiectricité  traverse  cet  espace  sous  la  forme 
d'étincelles;  alors  les  quantités  de  gaz  recueillies  sont  plus  cou* 
sidérables  aux  électrodes  négatifis,  et  l'oxygène  et  l'hydrogèae 
y  sont  mélangés  ;  toutefois,  après  avoirobtenu  une  diminotioB 
de  volume  en  faisant  passer  à  travers  le  mélange  gazeux  une  étin- 
celle électrique,  on  trouve  un  excès  d'hydrogène,  ce  qui  prouve 
que  la  décomposition  polaire  a  eu  également  lieu,  mais  qu'il  s'y 
est  ajouté  la  décomposition  calorifique  ;  la  première  des  décom- 
positions est  proportionnelle  i  l'intensité  du  courant ,  tandis 
que  la  seconde  dépend  de  la  rapidité  avec  laquelle  l'électrkttté 
doit  vaincre  la  résistance  du  liquide,  résistance  qui  entraîne  une 
élévation  considérable  de  température.  La  déoompositioQ  calo* 
rifique  etft  plus  abondante  dans  l'eau  pure  que  dans  Teau  aci- 
dulée, à  cause  du  plus  grand  développement  de  chaleur  qui  a 
lieu  dans  la  première  au  point  de  contact, de  l'électrode  et  du 
liquide,  tandis  que  la  décompositiou  électrolytique  est  la  même 
dans  les  deux  liquides.  On  remarque  toujours  un  léger  dégage- 
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menl  de  lumière  à  rextrémité  de  la  pointe  plongée  dans  Teau, 
quand  le  oircuii  n'étant  pas  continu,  on  a  la  décomposition  ca^ 
lorifique,  et  on  observe  également  dans  ce  cas  que  les  électrodes 
sont  polarisés,  parce  que  la  décomposition  éleotrolytique  a 
lieu  également.  Une  jolie  expérience  de  M.Buff,  qui  montre  que 
la  décomposition  électrolytique  a  lieu  aussi  bien  lorsqu'il  n'y  a 
qu'un  électrode  métallique  que  lorsqu'il  y  en  a  deux,  consiste 
à  prendre  un  tube  fermé  en  haut  avec  une  pointe  de  platine  qui 
pénètre  dans  de  Thydrogène  dont  ce  tube  est  à  moitié  rempli| 
pendant  que  l'autre  portion  remplie  d'eau  communique 
avec  l'eau  extérieure;  on  fait  communiquer  la  pointe  de  pla* 
tine,  tantôt  avec  le  conducteur  négatif,  tantôt  avec  le  oonduo^ 
teur  positif  de  la  machine  électrique,  pendant  que  l'eau  com- 
munique avec  le  sol  ;  si  l'on  fait  marcher  la  machine  pendant 
quelque  temps,  on  voit,  dans  le  premier  cas,  augmenter  le  vo** 
lume  de  rhydrogène,  preuve  que  ce  ga2  se  dégage  au  contact 
de  l'eau,  et  dans  le  second  cas,  le  volume  diminue  parce  que 
c'est  de  l'oxygène  qui  se  dégage.  On  obtient  même  une  décom-» 
position  évidente  en  mettant  l'eau  en  communication  avec  le 
conducteur  positif  de  la  machine  par  l'intermédiaire  d'une 
pointe  de  Wollaston,  et  en  approchant  simplement  de  la  Surfoce 
de  l'eau  la  main  ou  un  autre  conducteur  qu'on  tient  à  une 
assiK  grande  distanoe  pour  qu'il  n'y  ait  point  d'étinoellèd.  Ëvi^ 
demment,  dans  ce  cas  comme  dans  le  précédent,  l'air  ou  le  gax 
jôfie  le  rôle  d'électrode  négatif  et  produit  un  dégagement  de 
gax  sur  tous  les  points  de  la  surface  de  l'eau. 

Ce  n'est  pas  seulement  quand  l'électricité  chemine  sous 
forme  de  décharge  à  travers  l'eau,  que  sa  propagation  est  ao- 
compagnée de  la  décomposition  de  ce  liquide,  il  y  a  encore  une 
action  électrolytique  quand  l'électricité  est  mise  en  mouvement 
par  un  effet  d'influence.  C'est  ce  qu'a  prouvé  M.  Soret  '  d^%QS  une 
expérience  dont  il  a  eu  l'idée  et  que  j'ai  réalisée  avec  lui  :  elle 
consiste  à  prendre  de  l'eau  pure  pour  armures  intérieure  et 
extérieure  d'une  bouteille  de  Leyde,  dont  la  couche  isolante  est 
fonnée  par  un  bocal  de  verre  très-élevé ,  verni  avec  soin  en 

^  ÀrMvetdestciences  i^fiiqneê,  t.  XXXI^p*  904. 


732  TRAITÉ  I>*ilJECTRlClTÉ. 

dedans  et  en  dehors^  afin  que  risolemeni  soit  parfait.  On  intro- 
duit au  fond  de  ce  bocal  une  certaine  quantité  d*eaa  qui  doit 
servir  d'armure  intérieure,  et  dans  laquelle  on  fait  arrirer  Té- 
lectricité  positive  d'une  machine  électrique  au  moyen  d*oM 
chaîne  de  laiton.  L*eau  qui  sert  d*armure  extérieure  est  renfer- 
mée dans  un  yase  en  verre  Men  isolé  y  au  centre  duquel  est 
placé  le  bocal  qui  fait  Voffice  de  couche  isolante  ;  dans  cette 
eau  plongent  deux  lames  de  platine  parfaitement  décapées , 
soudées  chacune  à  un  fil  du  même  métal ,  et  soutenues  par  des 
tiges  de  verre  s'appuyant  sur  les  bords  du  vase.  On  commence 
par  s'assurer,  en  mettant  les  deux  lames  de  platine  en  commu- 
nication avec  les  deux  bouts  d*un  galvanomètre  très-eensible , 
qu'il  n'y  a  production  d'auciïn  courant;  puis,  après  avoir  dé- 
taché les  fils  du  galvanomètre,  on  met  une  des  lames  de  platine 
en  communication  avec  le  sol  et  on  fait  marcher  la  machine 
électrique.  Après  trois  tours  de  plateau  on  interrompt  la  com- 
munication de  la  lame  avec  le  sol ,  et  on  décharge  la  bouteille 
en  plongeant  dans  l'eau  du  vase  extérieur  l'extrémité  d*uoe 
tige  de  laiton  recourbée  et  en  touchant  avec  l'autre  extré- 
mité la  chaîne  métallique  qui  plonge  dans  l'eau  du  vase  inté- 
rieur. On  enlève  ensuite  la  tige  de  cuivre ,  on  rétabli^  la  com- 
munication de  la  lame  de  platine  avec  le  sol  et  on  recoaunence 
à  charger.  Dans  plusieurs  expériences  on  a  efiectué  seixe  char- 
ges et  décharges  consécutives ,  ce  qui  exigeait  quarante-huit 
tours  de  plateau.  Lorsqu'après  ces  seize  charges  on  mettait  les 
lames  de  platine  en  communication  avec  les  fils  du  galvano- 
mètre, on  observait  un  courant  qui  faisait  dévier  l'aiguille  de 
25  à  30  degrés  environ.  Le  sens  du  courant  indiquait  que  c'é- 
tait la  lame  de  platine  communiquant  avec  le  sol  qui  avait  été 
polarisée  positivement,  et  sur  laquelle,  par  conséquent,  l'hy- 
drogène s'était  déposé;  ce  qui,  en  effet,  devait  être,  puisque 
l'électricité  positive  décomposée  par  influence  devait  s'en  aller 
par  cette  lame  dans  le  sol.  L'expérience  a  été  répétée  un  grand 
nombre  de  fois  et  a  donné  constamment  les  mêmes  résultats; 
toutes  les  précautions  avaient  été  prises  pour  éviter  tout  écou- 
lement de  l'électricité  le  long  des  parois  de  verre  du  bocal ,  et 
on  s'est  assuré  directement  que  cet  écoulement  n'avait  pas  lieu. 
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C*e8l  une  chose  assez  remar<^uable  que  d'obtenir  une  (Ucom- 
positioo  électroly tique. avec  un  seul  électrode;  il  est  probable 
que  tandis  que  Thydrogène  se  dégage  à  la  surface  de  la  lame 
de  platine  par  laquelle  l'électricité  positive  s*écoule  dans  le  sol, 
il  y  a  un  dégagement  d*oxygène  à  la  surface  de  Teau  y  en  contact 
avec  la  couche  isolante.  Au  reste,  on  peut  facilement  constater 
que  la  polarisation  de  Télectrode,  et,  par  conséquent,  la  décom- 
position électroly  tique,  est  aussi  forte  quand  il  n'y  a  qu'un  élec- 
trode que  lorsqu'il  y  en  a  deux.  Pour  cela,  il  n'y  a  qu'à  trans- 
mettre, au  moyen  de  deux  nouvelles  lames  de  platine  semblables 
aux  premières,  à  travers  de  l'eau  renfermée  dans  un  second 
bocal  de  verre,  l'électricité  positive  qui,  sortant  de  l'eau  du 
premier,  se  rendait  dans  le  sol,  et  on  trouvt,  en  reliant  succes- 
sivement au  galvanomètre  les  deux  paires  de  lame  de  platine , 
très-sensiblement  la  même  déviation  de  l'aiguille  pour  cha- 
cune, lorsqu'on  a  opéré  les  seize  décharges  consécutives. 

Nous  devons  encore  mentionner  les  expériences  par  lesquelles 
M.  Despretz  avait  cru  trouver  qu'un  faible  courant  voltalque 
peut  être  transmis  à  travew  l'eau  sans  la  décomposer'  ;  mais 
nous  devons  ajouter  que  MM.  Logeman  et  Yan-Breda'  ont  dé- 
montré que,  dans  ce  cas  comme  dans  d'autres  semblables,  la 
décomposition  électroly  tique,  quoique  non  apparente,  avait 
bien  lieu ,  puisque  les  électrodes  étaient  toujours  polarisés. 

$  11.  Phénomènes  4o  tnmsport  dans  Péleetroljse. 

11  y  a,  comme  on  le  sait,  deux  espèces  de  transport  dans  la 
transmission  d'un  courant  à  travers  un  liquide  déoomposable; 
l'un  que  j'appellerai  transport  chimique ^  qui  est  celui  en  vertu 
duquel  l'acide  du  sel  d'une  dissolution  se  montre  à  l'électrode 
positif  et  la  base  à  l'électrodQ  négatif;  l'autre  le  transport  mé- 
coftique^  en  vertu  duquel  le  liquide  lui-même  est  porté  du  pôle 
positif  au  négatif  avec  une  énergie  d'autant  plus  grande  qu'il 
est  moins  conducteur.  Nous  avons  exposé  en  détail  les  recber- 

1  Archives  des  seienees  phfiiques  (B,  tmir.},  t.  XXXII,  p.  38. 
«  Mefii;t.XXXm,p.  14. 
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cbes  ^ui  ont  éié  faites  sur  ee  dernier  point ,  el  an  partknlier 
celles  de  M.  Wiedemann  ^ .  Dès  lors,  MM.  Van*Breda  et  Logmnann, 
et  M«  Wiedemann  lui-méme|  ont  soumis  la  question  à  de  nou- 
yelles  expériences.  MM.  Yan-Breda  et  Logeman*  ont  ehercfaé 
en  vain  à  découvrir  un  mouvement  mécanique  des  molécules 
d'un  liquide  traversé  par  un  courant  quand  il  n'y  a  pas  de  dia- 
phragme, et  cependant  leurs  expériences  ont  été  conduites  de 
façon  que  si  ce  mouvement  avait  existé,  U  aurait  dA  se  manifes- 
ter. Ainsi,  ils  n'ont  pu  trouver  aucune  différence  dans  le  ni- 
veau de  Teau  traversée  par  un  fort  courant  électrique,  ao  p61e 
positif  et  au  pôle  négatif;  ainsi  encore  ils  n'ont  aperçu  ancooe 
accélération  ni  aucun  retard  dans  la  vitesse  d*écoulenient  de 
Teau  placée  dans  un  vase  de  Mariotte  suivant  que  le  courant  qui 
la  traversait  cheminait  dans  le  sens  de  l'écoulement  ou  en  stss 
contraire.  Les  phénomènes  se  passent  tout  différemment  dès 
qu'il  y  a  un  diaphragme  poi*eux,  et  cependant  ce  diaphragme 
rendu  mobile  n'est  nullement  entraîné  dans  le  même  sens  que 
le  liquide ,  ce  qui  devrait  être  si  le  mouvement  était  vraiment 
l'effet  d'une  action  mécanique  direrle  que  l'électricité  ex««s 
sur  le  liquide ,  et  qui  pousse  les  molécules  liquides  à  travers 
les  pores  du  diaphragme.  Du  reste,  MM.  Van-Breda  et  Loge- 
mann  ont  vérifié  toutes  les  lois  du  phénomène  telles  qu'elles 
avaiçnt  été  données  par  M.  Wiedemann ,  et  les  ont  trouvées 
parfaitement  exactes.  Ils  ont  également  confirmé  le  résultat  que 
j'avais  obtenu',  savoir  s  que  les  quantités  de  gaz  développées 
dans  le  même  temps  dans  deux  voltamètres  successifs,  chargés 
l'un  avec  de  l'eau  acidulée,  l'autre  avec  de  l'eau  pure  et  an 
diaphragme,  sont  sensiblement  égales,  lors  même  que  dans  le 
second  voltamètre  U  s'opère  un  transport  mécanique  du  liquide 
qui  n'existe  pas  dans  le  premier. 

M.  Wiedemann,  dans  ses  nouvelles  recherches  sur  ce  sujet  \ 
ne  conteste  point  les  résultats  obtenus  par  MM.  Yan-Breda  el 


^  Tome  H,  pages  373  et  suiv. 

'  Archives  des  sciences. physiques  [B,  univ,),  t.  XXXIII,  p.  S. 

'  Tome  \\,  page  379. 

*  Archives  des  sciences  physiques  (B,wUv,)t  t.  XXXIU^  p.  ||7. 
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Logemaon,  qu'il  avait  lui-même  <d>06rTés;  maifl  il  n'en  persiste 
pas  rooios  à  voir  deux  phénomènes  diistincts  quand  un  cou- 
rant traverse  un  liquide  décomposable ,  l'action  électroly tique 
et  Taetion  de  transport.  La  première  a  toujours  lieu  en 
même  temps  que  1^ j^econde,  avec  laquelle  elle  est  liée  par  cer- 
tains rapports.  Un  très-grand  nombre  d'expériences  faites  avec 
le  plus  grand  soin  sur  Téleotrolyse  des  dissolutions  salines  et 
acides,  conduisent  M.  Wiedemann  à  constater  l'exactitude  des 
résultais  obtenus  par  Daniell  et  par  M.  d'Almeida,  que  nous 
avons  fait  connaître.  Ces  mômes  électrolyses,  faites  avec  Tad- 
jcmction  d'une  paroi  poreuse  qui  sépare  hermétiquement  en 
deux  portions  distinctes  le  liquide  soumis  à  Télectrolyse,  mon- 
trent que  la  quantité  de  la  base  transportée  du  pAle  positif  au 
négatif  est  plus  grande  quand  on  interpose  une  paroi  poreuse 
que  quand  il  n'y  en  a  pas.  Ce  transport  est  moindre  dès  qu'il 
s'agit  de  dissolutions  d'acide  sulfurique  ou  nitrique  pour  les- 
quelles le  transport  a  lieu  du  pôle  négatif  au  positif  quand  on 
opère  sans  paroi  poreuse.  Avec  une  paroi  poreuse,  outre  la 
base ,  le  liquide  lui-même,  comme  on  le  sait,  est  transporté  au 
pôle  négatif,  et  le  -volume  de  la  dissolution  y  augmente.  Ce 
transport  est  sensible  même  avec  les  liquides  les  plus  conduc- 
teurs, comme  les  dissolutions  salines;  mais  cependant  il  est 
d'autant  plus  prononcé  que  la  résistance  du  liquide  à  la  con- 
ductibilité électrique  est  plus  grande. 

Si  l'augmentation  de  volume  est  produite  seulement  par  lo 
transport  mécanique  du  liquide  inaltéré,  on  voit  que  pour  des 
concentrations  différentes  les  quantités  du  liquide  transporté 
sont  à  peu  près  en  raison  inverse  de  la  quantité  de  sel  dissous, 
et  contiennent  par  conséquent  à  peu  près  la  même  quantité 
absolue  de  sel.  En  résumé ,  M.  Wiedemann  est  arrivé  par 
ses  recherches  à  croire  que,  dans  le  phénomène  de  l'électro- 
lyse,  le  courant  qui  pénètre  dans  le  liquide  se  divise  en  deux 
parties  dont  l'une,  la  plus  grande,  est  transmise  à  travers  le 
sel,. et  l'autre,  beaucoup  plus  petite,  traverse  Teau.  L'action 
purement  électrolytique  consisterait  en  ce  que  l'électricité  qui 
mai  par  l'électrode  positif  attire  Télément  électro-négatif  de  la 
molécule  djs  sel  la  {dus  rapprochée,  tandis  que  l'élément  élec- 
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tro-po6itif  (le  métal)  reste  à  sa  place  pendant  que  Télément 
électro-négatif  marche  vers  Télectrode  positif.  C*est  ainsi  que 
le  métal  est  séparé  de  l'oxygène  et  de  Tacide,  et  qa*il  se  com- 
bine avec  Vêlement  électro- négatif  de  la  molécule  suivante, 
et  ainsi  de  suite»  en  sorte  qu'à  la  fin  il  se  dépose  sur  Télectrode 
négatif,  tandis  que  l'oxygène  et  l'acide  s'accumulent  au  positif 
s'il  est  en  platine  ;  mais  s'il  est  en  cuivre  par  exemple,  quand 
il  s'agit  de  l'électrolyse  du  sulfate  de  cuivre,  il  s'y  dissout  au- 
tant de  cuivre  qu'il  s'en  dépose  à  l'électrode  négatif.  On  voit 
que  cette  théorie  est  à  peu  près  celle  que  nous  avons  donnée  de 
l'électrolyse;  seulement  M.  Wiedemann  y  ajoute  à  c6té  de 
Faction  électrolytique  une  action  mécanique  qui  a  lieu  pour  le 
sel  aussi  bien  que  pour  l'eau,  mais  qui  est  beaucoup  plus  pro- 
noncée pour  la  partie  du  courant  qui  passe  par  l'eau,  dont 
l'effet  électrolytique  est  par  suite  très-faible.  Des  expérieoces 
ont  montré  en  effet  que,  pendant  la  décomposition  d'un 
gramme  d'eau,  il  y  a  un  transport  d'environ  5,600  grammes 
d'eau  à  travers  une  paroi  poreuse,  ce  qui  fait  supposa*  à 
M.  Wiedemann  que  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas  le  tra- 
vail employé  à  cette  dernière  action  est  bien  plus  grand  que 
celui  qui  produit  la  décomposition  ;  mais  il  nous  paratt  impos- 
sible de  comparer  ces  deux  genres  de  travail,  vu  la  nature  dif- 
férente des  deux  espèces  de  force  nécessaires  pour  l'un  et  pour 
l'autre,  le  second  exigeant  probablement  des  forces  d'une  bien 
plus  grande  intensité  que  le  premier.  Suivant  M.  Wiedemann, 
ce  qui  s'oppose  au  transport,  c'est  la  viscosité  du  liquide;  la 
résistance  électrique  doit  donc  avoir  un  rapport  très-simple 
avec  cette  viscosité,  à  laquelle  elle  doit  être  proportionndle, 
tandis  qu'elle  est  d'autant  moindre  que  la  quantité  de  sel  dis- 
sous dans  le  même  volume  est  plus  grande.  Le  degré  de  la  vis- 
cosité a  été  déterminé  par  le  temps  qu'un  liquide  empliàe  pour 
s'écouler  sous  une  pression  constante  par  un  tube  capillaire, 
et  on  a  trouvé  ainsi  qu'il  varie  pour  chaque  solution  avec  son 
degré  de  concentration. 

Malgré  les  nouvelles  recherches  de  M.  Wiedemann,  dool 
Texactitude  ne  laisse  rien  à  désirer,  nous  avouerons  que  noua 
ne  saurions  voir  dans  le  transport  mécanique  des  liquides  sous 
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riûfluence  du  courant  électrique  un  effet  direct  de  ce  courant. 
En  d*autres  termes,  la  présence  du  diaphragme  poreux  nous 
parait  une  condition  nécessaire  non  pas  seulement  pour  mani- 
fester, mais  bien  pour  déterminer  le  phénomène.  Il  nous  sem- 
ble r^ulter  évidemm^at  des  recherches  de  MM.  Yan  Breda  et 
Logemann  que  sans  le  diaphragme  il  n'y  a  pas  de  transport, 
et  rien  ne  prouve  dans  les  expériences  de  Wiedemann  qu*il  en 
soit  autrement.  Nous  serions  donc  disposé  à  voir  dans  le  phé- 
nomène du  transport  un  simple  phénomène  d^endosmose;  il  est 
vrai  que,  pour  qu'il  y  ait  endosmose,  il  faut  que  les  liquides 
séparés  par  le  diaphragme  poreux  soient  hétérogènes;  mais 
n*e8t-il  pas  bien  probable  que  les  deux  surfaces  du  liquide 
électrolytique  qui  sont  séparées  par  le  diaphragme  ne  sont  pas 
identiques  dès  que  ce  liquide  transmet  un  courant  électrique; 
or,  comme  Fendosmose  s*opère  par  ces  surfaces,  il  sufBt 
qu'elles  soient  entretenues  constamment  dans  im  état  d'hétéro- 
généité pour  que  Vendosmose  ait  lieu.  En  preuve  de  l'influence 
toute  spéciale  du  diaphragme  sur  les  deux  surfaces  du  liquide 
qui  sont  en  contact  avec  lui,  quand  du  moins  ce  liquide  est 
traversé  par  un  courant  électrique,  nous  citerons  le  fait  de  l'élé- 
vation considérable  de  température  qui  a  lieu  dans  le  liquide 
des  deux  côtés  du  diaphragme,  et  qui  est  différente  d'un  côté 
de  ce  qu'elle  est  de  l'autre.  Il  ne  serait  pas  impossible  que  cette 
élévation  de  température,  qui  est  d'autant  plus  grande  que  le 
liquide  est  moins  conducteur,  fût  assez  intimement  liée  avec  le 
phénomène  lui-même  de  l'endosmose  électrique,  soit  comme 
cause,  soit  du  moins  comme  tenant  à  la  même  cause. 

Nous  aurions  encore  à  citer  quelques  autres  travaux  faits 
récemment  sur  l'électrolyse,  tels  que  celui  de  M.  Dupré',  qui  a 
vérifié  sur  plusieurs  sels  de  cuivre  et  d*argent  la  loi  de  Fara- 
day, complétant  ainsi  les  recherches  de  M.  Soret  et  de  M.  Buff% 
tel  surtout  que  celui  de  M.  Magnus',  qui,  à  la  suite  d*un  très- 
grand  nombre  d*expériences,  est  conduit  à  repousser  la  théo- 

<  Archiva  des  sciences  physiques  (0.  univ.),  t.  XXXV,  p.  98. 

s  T.  U,  p.  300  et  SUIT. 

»  ArcMvfs  des  sciences  physiques  {B,  unir.),  t.  XXXII,  p.  3îT. 
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rie  de  Daniell,  que  nous  avions  admise ',  sar  la  numière  d«Hit 
s'opère  la  décomposition  électn^chimique  des  sels.  U  ne  croii 
pas  que  ce  soit  le  métal  seul  qui  se  rende  à  Télectrode  n^atif 
pendant  que  tous  les  autres  éléments  du  sel  se  rendent  an  pon- 
tify  mais  il  admet  que  c'est  bien  la  base  du  sel,  c*est-èHlirs 
Foxyde  lui-même  qui  se  dépose  à  Télectrode  négatif  tTec  rby- 
drogène  de  Feau,  tandis  que  Foiygène  et  Fadde  sont  dégagils 
au  positif.  Quant  à  Fobjection  de  Daniell  qu'il  en  résulta  dais 
le  sel  une  double  décomposition  par  la  même  force  qui  n'en 
produit  qu'une  simple  dans  un  voltamètre  placé  dans  le  même 
circuit^  il  croit  qu'il  n'est  point  nécessaire  pour  y  répondre  de 
recourir  à  FexpUcation  du  pbysioien  anglais,  mais  il  est  beau- 
coup plutôt  porté  à  conclure  de  ses  recherches  que,  poor  sépa- 
rer un  corps  simple  d'une  combinaison,  il  faut  toujours  «dh 
ployer  la  même  force,  soit  que  ce  corps  soit  combiné  avec  oa 
seul  autre  corps  simple,  de  manière  à  former  un  compoié  bi- 
naire, soit  qu'il  soit  combiné  avec  plusieurs  autres  corps  sim- 
ples, de  manière  à  former  un  composé  salin.  M.  Magnas  esliat 
qu'à  Faide  de  ce  principe  il  n'est  pas  difficile  de  montrer  que 
la  loi  de  Faraday  des  équivalents  électro-chimiques  peut  s'ap- 
pliquer non-seulement  aux  composés  binaires,  mais  aussi  aui 
composés  salins  et  aux  autres  combinaisons  inorganiques;  il 
appuie  son  opinion  sur  Fétude  qu'il  a  faite  des  conditions  soui 
lesquelles  a  lieu  la  séparation  d'une  substance  par  le  caa- 
rant  qui  traverse  un  électrolyte  où  il  s'en  trouve  plusieurs 
susceptibles  d'être  séparées,  et  il  trouve  que  leur  séparatioa 
dépend  de  plusieurs  circonstances,  telles  que  la  densité  di 
courant,  les  proportions  des  différentes  substances  dans  la  dis- 
solution, la  nature  des  électrodes  et  la  plus  ou  moins  grande 
facilité  avec  laquelle  ces  différentes  subslances  peuvent  être 
transportées  d'une  couche  à  une  autre  couche,  ainsi  que  dtf 
obstacles  qu'on  peut  opposer  à  ce  transport  en  employant  dtf 
séparations  poreuses  ou  de  toute  autre  manière.  Sans  mécao- 
nattre  tout  ce  qu'il  y  a  de  plausible  dans  les  raisonnemeob 
de  M.  Hagnus  et  l'attention  que  doivent  provoquer  chei  Its 

>  T.  n.  p.  312. 
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physiciens  les  nouveaux  faits  qu*il  décrit,  il  nous  semble 
qu'aucun  de  ces  faits  n*est  contraire  à  la  théorie  que  nous 
avons  donnée  de  l'électrolyse  des  dissolutions  salines,  et  nous 
persistons  à  croire  que  cette  théorie,  indépendamment  de  l'a- 
vantage qu'elle  présente  de  se  plier  plus  naturellement  à  la  loi 
de  Faraday,  a  encore  celui  de  comprendre  dans  la  même  expli- 
cation la  décomposition  des  sels  qui,  comme  les  sels  de  cuivre, 
d'argent,  ne  donnent  à  Télectrode  négatif  que  le  métal  lui- 
même  sans  hydrogène,  et  de  ceux  qui,  comme  les  sels  alcalins 
ou  terreux,. donnent  à  cet  électrode  Toxyde  métallique  avec 
de  l'hydrogène. 

Si  nous  n'étions  pas  (^ligé  de  nous  restreindre,  nous  nous 
arrêterions  quelques  instants  sur  des  recherches  récentes  de 
M.  Glausius,  relatives  à  l'étude  générale  de  la  transmission  de 
l'électricité  à  travers  les  liquides  décomposables.  Partant  de 
l'idée  à  laquelle  il  a  été  conduit  par  ses  théories  sur  la  cha- 
leur, que  les  molécules  sont  constamment  en  mouvement,  il 
suppose  que  dans  uo  électrolyte  il  y  a  à  cû^é  des  molécules 
composées  un  certain  nombre  de  molécules  simples  en  mouve- 
ment, qu'une  molécule  électro-positive,  par  exemple,  se  mou- 
vant dansl'électrolyte,  peut  arriver  dans  une  position  telle  que 
son  attraction  pour  la  négative  de  la  molécule  composée  soit 
plus  grande  que  ne  l'est  celle  de  la  molécule  électro-positive 
appartenant  à  la  même  molécule  par  Télectro-négative  qui  lui 
est  accouplée.  11  y  aura  décomposition,  mais  alors  une  molé- 
cule électro-positive  sera  mise  en  liberté  et  ira  jouer  le  même 
rôle  vers  une  autre  molécule.  Toutes  ces  décompositions  et  re- 
compositions se  reproduisent  constamment  au  sein  d'im  élec- 
trolyte; et  comme  elles  se  compensent,  on  n'observe  aucun 
changement.  Mais  si  ^l'on  plonge  les  deux  électrodes  dans  un 
électrolyte,  alors  une  direction  est  donnée  à  ce  mouvement,  et 
les  molécules  positives  mises  en  liberté  se  transportent  en  plus 
grande  quantité  vers  le  pôle  négatif,  et  réciproquement;  on  dé- 
termine par  là  un  dégagement  soit  accumulation  de  molécules 
aux  deux  extrémités.  Ainsi,  tandis  que  dans  la  théorie  de 
Grotthus  on  attribue  à  l'électricité  la  faculté  de  produire  une 
décomposition,  dans  celle  de  Glausius  on  admet  que  la  décom- 
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position  préexiste  et  que  rélectricité  ne  fait  que  lui  donner  une 
direction  déterminée. 


S  12.  Reclierelies  wmr  Is  forée  éleetreaietrtoe. 

Dans  un  paragraphe  consacré  à  la  mesure  de  la  force  électro- 
motrice  relative  de  diverses  combinaisons  voltaïques',  nous 
avons  fait  connaître  en  détail  les  procédés  divers  employés 
pour  cette  détermination  et  les  résultats  obtenus  par  ces 
procédés.  Depuis  la  publication  du  second  volume  de  ce 
Traité,  de  nouvelles  recherches  ont  élé  faites  sur  ce  sujet,  en 
particulier  par  M.  E.  Becquerel  %  qui  s'est  livré  à  un  travail 
étendu  comprenant  la  détermination,  soit  des  forces  électro- 
motrices  provenant  de  la  polarisation  des  électrodes ,  soit  Je 
celles  dues  à  Taction  des  dissolutions  les  unes  sur  les  antres 
ainsi  qu*à  l'action  des  liquides  sur  les  métaux,  soit  enfin  des 
forces  électromotrices  des  différentes  piles,  et  en  particulier 
des  piles  à  gaz.  Parmi  les  méthodes  que  nous  avons  indiquées 
pour  ce  genre  de  recherches,  il  a  adopté  celle  deFechner^  qui 
consiste  à  introduire  dans  le  circuit  des  couples  voltaïques  une 
résistance  très-grande  par  rapport  à  celle  de  ces  couples  «  de 
sorte  que  lorsqu'on  les  compare  on  peut  regarder  leurs  résis- 
tances totales  respectivement  comme  égales,  et  admettre  par 
conséquent  que  leurs  forces  électromotrices  sont  entre  eUes 
comme  les  intensités  des  courants  qu  elles  produisent.  Au  Ikn 
du  galvanomètre,  dont  les  indications  ne  sont  proportionnelles 
aux  intensités  que  jusqu'à  20**,  M.  E.  Becquerel  a  employé  la 
balance  électro-magnétique  imaginée  par  son  père  ^,  qui  loi  a 
donné  des  résultats  très-exacts.  Sans  nous  arrêter  aux  précau- 
tions nécessaires  dans  l'usage  de  cet  instrument  et  indiquées 
par  H.  Becquerel,  nous  nous  bornerons  à  remarquer  que  la 


*T.  11,  p.  T21. 
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résistance  que  le  courant  rencontre  en  parcourant  le  fil  des 
deux  bobines  éc^uivaut  à  celle  d*un  fil  de  312,378  mètres  de 
longueur  et  de  1  millimètre  de  diamètre,  ce  qui  représente 
une  résistance  trente-trois  mille  fois  plus  grande  que  celle  d'un 
couple  ordinaire  de  Bunzen  ou  de  Grove  à  acide  nitrique,  et 
remplit  par  conséquent  la  condition  voulue  pour  remploi  de  la 
méthode  de  Fecbner,  quoique  cependant  il  nous  paraisse  que 
M.  Becquerel  ne  tienne  peut-être  pas  assez  compte  de  Tim- 
mense  différence  qui  existe  entre  la  résistance  que  présentent 
des  couples  tels  que  ceux  de  Grove  et  de  Bunzen  et  des  couples 
de  même  dimension,  mais  chargés  avec  de  Teau  pure  ou  d'au- 
tres liquides  très-peu  conducteurs.  Quoiqu'il  ait  établi  le  rap«- 
port  qui  existe  entre  la  force  électromotrice  d'un  couple  thermo- 
électrique bismuth-cuivre  et  celles  d'un  couple  de  Bunzen  et 
d'un  couple  de  Daniell,  rapport  qu'il  a  trouvé  très-rapproché 
de  celui  qu'avait  obtenu  M.  J.  Regnauld  S  il  a  préféré  prendre 
pour  unité  de  force  électromotrice  celle  qui  résulte  de  l'action 
de  l'eau  acidulée  par  l'acide  sulfurique  (9  eau,  1  acide)  sur  du 
zinc  distillé  et  fondu.  De  cette  manière,  son  unité  était  moins 
éloignée  des  valeurs  des  forces  électromotrices  qu'il  avait  à 
déterminer;  il  pouvait  du  reste  toujours  ramener  ses  résultats 
à  l'unité  tirée  de  la  force  électromotrice  d'un  couple  thermo- 
électrique. 

La  détermination  de  la  force  électromotrice  résultant  de  la 
polarisation  des  électrodes  a  beaucoup  occupé  M.  E.  Becque- 
rel; nous  nous  sommes  déjà  longuement  étendu  sur  ce  sujet% 
aussi  nous  ne  nous  y  arrêterons  pas  maintenant,  d'autant  plus 
que  M.  E.  Becquerel  conclut,  d'un  très-grand  nombre  d'expé- 
riences, qu'il  n'est  pas  possible  d'exprimer  d'une  manière  sim- 
ple les  forces  électromotrices  des  métaux  recouverts  de  gaz 
oxygène  ou  hydrogène  par  voie  électro-chimique,  vu  que  les 
effets  varient  avec  l'étendue  de  la  lame  de  métal,  sa  nature  et 
rintensitédu  courant.  Voici  toutefois  les  résultats  d'expérien- 
ces faites  avec  des  lames  de  platine  de  10^*^*'*  de  surface,  plon- 

I  Tome  H,  page  7 35. 

*  Tome  H,  p«ges  737  et  sulfantes. 
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gées  dans  de  Teau  acidulée  par  Tacide  sulfurique  au  diiième 
et  en  opérant  avec  une  pile  de  8  à  10  couples  de  Bunzen  : 

Force  électromotrice  du  platine  recouvert  d'hydrogène,     37,62 
Id.  recouvert  d'oxygène,        53^ 

Cette  dernière  force  électromotrice  serait  9,00  si,  au  lieu  de 
plonger  le  platine  dans  Teau  acidulée,  on  le  plonge  dans  Ta- 
cide  nitrique  ordinaire.  Ces  forces  électromotrices  sont  ex- 
primées en  fractions  de  Tunité  représentée  par  100,  Dombre 
qui  indique  de  combien  de  milligrammes  il  faut  charger  la 
balance  électro-magnétique  pour  faire  équilibre  à  la  force  da 
courant  provenant  d'un  couple  platine  et  zinc  pur  dans  de 
Teau  acidulée  avec  Tacide  sulfurique  au  dixième.  Le  chlore 
ne  donne  aux  métaux  qu*une  polarisation  bien  faible,  ce  qui 
lient  probablement  à  sa  grande  solubilité.  Quant  aux  pileê  à 
gaz,  M.  Becquerel,  qui  les  a  étudiées,  ne  croit  pas  qu^elles  soieot 
dans  les  mêmes  conditions  que  les  couples  constitués  par  des 
lames  métalliques  polarisées ,  puisque  le  gaz  hydrogène  seot, 
en  contact  avec  du  platine  en  présence  de  Teau  acidulée  privée 
d*air  ou  d*oxygène  et  dans  laquelle  plonge  une  lame  de  fda- 
tine,  ne  peut  constituer  un  couple,  tandis  qu*une  lame  de  ph- 
Une,  recouverte  électro-chimiquement  d*hydrogène,  a  une  force 
électromotrice  propre,  même  dans  le  vide  ;  ce  qui  semblerait 
indiquer  que  les  gaz  transportés  par  voie  électro- chimique 
dans  Tacte  de  la  polarisation  sont  dans  d^autres  conditions  qm 
ceux  qui  entourent  les  lames  et  qu'on  prépare  par  les  procédés 
chimiques  ordinaires.  Ne  serait-il  pas  possible  que  la  difTéreooe 
tint  à  ce  que  dans  le  cas  de  la  pile  à  gaz,  Thydrogèoe  est  en 
contact  avec  le  liquide  plutôt  qu'avec  la  lame  de  platise,  tandis 
que  dans  le  second  c  est  la  lame  métallique  qui  est  recouvote 
d'une  couche  mince  d'hydrogène  qui,  dans  cet  état,  est  capable 
de  décomposer  l'eau  sans  le  secours  de  l'oxygène  dittous.  II 
nous  semblerait  donc  que  la  difficulté  soulevée  par  M.  £.  Bec- 
querel n'est  pas  si  grande  qu'il  le  présume* 

L*étude  qu'il  a  faite  des  forces  électromotrices  qui  résultent 
de  l'action  des  dissolutions  les  unes  sur  les  autres,  en  les  sépa- 
rant par  un  diaphragme  poreux,  montre  que  dans  les  oooples 
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volloiques  à  deux  liquides  cette  action  a  une  influence  beau- 
coup plus  grande  qu'on  ne  pourrait  le  supposer  sur  la  pro- 
duction du  courant  électrique.  Ainsi^  par  eiemple,  Taction 
mutuelle  de  Tacide  nitrique  et  du  persulfure  de  potassium 
donne  naissance  à  une  force  électromotrice  de  72,50,  la  lame 
de  platine  placée  dans  Tacide  nitrique  prenant  Télectricilé 
positive  et  celle  qui  est  dans  le  persulfure  la  négative.  Du 
reste^  les  forces  électromotrices  qui  résultent  de  l'action  de 
deux  dissolutions  Tune  sur  l'autre,  changent  avec  le  degré  de 
ooneentration  et  la  température  des  liquides,  et  constituent  la 
partie  éminemment  variable  de  la  force  électromotrice  des 
eouples,  surtout  de  ceux  à  deux  liquides,  appelés  couples  à 
courant  constant. 

De  toutes  les  déterminations  de  forces  électromotrices, la  plus 
importante  est  sans  aucun  doute  celle  des  forces  éleetromotrices 
dues  à  Faction  des  liquides  sur  les  métaux;  il  faut,  pour 
l'obtenir,  se  servir  de  deux  lames  métalliques  dont  Tune  soit 
d'un  métal  tel  que  le  platine  ou  l'or,  qui  ne  soit  pas  attaquable 
6t  qui  ait  une  surfiice  assez  grande  pour  que  sa  polarisation  ne 
soit  pas  sensible,  ce  qu'on  obtient  en  opérant  rapidement*  Le 
liquida  dans  lequel  on  plonge  les  deux  lames  exerce  naturelle- 
ment une  grande  influence  sur  la  force  électromotrice  du 
méme^  métal.  Avec  l'eau  chlorée^  non-seulement  les  métaux 
oxydables  ont  une  force  électromotrice  assez  grande  ;  mais 
encore  le  cuivre,  Targent  et  l'antimoine»  qui  sont  attaqués 
vivement,  donnent  un  courant  énergique  ;  l'or  lui-même  en 
donne  un.  En  employant  de  l'eau  acidulée  par  l'acide  sulfuri- 
que,  on  voit  que  le  degré  d'acidité  a  peu  d'influence  sur  la  forée 
éUctromotrice,  sauf  pour  l'argent.  Avec  une  dissolution  de 
potasse  caustique,  Tordre  des  métaux,  par  rapport  aux  forces 
électromotrices,  se  trouve  changé;  c'est  ce  que  nous  avions 
remarqué,  il  y  a  longtemps,  M.  Faraday  et  moi^  Il  y  a  deux 
métaux  qui  conservent  avec  tous  les  liquides  employés,  sauf 
avec  le  sulfure  de  potassium,  les  mêmes  rapports  de  force  élec- 
tromotrice; ce  sont  le  zinc  et  le  plomb.  H.  E.  Becquerel  insiste 

<  Tome  U,  page*  0t3  el  tyifanles. 
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sur  les  chaDgements  de  sens  dans  la  direction  du  courant,  qui 
résultent  pour  un  couple  composé  des  deux  mêmes  métaux, 
de  son  immersion  dans  deux  liquides  différents  ;  c*est  un  point 
que  j*ai  déjà  traité  en  détail  ;  je  n*y  reviendrai  donc  pas.  11 
s'occupe  aussi  de  la  force  électromotrice  des  amalgames  qa  U 
trouve  tantôt,  comme  avec  le  zinc,  plus  forte,  tantôt,  conmw 
avec  le  cadmium,  plus  faible  que  celle  du  métal  par.  Enfin 
parmi  tous  les  couples  il  est  conduit  à  reconnaître  que  celui 
dont  la  force  électromotrice  est  la  plus  grande,  est  le  coople 
qui  est  formé  de  Tamalgame  de  potassium  et  d*une  couche  de 
peroxyde  de  plomb  déposée  voltalquement  sur  une  lame  de 
platine;  sa  force  électromotrice  est  exprimée  par  le  nomiwe 
236,78,  en  appelant  toujours  100  celle  du  couple  zinc  pur  avec 
Teau  acidulée  avec  l'acide  suif  urique  au  dixième  ;  elle  est  double 
de  celle  d*un  couple  de  Bunzen  ordinaire. 

Après  le  potassium,  le  métal  qui  a  donné  à  M.  Becquerel  la 
force  électromotrice  la  plus  grande  dans  une  dissolution  de 
potasse  caustique,  est  Taluminium  ;  dans  Teau  acidulée  par 
Tadde  suif  urique,  sa  force  électromotrice  est  inférieure  à 
celle  du  zinc,  du  cadmium,  du  plomb,  de  Tétain  et  du  t^, 
mais  supérieure  à  celle  du  nickel,  du  cobalt,  du  bismuth,  de 
Tantimoine,  du  cuivre  et  de  l'argent.  IL  Wheatstone  avait 
trouvé  des  résultats  à  peu  près  semblables  à  ceux  de  M.  E.  Bec- 
querel quant  à  l'aluminium  *,  et  M.  Uulot  a  essayé  avec  succès 
de  l'employer  comme  élément  électro-négatif  d'un  couple  dans 
lequel  le  zinc  amalgamé  est  l'élément  électro-positif  et  le  liquide 
de  l'eau  acidulée  avec  l'acide  sulfurique  au  vingtième  ^.  Pendant 
les  premières  heures,  le  courant  de  ce  couple  s'est  trouvé  aussi 
fort  que  celui  d'un  couple  platine  et  zinc  plongé  dans  le  même 
liquide  ;  il  suffit,  quand  la  force  diminue,  de  plonger  l'alumi- 
nium un  instant  dans  l'acide  nitrique  et  de  le  laver  ensuite,  pour 
lui  rendre  ses  propriétés  électro-négatives.  M.  Buff  a  reeonna 
que  l'aluminium  devient  positif  dans  Tacide  nitrique,  de  sorte 
qu'on  peut  former  un  couple  avec  de  l'aluminium  plongé,  d'une 

1  Archives  dê$  sciences  physiques  (B.  laiiv.),  t.  XXXIX,  p.  3S0. 
s  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences^  U  XL,  p.  1 1 48. 
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part)  dans  Tacide  nitrique,  et  d*autrepart,  dans  Tacide  sulfu- 
rique  étendu  ;  la  force  électromotrice  de  ce  couple  est  les  0,63 
de  celle  d'un  couple  de  Bunzen.  Si,  au  lieu  de  raluminium, 
on  plonge  dans  Tacide  sulfurique  étendu  un  autre  métal,  on  le 
trouve  électro-positif  par  rapport  à  l'aluminium  qui  est  dans 
Tacide  nitrique;  le  platine  est  le  seul  qui  dans  les  mêmes  con- 
ditions soit  électro-négatif*. 

Dans  une  partia  de  son  travail,  H.  Becquerel  s'occupe  de  la 
détermination  de  la  force  électromotrice  des  différentes  espèces 
de  piles;  les  résultats  qu'il  obtient  montrent  que  l'action  des 
dissolutions  entre,  comme  nous  Tavons  dit,  pour  une  partie 
notable  dans  l'effet  de  chaque  couple.  En  appelant  100  la  force 
électromotrice  d'un  couple  de  Grove  (zinc  amalgamé  et  eau 
acidulée,  platine  et  acide  nitrique),  on  trouve  57,67  pour  l'ex- 
pression de  celle  d'un  couple  de  Daniell  (zinc  amalgamé  et  eau 
acidulée^  cuivre  et  sulfate  de  cuivre]  ;  en  substituant  à  l'eau 
acidulée  par  l'acide  sulfurique  de  l'eau  salée,  dans  ce  dernier 
couple,  on  trouve  que  sa  force  électromotrice  augmente  et  va 
jusqu'à  63,13.  M.  Ë.  Becquerel  a  obtenu  32,5  pour  celle  du 
couple  de  M.  Doat,  dans  lequel  on  a  pour  métal  attaquable 
le  mercure,  et  pour  liquide  actif  l'iodure  de  potassium^;  ce 
résultat  s'accorde  avec  celui  de  M.  J.  Regnauld,  qui  a  trouvé 
32,9  au  lieu  de  32,5  par  une  méthode  toute  différente,  sa 
méthode  d'opposition'.  Il  a  étendu  ses  recherches  à  des  cou- 
ples dans  lesquels  il  a  remplacé  l'iodure  de  potassium  par  le 
bromure  et  le  chlorure  de  potassium,  et  le  mercure  par  le  zinc 
et  les  amalgames  de  sodium  et  de  potassium.  La  force  électro- 
motrice est  avec  le  zinc  plus  que  double,  et  avec  les  deux  amal- 

<  M.  Buff  a  également  âëtenniDé  la  conductibilité  électrique  de  ralumlnium. 
n  a  trouvé,  en  appelant  100  la  résistance  de  Targent  pur,  que  ceUe  de  l'atumi- 
Dium  presque  pur,  mou  et  flexible,  était  199,63»  et  que  celle  de  l'aluminium  du 
coomierce  était  210,92;  celle  du  culTre  pur  et  mou  était  106,46,  et  celle  du  fer 
mou  et  peu  élastique  676,71  (Archives  des  sciences  phys,  (B.  univ.)^  t.  XXXVI« 
p.  57). 

*  Comptes  rendus  dé  V Académie  des  Sciences,  t.  XUI,  p.  365. 

*  Tome  H,  page  734,  et  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences, 
t.  XUU,  p.  47. 
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games  à  peu  près  quadruple  de  ce  qu^elle  est  avec  le  mercure. 
Elle  est  pour  chaque  métal  plus  forte  avec  le  bromure  et  a^ee 
le  chlorure  qu*avec  Fiodure^  dans  le  rapport  de  100  à  160 
environ  pour  le  bromure  et  de  100  à  180  pour  le  chlorure. 
Dans  le  couple  de  M.  Doat  et  dans  ceux  analogues,  Tiodure  de 
potassium  liquide  avec  lequel  est  en  contact  le  mercure  ou 
un  autre  métal  attaquable,  est  placé  dans  une  auge  poreuse; 
celle-ci  plonge  elle-même  dans  une  autre  solution  d*iodure  de 
potassium  qui  renferme  de  Tiode  di$sous^  lequel  mis  en  excès  i 
rétat  solide  sert  à  maintenir  la  constance  ;  c*est  le  charbon  qui 
sert  d*élément  négatif.  Une  pile  composée  des  couples  de  M.  Dott 
n*a  besoin  d*aucun  attire  soin  que  de  celui  qui  consiste  4  souti- 
rer àUaide  d*un  siphon  en  verre  le  liquide  saturé  d*iodure  de 
mercure,  iodure  qu*on  revivifie  facilement  par  la  chaleur  pour 
retrouver  les  éléments  primitif.  Toutefois,  malgré  la  facilité 
qu^on  éprouve  à  régénérer  les  produits  formés  par  Taction  ehî* 
mique,  Tembarras  qu'elle  occasionne,  le  prix  élevé  des  matières 
qu'elle  emploie,  et  surtout  sa  faible  force  électromotrice,  ne 
permettront  pas  à  la  pile  de  M.  Doat  d'être  bien  usuelle. 

S  18.  VrattiférmatioB  ée  !•  ch»lettr  Aleetrl^ae  «i  timTAil 
méeanlqtt*. 

Nous  avons  exposé  les  recherches  diverses  qui  ont  été  faites 
pour  établir  un  rapport  entre  la  chaleur  produite  directement 
par  une  certaine  action  chimique  et  celle  qui  provient  de  l'élec- 
tricité qu'engendre  cette  même  action  chimique  '.  On  sait  que 
M.  Favre  a  démontré,  par  des  expériences  suivies  et  con- 
cluantes, le  principe  que  j'avais  le  premier  énoncé  à  la  suite 
d'une  seule  expérience,  savoir»  que  dans  un  circuit  la  somme 
des  chaleurs  dégagées,  soit  dans  la  pile,  soit  dans  le  oon- 
ducteur  qui  unit  les  p61es  de  la  pile,  est  constante  pour 
une  même  quantité  d'action  chimique.  Des  recherches  ré- 
centes ont  eu  pour  objet  d'étudier  la  transformation  de  la 
«chaleur  qui  résulte  de  cette  action  chimique  en  travail  œéca- 

*  Tome  H,  pages  807  et  suiTantes. 
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nique  par  riatemédiaire  de  réleolrlcité.  M,  Favre  *  vient  de 
démontrer  expérimentalement  que  le  travail  mécanique  produit 
par  un  courant  entraîne  toujours  une  dépense  de  chaleur  em- 
pruntée à  la  chaleur  totale  que  dégagent  les  actions  chimiques 
de  la  pile.  Voici  comment  il  opère  :  un  premier  calorimètre  ren- 
ferme la  batterie  voltalque,  les  cinq  ««uples  formés  de  zinc 
amalgamé  et  de  platine  platiné;  un  second  calorimètre  reçoit 
un  électromoteur  cwstruil  par  M.  Froment  dans  ce  but  spé- 
cial; pour  rendre  lesbéliceisdes  électro-aimants  capables  de  se 
refroidir  plus  facilement,  on  les  a  composées  d'une  série  de  dis^ 
ques  conducteurs  séparés  par  des  disques  isolants  très-minces;ces 
disques,  qui  présentent  à  Teitérieur  leurs  tranches  métalliques 
et  qui  sont  séparés  seulement  par  les  minces  tranches  des  dis* 
ques  isolants,  communiquent  entre  eux  de  manière  à  établir  un 
euroulement  continu  de  Tune  à  T^utre  des  extrémités  des  bobi- 
nes; ils  sont  isolés  eu  cylindre  de  fer  doux  qu'ils  enveloppent, 
aussi  bien  qu'ils  le  sont  les  uns  des  autres. —  L'arbre  de  Télec- 
tromoteur  sort  du  calorimètre  et  communique  par  une  oearroie 
sans  fin  avec  un  arbre  à  tourillons  coniques,  portant  une  pou- 
lie sur  laquelle  s'enroule  une  corde  qui  soulève  un  poids. 
M.  Favre  a  d'abord  fait  fonctionner  la  pile  seule  dans  son  calo- 
rimètre, tout  le  travail  produit  par  l'action  chimique  s'effectuant 
alors  dans  la  pile  elle-même  ;  la  chale«r  dégagée  lui  en  a  donné 
la  mesure  ;  il  a  trouvé  18682  calories  pour  i  gramme  d^hydro- 
gène  dégagé.  En  faisant  ensuite  passer  le  pourant  à  travers  les 
gros  fils  qui  doivent  faire  communiquer  la.pi1e  avec  l'électro- 
moteur,  on  s'est  assuré  que  leur  résistance  peut  être  négligée; 
puis  en  faisant  passer  le  courant  dans  l'électromoteur,  mais 
sans  le  mettre  en  mouvement,  on  a  trouvé  pour  la  chaleur  dé- 
veloppée dans  le  calorimètre  de  la  pile,  16448,  et  pour  le  ca^ 
lorimètre  de  l'électromoteur  2219,  ce  qui  donne  une  somme 
dû  18667,  nediiférant  du  travail  primitif  considéré  toujours 
comme  travail  moteur  que  de  15  unités,  écart  inséparable  des 
expériences  de  ce  genre.  On  a  mis  alors  l'électromoteur  en 
mouvement,  mais  sans  lui  faire  soulever  de  poids;  cette  série 

*  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences,  t.  XLV»  p.  56. 
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d*expériei)ces  adonnépour  somme  du  travafl  résultant  dans  les 
deux  calorimètres  le  nombre  18657.  Ainsi  leprincipe  delà  cons- 
tance de  la  chaleur  développée  dans  un  circuit  peut  être  con- 
sidéré comme  étendu  à  celle  qui  se  développe  sous  les  actions 
extérieures. 

Lorsque  rélectromolflir  a  fait  monter  un  poids  en  produisant 
un  travail  de  131  kilogrammètres,  la  somme  des  deux  quantités 
de  chaleur  accusées  par  les  deux  c4orimèlres  a  été  inférieure  i 
la  somme  primitive  de  308  unités;  en  sorte  qu'on  doit  consi- 
dérer ces  308  unités  comme  équivalentes  à  131  kilogrammëtres 
de  travail  moteur. 

La  question  traiter  par  H.  Favre  a  aussi  occupé  M.  Soret, 
qui  Ta  envisagée  sous  un  rapport  un  peu  différent*.  11  s*est 
d*abord  occupé  des  variations  d*intensité  que  subit  le  courant, 
lorsqu'il  produit  un  travail  mécanique.  Nous  avons  déjà  exposé 
les  recherches,  à  cet  égard,  de  M.  Jacobi^.  fions  nous  contente- 
rons, en  ce  qui  concerne  celles  de  M.  Soret,  de  remarquer  qu'il 
a  pulrlsumer  ses  résultats  en  disant  que,  quand  un  courant 
électrique  continu  tend  à  déterminer  un  mouvement  relatif  de 
deux  pièces  d'un  appareil,  si  les  deux  pièces  se  déplacent  en 
cédant  à  cette  action,  c'est-à-dire  s'il  se  produit  un  travail  mé- 
canique positif,  on  observe  une  diminution  d'intensité  du 
courant  pendant  que  ce  mouvement  s'effectue;  et  inversement 
quand  on  oblige  ces  deux  pièces  &  prendre  un  mouvement 
opposé  à  celui  que  l#s  force»  électriques  tendent  à  leur  donner, 
c'est-à-dire  si  le  travail  mécanique  est  négatif,  on  observe  une 
augmentation  d'intensité  du  t;burant.  M.  Soret  a  remarqué  que, 
quand  on  force  la  machine  mue  par  l'électrieité  à  prendre  un 
mouvement  renversé,  on  arrive  à  des  conséquences  qui  ne  sem- 
blent pas  s*accorder  avec  la  théorie  des  électromoteurs ,  dans 
laquelle  on  ne  s*est  occupé  que  du  cas  où  le  mouvement  de  la 
machine  s'effectue  dans  le  sens  naturel.  Cette  divergence  pro- 
vient principalement  de  ce  que  le  courant  n*est  pas  continu,  et 

<  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences,  i,  XLV,  p.  301  et  380,  et 
Archives  des  sciences  physiques  (B.  univ.),  t.  XXXVI,  p.  28. 
*  Tome  Hlp  page  888. 
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de  ce  qu*il  en  résii^te  la  production  de  counuils  (i'indaction  qui 
dirigés,  les  uns  dans  un  sens  contraire  à  celui  du  courant  pri- 
mitif, et  les  autres  [dans  le  même  sens,  né  se  compensent  pas,  vu 
que  les  derniers  ne  peuvent  pas  se  propager,  parce  que  le  circuit 
est  interrompu  an  moment  où  ils  se  développent.  Qe  plus,  dif- 
férentes expériences  montreol.que  la  wriation  d'intensité,  ré- 
sultant du  déplacement  des  pièces  qui  s'attirent,  est  bien  plus 
faible  que  celle  qui  provient  de  Tinertie  magnétique  et  électri- 
que, quand  on  eioiptoie  des'jcoumats  discpntiaus. 

Venant  à  la  question  même  du  rapport  qui  existe  entre  la 
chaleur  dégagée  par  le  courant  ^  l'action  extérieure  qu'il 
exerce,  M.  Sorel  a  cherché  à  se  rendre  dfeni||e  de  quelle  manière 
a  lieu  la  transformation  de  la  chaleur  électriqui  en  travail 
moteur  et  à  déterminer  la  portion  du  circuit  où  elle  a  lieu.  Il  a 
dû  présumer  qu'elle  se  prodnisait  à  l'endroit  même  où  se  déve- 
loppe le  tra^il  méiinique.  En  prenant  deux  hélices  parfaite- 
ment semblables  et  faisant  partie  d'un  même  circuit,  placées 
chacune  dans  un  calorimètre.  M*  Sorel  a  pensé  qu'en  laîsant 
produire  à  l'une  d'elles  seulemen;  un  travail  quelconquet^  il 
trouverait  peut-être  une  dffîérence  dans  tes  températures  in- 
diquées par  les  talorimètres.  &ms  entrer  dans  le  détail  de  ces 
expériences,  qui  ont  été  faites  ea  prenant  les  plus  grandes  pré- 
cautions pour  éviter  toute  cause  d'erreur,  nous  nous  bornerons 
à  dire  qu'on  a  introduit  dans  l'une  des  hélices  un  oylindre  de 
fer  doux,  que  l'établissement  et  l'interruption  du  courant 
aimantait  et  désaimantait;  et,  après  une  première  série  d'expé- 
riences faites  de  cette  manière,  oa  a  fait  prgduire  à  l'une  des 
hélices  un,  travail  mécanique  qui  donnait  un  mouvement  de  va- 
et-vient  au  cylindre  de  fer  dou>.  L'ensemble  des  deux  séries 
d'expériences  a  démontré  qua  le  rapport  des  e£Eets  thermiques 
des  deux  hélices  ne  subissait  pas  de  variation  régulière  qu'on 
pût  attribuer  à  la  transformation  en  travail  extérieur  d'une 
certaine  quantité  de  chaleur;  mais  on  ne  peut  pas  encore  con- 
clure qu'il  n'y  ait  pas  un  affaiblissement  général  caloiiQque 
dans  tout  l'enseiable  da  circuit,  y  compris  la  partie  agissante. 
M.  Soret  serait  disposé  à  croire  que,  lorsqu'un  courant  exerce 
une  action  extérieure,  les  choses  6e  passent  comme  si  l'on  aug- 
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mentait  la  résistance  électrique  de  la  partfe  du  circuii  qui 
agit  par  induction,  ce  qui  détermine  une  diminution  dans  la 
quantité  de  zinc  dissous»  et  par  conséquent  dans  la  chaleur 
intérieure  de  la  pile,  aveè  cette  différence  que  Taugmenta^ 
tion  de  YeSei  mécanique  qui  devrait  être  produite  là  où  la 
résistance  aurait  reçu  In  accroissement^  au  lieu  de  se  porter 
sur  la  partie  inductrice  du  circuit ,  se  porterait  sur  le  corps 
induit. 

M.  Leroux,  dans  un  travail  sur  les  machines  électro-magné- 
tiques et  magnéto-électriques',  vient  de  s'occuper  des  mêmes 
questions  qui  ont  été  Tobjetties  recherches  de  M.  Soret,  et  il  est 
arrivé,  en  même  tem{m  que  lui,  à  une  idée  semblable ,  savoir, 
que  le  mouvement  d*und  partie  d'un  circuit  (mouvement  néces- 
sairement accompagné  d'un  travail  mécanique),  vu  la  discontî^ 
nuité  du  courant,  fait  naître  une  résistance  spéciale  qu'il  appelle 
résistance  dynamique.  L'intensité  du  coultnt,  c'est-à-dire  la 
quantité  de  travail  mise  en  jeu  pendant  l'unité  de  temps,  est 
toujOQfs  en  raison  invefse,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  de 
la  si^mme  des  résistances  dynamiques  ou  statiques.  Le  travail 
mis  au  jour,  que  ce  travail  soit  extérieur  comme  dans  les  ma- 
chines magnéto-électriques,  où  intérieur  comme  dans  les  appa- 
reils où  entrent  les  éléments  de  pile,  se  partage  entre  les  diverses 
parties  du  circuit  (chacune  prise  en  bloc,  c'est-à-dire  avec  les 
corps  avoisinants)  proportionnellement  anx  résistances  dyna- 
miques et  statiques  de  ces  parties.  Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue 
que  les  étincelles  et  Iqs  aimantations  absorbent  une  certaine 
portion  du  travail;  c'est  ce  qui  explique  pourquoi,  si  on  com- 
pare la  chaleur  produite  dans  le  circuit  total  au  travail  méca- 
nique, on  trouve  un  nombre  «n  peu  trop  fort  pour  exprimer 
l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur.  Il  résulte  de  là  que,  dans 
les  machines  mues  par  l'électricité,  dans  lesquelles  on  veut 
faire  rendre  à  l'électricité  le  plus  de  travail  possible,  il  faut 
éviter  les  changements  de  sens  trop  fréquents  et  la  production 
des  étincelles. 

Ajoutons  encore  aux  recherches  que  nous  venons  d'énnmérer 

>  Comptes  rendus  de  V Académie  deê  Sciences,  I.  XLV,  p.  414; 
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celles  toutes  réceiles  de  M.  Quintus  Icilius  ',  sur  la  détermina- 
tion du  travail  produisant  l'unité  de  chaleur,  au  moyen  du 
courant  électrique.  En  désignant  par  I  l'intensité  d'un  courant 
électrique,  supposé  constant,  par  V  la  résistance  Toltaïque  d'un 
fil  parcouru  par  ce  courant,  par  U  la  chaleur  qui  y  est  déve- 
loppée pendant  l'unité  de  temps,  el  par  A  une  constante, 
on  sait  qu'on  aU»  AIIY)  formule  dans  laquelle  IIVn*est 
autre  chose  que  le  travail  exé<!uté  par  l'électricité  mue  en 
vainquant  la  résistanee  du  fil.  En  conséquence,  on  peut  l'ex- 
primer par  un  nombre  dont  l'unité  est  l'unité  de  travail.  On  y 
arrive  en  adoptant  les  mesures  ifeolues  de  M.  Weber,  pour 
mesurer  les  quantités  électriques.  Pour  employer  ces  mesures, 
il  faut  fixer  l'unité  de  distance,  le  millimètre,  l'unité  de  temps, 
la  seconde;  l'unité  de  iflasse,  le  milligramme.  Cela  posé,  l'unité 
de  travail  sera  le  travail  qn'il  faudra  employer  pour  mouvoir 
une  masse  =  1  milligramme  sur  un  chemin  =  1  millimàtre , 
la  masse  n'opposant  aucune  autre  résistance  que  celle  de  sa 
propre  inertie»  Il  résulte  de  là  qu'on  obtient  la  chaleur  qai  est 
exdtée  par  cette  unité  de  travail,  quand  on  déteruMe  la  valeur 
numérique  de  la  constante  A,  en  désignantpar  unité  de  chaleur 
la  quantité  de  chaleur  qu'il  faut  pour  augmenter  la  température 
d'un  milligramme  d'eau  d'un  degré  centigrade.  Sans  nous 
arrêter  aux  expériences  faites  avec  beaucoup  de  soin  par 
M.  Quintus  Icilius,  pour  obtenir  U  au  moyen  d'un  calorimètre^ 
et  pour  déterminer  I  et  Y  par  les  procédés  indiqués  par  M.  We^' 
ber,  nous  nous  contenterons  de  dire  qu'il  arrive,  en  prenant  la 
moyenne  de  58  expériences  faites  en  trois  séries ,  chaque  série 
pr^ntant  des  conditions  un  peu  différentes,  à  trouver  31 1 ,7  ki^ 
logrammètres  pour  la  quantité  de  travail  que  produit  l'unité 
de  chaleur;  nombre  qui  n'excède  pas  les  limites  qui  renferment 
les  nombres  trouvés  pour  cette  constante  par  les  physiciens, 
suivant  des  méthodes  toutes  différentes. 

H.  Clausius  et  M.  Soret  lui-même^  viennent  encore  de  traiter 
la  question  de  la  conversion  de  la  chaleur  du  courant  électrique 

*  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences,  t.  XLV,  p.  420. 

*  Archives  des  scieiîees  physiqnes  et  natureUes,  t.  XXXVI,  p.  1 19  et  133. 
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CD  travail  motear  extérienr;  leurs  idées  nous  paraissanise  rafH 
procher  beaucoup  de  celles  deMH.  Joule  et  Scoresby,  que  nous 
avons  fait  coonsdtre  dans  notre  paragraphe  relatif  aux  âeclro- 
moteurs^  .   ' 

S  14.  Becberebes  relstiTM  soz  poUsoMS  élecUiqacs. 

Malgré  les  détails  dans  lesquels  nous  sommes  entré  sur  les 
poissons  électriques^  nous  croyons  intéressant  pour  nos  lecteors 
de  leur  faire  connaître  des  recherches  récentes  de  M.  Kolliker 
sur  la  terminaison  des  nerfs  dans  Torgane  électrique  delà  ter- 
pille,  terminaison  que  n*ûAt  pu  apercevoir  correctement  les 
physiologistes  qui  se  sont  servis  surtout  de  préparations  conser- 
vées dans  des  réactifs.  M.  Kolliker  ayant  étudié  à  Nice,  dans 
Vautomne  de  1 856,  Torgane  électrique  sdr  des  poissons  tout  frais, 
a  réussi  à  trouver  la  véritable  terminaison  des  nerfs  dont  il 
s'agit'.  Après  avoir  formé  les  ramifications  pâles,  connues  et 
très-bien  figurées  par  M.  Wagner,  etregardées  jusqu  à  présent 
comme  les  véritables  terminaisons,  les  nerfs  se  divisent  en  des  ra- 
meaux pâles  et  très-déliés  qui,  en  s'anàstomosant  détentes  parts, 
forment  un  réseau  nerveux  très-élégant  et  délicat.  Ce  résean 
dont   les  fibrilles  constituantes  ne  mesurent  pas  plus  de 
0,0015  à  0,0020  d*un  millimètre,  et  dont  les  mailles  offrent 
la  même  grandeur,  forme  à  lui  seul  une  membrane  nerveuse 
particulière  de  0,0020  à  0,0025  de  millimètre  d'épaisseur,  qui 
est  étendue  dans  tout  Tespace  d'une  cloison  électrique,  étant 
appliquée  partout  à  une  membrane  homogène  contenant  des 
noyaux,  qui  lui  sert  de  support.  Chaque  cloison  de  l'organe 
électrique,  qui  est  séparée  des  avoisinantes  par  un  petit  espace 
contenant  un  fluide  clair,  est  formée  de  cinq  couches;  au  milieu 
se  trouvent  les  grandes  ramifications  nerveuses  et  les  yaisseaux 
sanguins  supportés  par  un  tissu  conjonctif  homogène  ,  puis 
viennent  des  deux  côtés  les  membranes  délicates  formées  par 
le  rt  seau  nerveux;  décrit  y  qui  sont  recouvertes  enfin  par  des 

<  Tome  ni,  page  340. 
>  Ttimeni»page  61. 
I  Comptes  rtnduê  de  V Académie  des  Scienees^  U  XUll,  p.  792. 
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membranes  homogènes  ànoyaux,  qui  ne  portent  pas  de  traces 
d*épithélium  du  côté  de  Vespace  contenant  le  fluide.  Ces  réseaux 
nenreux  sont  extrêmement  délicats,  c'est  ce  qui  fait  qu'ils  sont 
détruits  par  presque  tous  les  réactifs  qu'on  emploie  dans  de  pa- 
reilles observations  et  qu'ils  ne  se  voient  que  sur  les  prépara- 
tions prisés  sur  l'animal  vivant,  ou  toutes  fraîches.  M.  Kolliker 
remarque  que  la  densité  et  la  richœse  de  Texpansion  nerveuse 
terminale  ne  sont  pas  insignifiantes  pour  l'explication  des  fonc- 
tions toutes  particulières  de  Torgane  électrique.  Il  nous  parait 
en  effet  que  les  observations  de  M.  Kolliker  sont  de  nature  à 
donner  un  appui  à  l'explication  que  nous  avons  donnée  de  Fac- 
tion de  l'organe  électrique  *,  et  de  lapart  principale  qu'ont  dans 
cette  action  les  terminaisons  des  neriis  qui  y  aboutissent. 

Nous  profiterons  de  Toccasion  qui  nous  amène  à  nous  occu- 
per de  nouveau  de  l'électricité  des  torpilles  pour  réparer  une 
omission  que  nous  avions  faite  en  ne  parlant  pas  du  travail 
remarquable  qu'avait  fait  sur  ce  sujet  en  1836  M.  le  professeur 
Colladon'^  Sans  nous  arrêter  aux  expériences  par  lesquel- 
les M.  CoUadon  avait  constaté  Tétat  électrique  des  différents 
points  du  corps  de  la  torpille,  nous  insisterons  sur  un  fait 
important  qu'il  avait  observé  en  même  temps  que  M.  Matteucci 
l'observait  de  sou  côté,  et  qui  Tavait  conduit  à  une  théolrie  de 
ces  phénomènes  bien  rapprochée  de  la  véritable. 

Ayant  mis  les  deux  pointes  de  platine  terminales  d'un  galva- 
nomètre en  contact  respectivement  avec  la  partie  inférieure  et 
supérieure  du  corps  d'une  torpille  affaiblie  par  Teffet  de  plu- 
sieurs excitations,  M.  CoUadon  voulut  savoir  si  elle  donnerait 
encore  des  secousses  quand  elle  serait  profondément  blessée. 
Dans  ce  but  il  fil  d'abord  de  fortes  incisions  dans  la  partie  char- 
nue du  corps  de  Tanimal,  sans  obtenir  de  déviation  sensible  ; 
puis,  enfonçant  la  pointe  d'un  canif  dans  le  cervelet  de  la  torpille 
ainsi  mutilée,  il  vit  l'aiguille  du  galvanomètre  pirouetter  com- 
plètement; il  obtint  le  même  résultat  en  agissant  de  même  sur 
une  autre  torpille  avec  une  pointe  d'ivoire.  Cette  expérience 

<  Tome  ni,  page  71. 

*  Institut  du  36  octobre  183G,  p.  ISO,  et  Comptes  rendus  de  VAcadémie 
des  ScienceSy  1. 111,  p.  490. 
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imporianle  monlrait  bleu  TinflueDce  prédominante  du  système 
nerveux  dans  la  production  de  Télectrlcité  de  la  torpille,  in- 
fluence que  les  recherches  ultérieures  ont  rendue  encore  pins 
évidente  en  prouvant  qu'elle  est  la  source  de  cette  électricité. 

§  16.  IVoaTellM  recbercbea  tar  les  TarlAaoBt  4m  éléaieato 
mafrn^liqaet  do  i^Iobe  terrestre. 

Nous  avons  fait  connaître  d'une  manière  abrégée*  les  nom- 
breux travaux  qui  ont  été  faits  sur  ce  sujet  intéressant;  pour 
compléter  notre  résumé,  nous  devons  dire  quelques  mots  d'un 
travail  récent 'du  P.  Secchi  sur  les  perturbations  extraordi- 
naires ;  c'est  en  se  servant  des  nombreuses  observations  du  gé- 
néral Sabine  et  en  particulier  de  celles  faites  à  Toronto,  qu'il  a 
réussi  à  trouver  les  lois  auxquelles  elles  sont  soumises.  La  pre- 
mière de  ces  lois,  lorsqu'il  s'agit  delà  période  diurne,  est  que 
/(fff  perturbations  suivent  le  temps  local  et  quelles  affectent  simul- 
tanément tous  les  éléments  magnétiques  ;  la  seconde,  c'est  que 
la  courbe  perturbée  est  la  courbe  ordinaire^  seulement  déplacée 
extérieurement  d'une  certaine  quantité.  Le  P.  Secchi  a  construit 
la  courbe  ordinaire  en  prenant  pour  chaque  heure  du  jour,  sur 
l'axe  des  abscisses,  une  longueur  égale  à  la  variation  de  la 
déclinaison,  et  en  élevant  une  ordonnée  proportionnelle  à  la  va- 
riation de  l'inclinaison  à  la  même  heure  ;  puis  c'est  en  augmen- 
tant ou  diminuant  chaque  abscisse  et  chaque  ordonnée  corres- 
pondante à  chaque  heure,  de  l'effet  moyen  dû  à  la  perturiiation, 
qu'il  a  obtenu  la  courbe  perturbée  dont  le  contour  est  à  peu  près 
semblable  à  celui  de  la  première,  avec  la  différence  seulement 
qui  résulte  d'un  déplacement  total.  La  comparaison  des  deux 
courbes  conduit  à  une  troisième  loi,  savoir  :  que  par  Veffet  des 
perturbations^  la  courbe  tend  toujours  plus  à  devenir  symétrique 
et  égale  dans  les  deux  lobes.  Cette  conséquence  inattendue  a  été 
vérifiée  parle  P.  Secchi  de  différentes  manières,  et  il  en  a  conda 
que  les  périodes  sont  liées  par  une  loi  très^simplcy  ayant  pour  base 
une  variation  dans  la  force  qui  produit  les  variations  périodi^ 

«  Tome  m,  page  219. 

*  Archives  des  sciences  physiques  (B,  toilr.),  t.  XXXV,  p.  ici. 
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qu§Ê  et  qui  ff  manifetie  dans  Im  variation  dea  divers  éléments^  cta- 
près  la  loi  giométrique  de  h  dicomposiHan  des  forces. 

Après  la  période  diurne  vient  la  période  annuelle,  qui  peut  se 
résumer  en  une  loi  très-simple  aussi,  c*est  que  les  perturbations 
sont  en  maximum  aux  èquinoxes  ^  et  en  minimum  aux  solstices. 
M.  Wolf  a  cru  reconnattre  une  relation  analogue  pour  les 
taches  solaires,  dont  les  minima  correspondent  aux  deux  épo- 
ques où  la  terre  passe  par  le  plan  contenant  Taxe  du  soleil  et 
une  parallèle  à  Taxe  de  la  terre,  c'est-à-dire  aux  époques  des 
solstices,  et  les  deux  maxima  aux  deux  époques  où  la  terre 
s'éloigne  le  plus  de  ce  plan,  c'est-à-dire  aux  époques  des  équi- 
noxes;  il  a  insisté  sur  la  correspondance  qui  existe  entre  cette 
période  annuelle  des  taches  solaires  et  celle  des  variations  du 
magnétisme  terrestre ,  déduites  de  la  combinaison  des  varia- 
tions en  déclinaison  observée  sur  l'hémisphère  boréal  avec  celles 
de  l'hémisphère  austral,  combinaison  faite  pour  éliminer  Tin- 
âuence  de  la  déclinaison  du  soleil. 

Mais  c'est  dans  la  période  décennale  que  se  trouve  surtout 
une  correspondance  remarquable  entre  les  variations  des  ta- 
ches  solaires  et  un  changement  des  variations  magnétiques; 
c'est  ce  que  nous  avons  déjà  fait  remarquer'.  Annoncée  en 
1843  par  M.  Schwabe  en  ce  qui  concerne  les  taches  du  soleil, 
et  plus  tard  par  M.  Lamont  pour  la  déclinaison  magnétique, 
cette  période  décennale  a  été  constatée  en  1852  pour  l'un  et 
l'autre  des  deux  phénomènes,  d'abord  par  le  général  Sabine, 
et  peu  de  mois  après  par  M.  Wolf  et  par  M.  Gautier,  qui  n'a- 
vaient pas  connaissance  de  la  remarque  de  M.  Sabine.  Dès  lors 
ce  dernier  observateur  et  M.  Hansteen  se  sont  assurés  que  cette 
période  s'étendait  aux  variations  de  tous  les  éléments  magné- 
tiques et  même  à  celles  des  aurores  boréales.  M.  Wolf,  qui  a 
fdit  des  recherches  considérables  sur  les  anciennes  observations 
de  taches  du  soleil,  est  parvenu  à  la  valeur  de  11  ans  {  pour  la 
durée  moyenne  de  cette  période,  valeur  qui  lui  parait  confir- 
mée par  l'étude  spéciale  qu'il  a  faite  des  variations  magnéti- 
ques observées  depuis  la  fin  du  siècle  dernier.  Il  n^est  question 
ici  que  d'une  quantité  moyenne,  car  M.  Wolf  a  constaté  des 
1  Tome  ni,  page  278. 
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effets  de  perturbation  dus  à  des  causes  incoooues  encore,  qui 
altèrent  quelquefois  de  quelques  années  le  retour  d*un  maxi- 
mum ou  d*un  minimum  de  taches,  et  qui  sont  analogues  i 
ceux  qu'on  observe  dans  les  périodes  des  étoiles  fixes  d*éclat 
variable.  Plusieurs  astronomes,  tels  que  sir  John  Herschell, 
MM.  Carrington  et  Wolf,  ont  déjà  remarqué  que  cette  période 
hélio-magnétique  de  1 1  ans  ^  se  rapproche  beaucoup  de  U 
révolution  de  la  planète  Jupiter  autour  du  soleil,  qui  est  d'en- 
viron 11  ans  et  10  mois.  M.  Wolf  a,  de  plus,  émis  la  supposi- 
tion qu'elle  correspond  à  la  révolution  tropique  de  Jupiter, 
c'est-à-dire  relative  à  ses  points  équinoxiaux,  plutôt  qu'à  sa 
révolution  sidérale^  la  première  de  ces  révolutions  devant  être 
un  peu  plus  petite  que  la  seconde,  surtout  à  cause  de  l'aplatis- 
sement de  Jupiter,  qui  est  vingt  fois  plus  grand  que  celui  de 
la  terre.  Tout  récemment  enfin,  M.  Wolf  a  annoncé  qu'ayant 
recherché  si  la  planète  Vénus  n'aurait  pas  aussi  quelque  in- 
fluence sur  les  taches  du  soleil,  il  a  trouvé  un  maximum  bien 
marqué  correspondant  à  l'époque  du  périhélie  de  Vénus.  Nous 
avons  déjà  fait  remarquer  l'influence  magnétique  de  la  lune% 
qui  a  été  mise  en  évidence  avec  une  rare  habileté  par  le  géné- 
ral Sabine  pour  Toronto,  Sainte-Hélène  et  Hobart-Town. 
Tous  les  éléments  magnétiques  sont  influencés  par  la  lune,  et 
on  trouve  pour  les  variations  lunaires  des  lois  semblables  à 
celles  qu'on  avait  reconnues  pour  les  variations  solaires,  mais 
ces  variations  sont  beaucoup  plus  faibles. 

Nous  ne  suivrons  pas  le  P.  Secchi  dans  l'étude  qu'il  lait  des 
variations  séculaires  en  vue  de  démontrer  encore  dans  leur 
marche  l'influence  du  soleil;  nous  nous  bornerons  à  ajoater 
que  M.  Lamont  a  trouvé  de  son  côté  que  la  variation  séculaire  de 
la  déclinaison  est  assez  régulière,  et  peut  être  regardée  comme 
une  oscillation  de  longue  période;  seulement  une  retardation 
très-remarquable  a  eu  lieu  entre  1855  et  1856.  Le  même  obser- 
vateur nous  communique  encore  quelques  résultats  intéres- 
sants, savoir  que  Tintensité  horizontale  augmente  de  A»  et  Tin- 
tensitc  totale  diminue  de  7^  par  an,  mais  d'une  manière  irré- 
gulière;  c'est  probablement  ce    mouvement  irrégulier  qui 

1  Tome  ni,  pages  250  ri  suiTantcs. 
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produit  les  petites  irrégularités  de  la  variation  séculaire  de  la 
déclinaison.  M.  Laibont,  à  la  suite  de  nombreux  calculs  pour 
découvrir  les  lois  du  mouvement  diurne  des  trois  éléments,  a 
bien  trouvé  une  grande  régularité  dans  les  coefficients  des  dif- 
férents mois,  mais  sans  que  les  nombres  suivent  aucune  loi  sim- 
ple. Il  croit  avoir  démontré  que  les  idées  de  M.  Lloyd,  sur  la 
liaison  entre  la  température  de  Tair  et  les  mouvements  magné- 
tiques, ne  sont  pas  fondées;  il  n*estime  pas  non  plus  pouvoir 
adopter  les  conséquences  que  le  général  Sabine  a  déduites  des 
observations  de  Sainte-Hélène  à  Végard  de  Tinfluence  du  so- 
leil, et  de  l'inflexion  opposée  des  courbes,  selon  que  la  décli- 
naison du  soleil  est  australe  ou  boréale. 

S  16.  Proeédé  de  M.  IVarinman  povr  établir  «ne  corretpoa- 
daace  imatédlAte  entre  devx  qaeleonqaes  des  •t»tioBS  •Itaées 
mur  aae  même  U|:ne  téléirraplitqne. 

Nous  avons  décrit  (p.  400  et  401)  les  moyens  employés  pour 
établir  une  communication  directe  entre  deux  stations  télé- 
graphiques éloignées;  le  plus  usité  consiste  à  requérir  de 
toutes  les  stations  intermédiaires  qu'elles  rompent  leur  liaison 
avec  la  terre;  mais  outre  que  ce  mode  exige  un  temps  assez 
long,  il  présente  Tinconvénient  que  la  dépêche  est  reproduite  par 
le  relais  dans  chacune  des  stations.  M.  Wartmann  a  fait  connaître 
en  1853  '  un  procédé  qui  lui  permet  d'obtenir  avec  un  seul  fil 
télégraphique  tous  les  avantages  qu'on  obtiendrait  en  ayant 
des  fils  spéciaux  pour  unir  les  stations  les  unes  aux  autres. 
Chaque  station  doit  être  munie  d'un  relais  composé  de  deux 
électro-aimants  fixés  des  deux  c6tés  d'une  armature  aimantée 
à  bascule,  qui  se  trouve  rappelée  contre  un  butoir  au  moyen 
d'un  ressort  antagoniste.  Au-dessous  de  celle  des  extrémités  de 
la  bascule  qui  n'est  pas  reliée  au  ressort  antagoniste,  est  fixée 
une  lame  de  ressort  disposée  de  manière  à  être  remontée  par 
cette  extrémité;  cette  lame  appuie  ordinairement  contre  une 
vis  reliée  métalliquement  avec  la  terre,  tandis  que  la  lame  elle- 
même  communique  avec  les  fils  des  deux  électro-aimants,  qui 
sont  eux-mêmes  dans  le  circuit  du  fil  de  ligne. 

^  Archives  des  sciences  physiques  et  naturelles  (B,  univ.),i,  XXUI,  p.  S. 
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Supposons  maiotenanl. trois  stations  A,  U  et  C;  si  oq  télé- 
graphie entre  A  et  B,  on  emploie  un  coûtant  d*une  intenâié 
suffisante  pour  vaincre  la  résistance  du  circuit  à  parcourir, 
mais  cette  intensité  n*est  pas  suffisante  pour  faire  marcher  U 
lame  du  relais  de  M.  Wartmann  mis  dans  le  circuit  en  B,  à 
cause  de  la  résistance  du  ressort  qui  la  retient,  laquelle  a  élé 
calculée  en  conséquence.  Mais  si  on  veut  télégraphier  de  A  eo 
Cy  on  emploie  un  courant  plus  fort,  et  cette  augmentation  doit 
être  telle  qu*elle  triomphe  de  la  résistance  du  ressort  de  la 
lame  aimantée,  qui  étant  attirée  par  l'électro-aimant  fait  cesser 
toute  communication  du  relais  avec  la  terre;  en  même  temps 
ce  mouvement  établit  la  communication  directe  entre  A  et  C 
sans  que  Tintervention  d*aucun  employé  ait  été  nécessaire.  Si 
la  station  C  possède  un  appareil  analogue  à  celtii  de  la  station 
B,  on  pourra,  en  renforçant  encore  le  courant,  pousser  jusqu'à 
une  station  D  la  communication  directe,  et  ainsi  de  suite. 

Il  faut,  pour  que  toutes  ces  communications  s'eSfectuent 
commodément,  plusieurs  dispositions  accessoires,  dont  la  plus 
importante  est  de  pouvoir  par  une  simple  manœuvre  intro- 
duire dans  le  circuit  le  nombre  de  .couples  nécessaires  pour 
faire  fonctionner  par  communication  directe  les  appareils  télé- 
graphiques de  telle  ou  telle  station;  c*est  ce  que  M.  Wartmaan 
obtient  au  moyen  d*un  appareil  de  son  invention ,  qn*il  a 
nommé  régulateur.  A  cet  appareil  est  joint  un  appareil  indiem- 
teur  destiné  à  indiquer  si  la  station  voulue  a  été  atteinte,  et  par 
conséquent  si  le  courant  lancé  a  eu  une  intensité  suffisante 
pour  faille  jouer  les  appareils  qui  doivent  fermer  le  circuit  à  cha- 
que station  intermédiaire.  La  persistance  du  magnétisme  réma- 
nent dans  les  électro-aimants  fait  que  le  circuit  demeure  fermé 
malgré  les  petites  interruptions  qu'exige  la  transmission  des 
signes  télégraphiques;  et  quand  on  veut  obtenir  instantané- 
ment la  rupture  du  circuit,  il  suffit  d'y  lancer  un  courant  in- 
verse de  courte  durée,  courant  qui  en  renversant  les  pôlas  des 
électro-aimants,  fait  détacher  les  armatures  aimantées  qu^one 
répulsion  immédiate  ramène  dans  chaque  appareil  contre  les 
butoirs  d'arrêt. 
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NOTE  A  (p.  206), 

RSiATIYB  k  LA  MESURE  ABSOLUE  DE  L^INTENSITÉ  DU  MAGNÉTISME  TERRESTRE. 

Nous  donnons  dans  èette  note  les  développements  de  la  méthode  de 
Gau86,  pour  la  mesure  de  l'inteosilé  absolue  du  magn^sme  terrestre 
(Annales  de  chimie  et  de  physique,  T.  LVll,  p.  5).  Ëlk  est  un  ewmg\B  inté- 
ressant de  physique  mathématique  autant  par  la  généralité  avec  laquelle 
l'illustre  géomètre  a  traité  la  question,  que  par  les  résultats  pratiques 
auxquels  il  a  é(é  conduit. 

Pour  comprendre  ce  qui  va  suivre,  il  est  nécessaire  de  revenir  un  instant 
sur  les  principes  fondamentaux  de  la  théorie  du  magnétisme.  Un  corps 
magnétique  doit  être  considéré  comme  un  assemblage  de  particules  dont 
chacune  contient  des  quantités  égales  des  deux  fluides,  et  c'est  la  sépara- 
tion plus  ou  moins  grande,  ou  en  plus  ou  moins  grande  quantité  de  ces  deux 
portions  de  fluide,  qui  constitue  le  magnétisme  libre  de  la  particule.  L'attrac- 
tion qui  a  lieu  entre  deux  quantités  données  de  fluides  de  noms  contraires 
supposés  concentrés  chacun  en  un  point,  est  égale  à  la  répulsion  produite 
par  des  quantités  respectivement  égales  de  fluides  de  même  nom  agissant 
à  la  même  distance.  En  prenant  pour  unité  la  quantité  de  fluide  qui»  agis- 
sant SUT  une  quantité  égale  à  elle-même  et  à  l'unité  de  distance,  produit 
l'unité  de  force  accélératrice,  l'action  d'une  quantité  m  de  fluide  boréal  sur 

uae  ^antité  m' du  même  fluide,  à  la  distance  r,  sera  exprimée  par  ^P- 

(en  admettant  la  loi  de  la  raison  inverse  du  carré  de  la  distance),  et  la  for- 
mule sera  applicable  à  tous  les  cas  si  l'on  convient  de  donner  le  signe 
négatif  au  fluide  austral ,  et  d'entendre  par  une  attraction  une  force 
négative. 

Concevons  un  corps  magnéticpie  de  forme  quelconque  rapporté  à  trois 
axes  de  coordonnées  rectangulaires.  Soit  d  w  un  élément  de  magnétisme 
libre,  positif  ou  négatif,  en  un  point  x,  ylz;  xdm  est  ce  qu'on  peut  ap- 
peler le  moment  de  cet  élément  par  rapport  à  l'axe  des  jp  ou  au  plan  des 

'  Ces  ootea  ont  été  réUi^ées  par  M.  Luci»  bk  uk  Rive. 
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z  fj  ;  faisons  la  somme  des  produite  analogues  dans  toute  l'étendue  du  coq», 
et  posons  : 

2xdm=:X;    2ydm=Y;    7,zdm  =  Z. 
La  valeur  du  moment  magnétique  du  corps  par  rapport  à  uo  aie  ne  dé- 
pend pas  de  l'origine  des  coordonnées  ;  en  effets  on  a  : 
2  [x — a)dm:=::Y>xdm — a'S.dm» 
Et  comme  par  hypothèse  s  (f  m  =  o^  on  a  : 

2  (a: — a)dm=^xdm. 
Exprimons  le  moment  magnétique  du  corps  par  rapport  à  un  axe  faisant 
avec  les  axes  des  coordonnées  les  angles  A,  B^  C;  soitVce  moment. 

V=  2(4?cos.  A  +  y  cos.B  +  2  cos.  C)dm  =  X  cos.  A+Y  œs.  B  +Z 
COS.  C. 

Considérons  en  particulier  l'axe  que  nous  nommerons  axe  principil, 
pour  lequel  on  a  : 

COS.A=    qTTT^-T^.,  Cos.B=    .^.  .L.^,,  Cos.C=  ^ 


^/XH-YH-Z«*  '^"^'  " "~  y/XM-YM-Z*'  ^^-  ^  -  ^/x«-f«Y»+Z«' 
La  valeur  que  prendra  V  sera  : 

M  =  vX'+Y«+Z« 
et  l'expression  générale  de  V  pourra  se  mettre  sous  la  forme  : 

^=M  j  ^;xq:^q^,  cos.  a+^;^^y«+z«  ^^'  ^^  xq:Y«+z'  ^-  ^  ( 

ou  V=M  COS.  w, 
en  désignant  par  «  l'angle  que  fait  l'axe  pour  lequel  le  moment  magné- 
tique est  V  avec  Taxe  principal. 

Ainsi,  Ton  obtient  le  moment  magnétique  du  corps  par  rapport  à  m 
axe  quelconque,  en  multipliant  le  moment  M  par  le  cosinus  de  l'angle  que 
fait  cet  axe  avec  l'axe  dont  la  direction  a  été  établie  par  les  équations  ci- 
dessus;  on  en  conclut  que  M  est  le  moment  magnétique  maximum,  et  que 
tout  moment  magnétique  relatif  à  un  axe  perpendiculaire  à  Taxe  principal 
est  nul. 

Pour  expliquer  l'action  du  magnétisme  terrestre  sur  une  aiguille 
aimantée,  on  admet  qu'une  force  d'intensité  et  de  direction  eonsUnles 
(pour  une  valeur  constante  du  temps)  vient  agir  sur  chaque  molécule  de 
magnétisme  libre;  en  prenant  pour  unité  la  force  analogue  qui,  en  agis- 
sant sur  l'unité  de  magnétisme,  produit  l'unité  de  force,  et  en  désignant 
par  P  la  force  terrestre,  Pdm  est  l'action  élémentaire  exercée  suivant  une 
direction  déterminée  et  dans  un  sens  dépendant  du  signe  dm.  En  compo- 
sant toutes  ces  forces  parallèles,  on  aura  pour  la  somme  des  moments^ 
suivant  les  axes  coordonnés  :  • 

2Pxflfm,  2  Pyrfm,   2P:i(fm,  ou 
P  2xrfm,   P  Syrfm,  Plsdm; 
et,  d'après  le  résultat  précédemment  obtenu,  on  voit  que  la  résultante  de 
toutes  ces  actions  est  un  couple  dont  les  deux  forces  ont  leurs  points  d'ap- 
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plkation  sur  une  droite  parallèle  à  Taxe  principal,  et  que  la  somme  des 
moments  de  oes  forces  par  rapport  à  cet  axe  est  M  P. 

Cet  axe  principal  est  donc  l'axe  magnétique  du  corps,  puisque  celui-ci, 
pour  être  en  équilibre  sous  l'action  du  magnétisme  terrestre,  deyra  se 
placer  de  telle  soHe  que  cet  axe  coïncide  avec  la  direction  de  la  force 
terrestre. 

Nous  allons  voir  maintenant  comment  on  peut  mesurer  cette  force  P,  ou 
plutôt  ce  qui  est  plus  commode,  sa  composante  horizontale  T.  Supposons 
une  aiguille  aimantée  dont  l'axe  magnétique  est  horizontal  et  qui  est  mo- 
bile autour  d'un  axe  vertical,  conditions  qui  seront  remplies  en  la  suspen- 
dant à  un  fil  par  le  point  où  son  centre  de  gravité  se  trouve  transporté  par 
l'action  de  la  composante  verticale  de  la  force  terrestre  ;  écartons-la  de  sa 
position  d'équilibre;  elle  fera  pour  y  revenir  une  série  d'oscillations. 
Lorsqu'un  pendule  composé  oscille  sous  l'action  de  la  pesanteur,  la  for- 
mule qui  donne  le  temps  d'une  oscillation  d'amplitude  infiniment  petite 
est: 


'  =  "  I/'tt' 


=„l/; 


dans  laquelle  imr^  est  le  moment  d'inertie  du  pendule  par  rapport  à  Taxe 
d'oscillation  eiplle  moment  de  rotation  maximum  de  la  pesanteur.  Cette 
formule  est  évidemment  applicable  au  cas  qui  nous  occupe,  et  il  faudra 
seulement  y  remplacer  le  moment  de  rotation  maximum  de  la  pesanteur 
par  celui  de  la  composante  horizontale  de  la  force  terrestre  agissant  sur 
l'aiguille.  Or  cette  action  est  celle  d'un  couple,  dont  le  moment  stati- 
que par  rapport  à  Taxe  magnétique  est  MT;  le  moment  de  rotation 
maximum  est  donc  aussi  MT,  et  Ton  aura  ainsi  : 

mt' 

où  K  est  le  moment  d'inertie  de  l'aiguille  par  rapport  à  l'axe  auquel  elle 
est  suspendue;  on  tire  de  là  : 

On  obtient  donc  ainsi  le  produit  du  moment  magnétique  de  l'aiguille 
par  la  composante  horizontale  de  la  force  terrestre;  ce  produit  est  un 
moment  de  rotation,  c'est-à-dire  une  force  multipliée  par  un  bras  de  levier, 
et  la  formule  suppose  que  les  unités  choisies  pour  les  longueurs,  les 
temps,  les  masses  et  les  forces,  sont  telles  que  l'unité  de  force  donne  à 
l'unité  de  masse  dans  l'unité  de  temps  l'unité  de  vitesse.  Si,  après  avoir 

M 

obtenu  la  valeur  du  produit  MT,  on  obtient  celle  du  rapport  -,  en  élimi- 
nant M,  on  aura  T  ;  or,  ce  rapport  sera  donné  par  l'observation  de  la  po- 
sition d'équilibre  d'une  seconde  aiguille  placée  à  la  fois  sous  l'influence  de 
la  première  et  du  magnétisme  terrestre;  mais,  avant  d'aller  plus  loin,  il 
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conviefii  d'indiquer  comoieat  Ton  dott  s'y  prendre  pour  tirer  de  Ti 

vation  les  différents  t^mes  de  la  Ibrmule  : 

MT=îi.-J-. 

Il  faut  en  effet  tenir  compte  de  la  torsion  du  fil  qui  dûninue  le  temps  des 
oscillations.  Supposons  l'aiguille  en  équilibre  sous  la  double  adimi  da 
magnétisme  terrestre  et  de  la  torsion  ;  soit  u  l'angle  que  fait  avec  le  nié- 
ridien  magnétique  un  diamètre  du  fil  pris  à  son  extrémité  inféneure  et 
parallèle  à  l'axe  magnétique  de  l'aiguille^  et  v  l'angle  que  fait  aossî  afec  le 
méridien  le  diamètre  pris  à  reitrémité  fixe  du  fil  qui,  si  celui-d  était  sMt 
torsion^  serait  parallèle  au  diamètre  inférieur  que  nous  «Tons  cfaoist*  Le 
moment  de  rotation  de  la  torsion  est  •  (r-*«),  •  étant  un  coeflkiMit 
constant;  celui  de  l'action  terrestre  est  MTsin.  «;  on  a  donc  : 

MT  sin.  n  =  •  [v^u)  ou  à  cause  de  la  petilese  de  u  : 

MT  u  =  5  (v^u) 

6         u 

Comme  il  est  difficile  d'avoir  la  valeur  exacte  des  v  et  des  u,  il  vaut 
mieux  observer  des  diflerences»  et  l'on  a  : 

,    MT  _»'  — t)^ 

D'autre  part,  te  temps  t  d'une  observation  obser\'é  et  réduit  à  une  am- 
plitude infiniment  petite  satisfait  à  la  formule  : 

MT  +  6* 

Le  temps  V  que  l'on  trouverait,  s'il  n'y  avait  pas  de  torsion,  est  donni- 
par  la  formule 


MT 
on  a  donc 


''="|/irT' 


et  en  lafisant  -^  &=  n,  nombre  qui  résulte  de  robser\atiuB  des  magies  «et 

t>.  on  a  : 


^i/^- 


Si  le  corps  oscillant  est  une  aiguille  de  figure  régulière  et  de  masse  bo- 
megène ,  en  peut  troaver  son  moment  d'inertie  par  des  méthodes  eo»- 
nues,  mais  dais  l'appareil  de  Gauss  (Magnêtomètre  umfikiire,  Toy.  T.  ffl, 
p.  ftll) ,  raigoille  est  Jointe  4  un  eystème  compliqué.  Boiir  détermoier  le 
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moment  d'inertie  de  la  masse  oscillante,  on  fixe  transversalement  à  Tai* 
guille  une  tige  de  bois  sur  laquelle  on  fait  reposer,  par  des  pointes  ai- 
gu^ et  à  des  distances  égales  du  point  de  suspension,  deux  poids  déter- 
Dàinés. 

En  désignant  par  K  le  moment  d'inertie  cherché,  pcir  m  la  masse  de 
chacun  des  deux  poids,  par  r  la  distance  de  leurs  points  d'appli^tion  au 
point  de  suspension ,  et  par  G  la  somme  du  moment  d'inertie  de  la  tige 
de  hoia  par  rapport  i  l'ate  de  suspension  et  des  moments  des  poids  par 
rapport  à  l'axe  vertical  de  chacun  d'eux ,  le  moment  d'inertie  de  tout 
l'appareil  est  c 

Si  donc  t,  V  et  r  sont  les  temps  d'ostillation  observés  et  corrigés  pour 
les  cas  successifs  où  on  tie  met  pas  la  tige  de  bois ,  où  les  poids  sont  à 
une  distance  r',  et  enfin  où  ils  sont  à  une  distance  r^%  on  a  les  trois  équa^ 
tions  : 

MT«»  =  nîK; 

MTrî  =  m(K4-C4-2mr'«); 

d'où  l'on  tire  M  T  et  K  qui,  une  fois  connu ,  devient  une  constante  de 
l'appareil.  Ajoutons  que ,  pour  utie  plus  grande  précision ,  il  faut  donner 
à  r  plusieurs  valeurs  diflérentes  et  déterminer  par  la  méthode  des  moin- 
dres carrés  des  inconnues  auxiliaires  qui  satisfassent  le  mieux  possible  à 
toutes  les  équations  ;  puis ,  comme  ces  diverses  opérations  demandent 
assez  de  temps,  il  faut  faire  osciller  simultanément  une  autre  aiguille,  de 
manière  à  pouvoir  ramener  lôs  observations  successives  à  la  valeur 
moyenne  de  l'intensité  dij  magnétisme  terreatre  pour  l'une  d'élies^ 

C^est  ainsi  que  Gauss  a  obtenu  avec  le  magnétomètre  unifilaire,  d'après 
une  série  d'observations  faites  le  il  septembre  1832  t 
TM=^  179575250. 

11  avait  pris,  pour  unité  de  temps,  de  longueur  et  de  masse*  la  seconde, 
le  millimètre  et  la  masse  d'un  milligramme.  D'après  ce  que  nous  avons 
dit,  l'unité  de  force  est  donc  la  force  qui,  agissant  pendant  une  seconde 
sur  la  masse  d'un  milligramme,  lui  donne  une  vitesse  d'un  millimètre  par 
seconde,  c'est-à-dire  le  poids  d'un  milligramme  divisé  par  la  vitesse  ac- 
quise au  bout  d'une  seconde  par  un  corps  tombant  dans  le  vide.  Cette 
vitesse  est  9811,03  à  Gœttingue.  De  sorte  qu'en  prenant  pour  unité  le 
poids  d'un  milligramme  à  Gœttingue  : 

TM  =  18302,29. 

Nous  allons  voir  maintenant  comment  le  rapport  de  ces  deux  mêmes 
quantités  peut  se  tirer  avec  tout  autant  d'exactitude  que  leur  produit  de 
la  position  d'équilibre  que  prend  une  seconde  aiguille  (n^  2)  sous  la  double 
action  du  magnétisme  terrestre  et  de  l'aiguille  que  nous  avons  fait  osciller 
(n**  1).  Dans  ce  qui  va  suivre,  G^^y^  laisse  indéterminée  la  ^i  de  la  varia- 
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tion  des  forces  magnétiques  avec  la  distance,  et  ses  presiières  obeen»- 
tioDs  ont  eu  pour  objet  de  la  fixer. 

Il  s'agit  d'établir  les  conditions  d'équilibre  de  l'aigiitlle  (ir  2)  mofaâe 
autour  d'un  aie  vertical  et  ayant  son  aie  magnétique  borâoatal  ;  Im 
forces  qui  agissent  sur  elle  sont  le  magnétisme  terrestre ,  ractioo  de  Tah 
guille  (n*  1)  fixe  et  ayant  son  axe  magnétique  dans  le  mènie  plan  horim- 
tal,  et  enfin  la  torsion  du  fil  de  suspension. 

Pour  qu'un  corps  soit  en  équilibre ,  d'après  le  principe  des  TîtesMs  vir- 
tuelles, il  suffit  que  la  somme  des  produits  de  cbacune  des  forces  par  le 
déplacement  infiniment  petit  de  son  point  d'application  projeté  sur  k 
direction  de  la  force  soit  nulle  ,  pour  tout  mouvement  compatible  atec 
les  liaisons  du  corps ,  et ,  dans  ce  cas ,  ce  sera  pour  tout  mouvemeat  de 
rotation  autour  de  Taxe  vertical  ^  que  nous  pouvons  considérer  oooiBe 
fixe. 

Prenons  pour  axe  des  z  le  fil  de  suspension^  pour  axe  des  a?  le  méridiea 
magnétique,  et  pour  axe  des  y  une  perpendiculaire  au  méridien  ;  Tongâe 
est  en  h  au  milieu  de  l'épaisseur  de  l'aiguille. 

Exprimons  les  conditions  tirées  du  principe  des  vitesses  Tirtoelles  : 
V  pour  les  forces  provenant  du  magnétisme  terrestre.  Soit  e  un  élémeat 
de  magnétisme  libre  de  l'aiguille  (m  2)  dont  les  coordonnées  sont  x,  f,  Zy 
T  edx  e&i\e  produit  de  la  force  par  le  déplacement  du  point  d'appli- 
cation projeté  sur  sa  direction.  Nous  avons  donc  pour  toute  l'aiguille  le 
terme  : 

2T  edw; 

2»  Pour  l'action  de  l'aiguille  (n*  i).  Soit  E  un  élément  de  magnétisme 
libre  de  l'aiguille  (n'^  i)  qui  a  pour  coordonnées  X  Y  Z. 
L'action  de  E  sur  e  est,  en  posant  : 


llement  égal  i 
Le  produit  voulu  est  donc  ; 


^  (n  étant  réellement  égal  à  2). 


Ee  dr 

et  pour  l'ensemble  des  deux  aiguilles  on  a  la  double  somme  : 

v^  Ee  dr 
^2  IT-- 

3»  Pour  la  torsion  on  a,  d'après  ce  que  nous  avons  vu,  u  étant  l'adgie 
de  Taxe  magnétique  de  l'aiguille  en  équilibre  avec  le  méridien  ougo6- 
tique,  et  N  l'angle  de  collimation,  le  terme  •  (N— u)  d  u. 

L'équation  d'équilibre  est  donc  : 

nedx  +  iz  ^~-^+^{fi^-u)  du  =  o. 
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11  s'agit  maÎDlenaDt  d'exprimer  soit  x,  soit  r  en  fonction  de  u  dans  les 
deux  premiers  termes;  ii  est  plus  commode  de  Jes  intégrer  par  rapport 
à  œ  et  à  r  et  d'en  reprendre  plus  tard  la  dérivée  par  rapport  à  u. 

On  aura  ainsi  : 

Ee 


T  ex  et 


(n— i)rt^»»* 


Concevons  maintenant  un  système  d'axes  rec- 
tangulaires ayant  même  origine  et  même  axe  des 
2  que  le  précédent,  mais  mobile  avec  l'aiguille 
dont  l'axe  magnétique  sera  Taxe  des  x';  prenons 
un  système  analogue  pour  l'aiguille  (n«  1)  ;  leur 
origine  sera  en  H  dans  le  même  plan  horizontal 
que  h,  et  sa  position  sera  déterminée  d'une  part 
par  la  longueur  R  de  la  droite  h'  B,  h'  étant  à  son 
tour  déterminé  par  les  coordonnés  a  p^  et  de  l'au- 
tre par  l'angle  ^  de  la  droite  R  avec  le  méridien 
magnétique;  l'axe  des  X'  de  ce  système  coïnci- 
dera avec  l'axe  magnétique  de  l'aiguille  (n»  1),  et 
sera  déterminé  par  l'angle  U  qu'il  fait  avec  le  mé- 
ridien magnétique  (Ûg.  n"  4).  Les  angles  u,  U,<^ 
sont  comptés  positivement  à  l'orient  du  méridien 
magnétique. 

Pour  passer  des  x  aux  x'  on  a  les  équations  : 

a?  =  ar'  cos.  u — y'  sin.  u  ; 
V  =  «'sin.u+î/'cos.  ti; 


Elg.  t 


et  pour  passer  des  X  aux  X'  on  a  : 

X  =  a  +  Rco8.y+.X'cos.  U— Y'sin.  U; 
Y  =  p  4-R  sin-  'l'-t-  X'  sin.  U— Y'  cos.  U  ; 
Z  =  Z'. 

Remplaçons  maintenant  a;  et  X  par  leurs  valeurs.. 
Pour  le  terme  2  T  ex,  il  vient 

2  T  ex'  cos. w—  ITey'  sin. u. 

Or,  s  T  ex'  =  T  m,  en  désignant  par  m  le  moment  magnétique  maximum 
de  l'aiguille  (n»i),  et  2  T  e  y  =  o. 
Doncil  reste  m  T  cos.  u  dont  la  dérivée,  par  rapport  à  ii,  est  :— w  T  sin.  y. 

E  e 
Prenons  maintenant  le  terme  22; jr-; — n;  on  a  : 

r>=(X^:r)»+(Y-»)'+(Z-î)». 


766  NOTBS. 

Ed  reniplaçaot  les  ancienaos  coDrdQooées  par  leurs .  faleurs,  eo  efiec- 
tuaot  les  calculs  et  en  posant  pour  simplifier  : 

k=  a  COS.  t^+p  sin.  ^  +X'  COS.  (^— U)  +  Y'sin.  (+-U) 

-{-a/  COS.  (+—  U)— y'  sin.  («]'— U). 
Z=[asin.'J— pcos. 'S'+X'  sin.  (<^— U)  — Y'cos.(+—  O 

+  X'  sin.  (^;— ti)  +  y'C08.(^^~tl)]«+(Y'— y')'- 

On  a  :r«  =  (R4-A)«+^ 

Comme  dans  les  expériences  R  sera  toujours  (rès-graod^    ^^^^jsedéTe- 

loppe  en  une  série  très-conyergeQte  suivant  les  puissaieet  aégalifes  et 
croissantes  de  R. 

Si  nous  supposons  k  et  l  ren^aoéa  par  leurs  ▼akurs^  on  voit 
Ee 
r 
est 


2  2  ~  ^^  •  -  se  compose  d'une  série  de  termes  dont  l'expression  générale 


Eex'\^^  Z'\X'^'  Y^'r''  ^  2  e'a:^  y^  z^  X  2E.V>'  Y'^  Z'' 


Rp  R' 

Dans  le  cas  le  plus  général^  tout  ce  qu'on  peut  établir  se  réduit  aux 
équations  : 

2  e=  0  2fj?'=m  Sey'  =  o  2eZ'=o 

2E=o  2EX'  =  M  2EY'=o  2EZ'=o 

Dans  le  cas  particulier  où  la  tigure  de  chacune  des  deux  aiguilles  aiasî 
que  la  distribution  de  son  magnétisme  est  symétrique,  par  rapport  à  rori- 

gine  des  systèmes  d'axes,  on  a  :  2  e  j:    y^  x'''  =  oet2  ^A'    y"^  z*    =o 
pour  toutes  valeurs  paires  des  nombres  (x+pi+v)  et  (a'+  ît'+*'). 

Ainsi  dans  ce  cas  si  l'on  a  en  même  temps  a  =  o,  et  p  =r  o,  les  coefficients 
des  termes  u  -  («-»-*^  r-("^-*),  etc.,  disparaissent.  Dans  le  cas  général,  ces 
coefficients  seront  toujours  très-petits,  les  coeflicients  des  deux  premiers 
termes  de  la  série  sont  nuls,  et  le  terme  principal  est  : 

=  mMR-^-*-*^[«cos.('l'— U)cos.(v  — II)— sin.  (<^  — Ujsin.C*}— tt^l 

dont  la  dérivée  par  rapport  à  «  est  : 
— mM R-("-^ *J  {itcos.l'l'— UJ  sin.  (^  —  u)  -sin. (tj»—  U) c«.(y  -  «■]  • 
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Oo  a  donc,  pour  le  développement  du  terme  de  l'équation  d'équilibre 
de  l'aiguille  relatif  à  l'action  de  l'autre  aiguille,  une  série  de  la  forme  : 

dans  laquelle  les  coeffloients  /sont  des  fonctions  rationnelles  des  sinus  et 
cosinus  des  angles  {^—  U)  et  u,  et  des  constantes  des  deux  aiguilles. 

On  voit  de  plus  que  dans  le  cas  particulier  de  symétrie  indiqué  plus 
haut  /',  /^,  etc.,  sont  nuls,  que  dans  le  cas  général  ils  sont  très-petits  et 
que  de  plus,  si  toutes  les  autres  quantités  restant  les  mêmes,  ^  est  augmenté 
de  180*,/,/",  etc.,  gardent  les  mêmes  valeurs  et /',/*, etc., changent  de 
signes.  L'équation  d'équilibre  est  donc  : 

.   — mTsin.u+/'R-('H-i)+/'R-»+«^etc.  — •(«— N)  =  o; 
comme  u  et  N  sont  très-petits,  on  peut  remplacer  6  (u  —  r^)  par 

Osin.(««-N). 

Soit  tfo  la  valeur  de  u  pour  laquelle  l'aiguille  (ifi  S)  est  en  équilibre 
sous  l'action  du  magnétisme  terrestre  et  de  la  torsion  en  l'absence  de 
l'aiguille  (n*  1),  ona: 

mTsin.  t/o  —  ^ sin.  (Wo  —  N)  =  0. 

A  cause  de  cette  égalité,  l'équation  : 

«•T8in.M+«sin.(tt— N)=^{mTcos.f/o+«cos.(uo--N)}8in.(fi— Wo) 

est  une  identité,  et  comme  i/o  est  à  peu  près  nul,  le  second  nombre  peut 
s'écrire  :  (m  T+û)  sin.  (u—Uq),  en  sorte  que  l'équation  d'équilibre  devient  : 

(m T+ •)  sin.  (u-^u.)  =  / R  -0^»)  +  f  R-(«+»)  +  etc. 

Si  Ton  ne  garde  que  le  coefficient  /,  ed  remplaçant  dans  sa  valeur  l'an- 
gle 4»  —  u  par  (+— wo)  +  («0  —  tt),  on  a  : 

(fiiT+6)8in(tt— iio)  = 
MmR-(*'+»^  1  COS. («—««)  {iieo8.(*-U)ski.(+-^oH-Mû.(f-U)co8.(*--iio) } 
I  sin.  (u — tio)  I  ncos.t^*— ll)cos.rt— Mo)— sin.  ('!'— U)8in.(<^— «o)  [• 
I/oà  l'on  tire  : 

mU       f  iico8.(*-U)8in.(+— tfo)+sin.(+-.U)cos.(4'— tio)  \  K-^^) 
mT-Hf  »«M  { ncos.rt— l)cos.(^-«o)-sin.(+-U)sin.(«K-«o) } R  <"^*' 
ou  en  négligeait  au  dénominateur  le  facteur  de  H  '^'*~^^^ 

tg.  (ti— tto)  =  ^Y4r5{"^^-('i^^)s*"-(+-*'o)+sin.(^;— U)^^^  c^^) 

=  FR-("^^»), 
où  l'on  a  F=    J  .  ^  en  changeant  ti  en  iiq. 
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Si  ïon  ireut  prendre  un  plus  grand  oombre  de  ternes,  il  Uaft 
la  difision,  et  en  posant  pour  simplifier  : 

j  =  «iM{ii  COS.  (+— U)cos.«»— ig— sin.(^— U)8in- f*— O } ,  oo  a: 

Ainsi  on  a:  tg(ii— «t)  =  FR-<'^»  +  F'RH*^-|.... 

Série  dans  laquelle  les  coefficients  F  profiennent  respediTefDeiil  des 
termes/,  où  «est  changé  en  ic«  et  cela  jusqu'au  terme  en  R-c^^D;  naiiy 
à  partir  de  U,  des  termes  nou? eaux  s'introduisent 

Il  oooirient  id  de  faire  une  remarque  qui  nous  serrira  plus  tard.  Ko» 
savons  qu'en  changeant  le  signe  de  i,  f%  fy  etc.,  gardent  les  mèm» 
Taleurs,  tandis  que  p  f^  etc.,  changent  de  signe.  Or,  si  »  est  pair  (œ  qui 
est  le  cas)  le  coefficient  de  R-'«»+»'  dans  la  série  de  tg.  (m  —  v^)  rrafeniir 
un  coefficient  de  l'espèce  /'et  un  coefficient  de  l'espèce  f;  donc,  a  partir 
de  ce  terme,  on  n'obtient  plus  de  termes  respectiTement  égaux  et  des  si- 
gnes contraires,  en  changeant  le  signe  ^. 

Nous  aToos  donc  tg.  (u  —  u^  =FR-t"-^< +F  R'^'^*^  c^- 

On  Toit  maintemant  que  si  l'on  fait  varier  R  et  qu*on  obsenre  les  aa- 
gles  («— trj  on  a  une  série  d'équations  d'où  l'on  peut  tirer  F,  et  l'on  a 
alors: 

—^Btn.  déterminé  comme  nous  TaTons  fu  pour  l'aiguille  (n*l). 

Ainsi  théoriquement  le  problème  est  résolu,  mais  au  lieu  de  comparer 
«  et  «•  il  Taut  mieux  comparer  entre  elles  deux  défiations  opposées 
ti'  et u*  obtenues  en  augmentant  U  de  deux  droits,  puis  faire  de  nouTeaa 
cette  double  observation  après  avoir  augmenté  ^  de  deux  droits,  ce  qui 
donne  :  «'  et  ti''''.  En  effet,  d'après  la  remarque  ci-dessus,  on  a  : 

Par  la  série  arc.  tg.  «  =  x— j  +...;  on  toit  que  le  défeloppemeol  de 


aco?.(+— Osin.C'l'— •«,)+sin.(<*— U)cos.(^ — «J 
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«t —  u  est  le  même  que  celui  de  long,  (u  —  «o)  jusqu'au  terme  en  r-<»»h-3)^ 
donc  : 

(mi  +  ft) 


nous  changeons  maintenant  le  signe  U,  nous  aurons  : 
(i^-Vo)+(ii--t/o)  =  -2FR-('^0  +  G'R-('^)...-^^;5^ 


G'  désignant  un  coerficient  quelconque  dont  nous  ne  déterminons  pas  la 
valeur.  Le  dernier  terme  ne  change  pas  de  signe^  parce  que  /  et  9  en 
changent  tous  deux  ;  on  aura^  en  retranchant  ces  deux  développements  et 
en  divisant  par  4  . 

^  t 

e  par  conséquent  aussi  : 

tg-  T  (ti' - w"+w'^— un  =  FR-(«+*)+L'R"(«+8).,..  +L  n^i  h-c»»^. 

De  sorte  que  nous  obtenons  ainsi  un  développement  dans  lequel  la 
moitié  des  coefficients  a  disparu  jusqu'au  terme  en  R-(«»+^\ 

11  reste  à  déterminer  les  valeurs  a  donner  à  <|^  et  à  U,  qui  doivent  être 
telles  que  les  erreurs  dans  leur  mesure  influent  le  moins  possible  sur  la 
valeur  de  F;  pour  cela^  la  valeur  de  U  pour  une  valeur  donnée  a  ^  doit 
rendre  F  maximum  ;  on  a  ainsi  : 

Cotg.  ('l'-U)  =  n  tg.  (+-110)  coi'^  (+--«0). 

La  valeur  donnée  à  ^  devra  rendre  celte  expression  maximum  ou  mini- 
mum, ce  qui  a  lieu  : 

imtM 


i®  En  faisant  M'-*— Wo)  =  90^  ou  270»  ;  dans  ce  cas  F  = 
^  En  faisant  («^  -  wo)  =  0  ou  180«...  F  = 


iitT+d' 

m  M 
mT+fi' 


11  y  a  donc  deux  méthodes  d'observation  (flg.  2)  ;  dans  chacune  des  po- 
sitions indiquées  par  H,  et  H„  l'aiguille  fixe  doit  prendre  deux  positions 
diamétralement  opposées. 

La  première  méthode  est  la  plus  avantageuse^  car  elle  donne  pour  F  une 
valeur  n  fois  plus  grande,  et  les  erreurs  sont  par  conséquent  diminuées  dans 

le  rapport  de  i  à-. 

m.  49 
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Les  premières  eipérienees  de  Gaiiss  ont  en  pour  olyet  de  déterraiier  k 
Taleur  de  n  laissé  indéterniiné  dans  tous  les  calculs.  Voici  le  tableau  de 


s 

i 


-^^E-.      L 


Fig.  2. 

ses  observations  pour  lesquelles  il  a  employé  simultanément  les  deux  mé- 

I 

thodes;  dans  ce  tableau  v  =  j(ti— u"+ti"— m""). 


a 

«  l^«  méthode. 

V  2«  mélbode. 

i-.3 

2*  13'  5i",2 

1*  57'  24",8 

1,  * 

!•  47'  28",6 

1*  Î9'  4(r,5 

i.  5 

\^tr  i9",i 

!•  10'  ir.3 

i,6 

i*  12'    7",6 

0»  55'  58",9 

etc. 

etc. 

etc. 

On  voit  d'abord  que  les  nombres  de  la  seconde  colonne  sont  à  peu  près 
doubles  de  ceux  de  la  troisième,  ce  qui  montre  que  n  doit  être  ^al  à  % 

En  donnant  à  n  la  valeur  %  Gauss  a  trouvé  pour  les  coefficients  les  va- 
leurs suivantes  : 

ig.  V  =  0,086870  R»  —  0,002185  R»  pour  la  première  métJiode,  et  k- 
tableau  suivant  donne  les  valeurs  comparatives  des  angles  v  observés  et 
calculés  d'après  cette  formule  : 


R 

Valeon  de  v  obterTéet. 

Valeunde  v  etl«ttlées. 

DiflIreMM. 

M 

2»  13'  51",2 

2*»  13'  50",4 

+(r,8 

1.4 

1*  47'  28",6 

r  47  24",1 

+4%5 

1,5 

!•  27'  19^,1 

1«  27'  28^,7 

-^fi 

1,6 

1»  12'    Tfi 

!•    0  14^9 

--^r,^ 

Il  ne  peut  rester  aucun  doute  sur  la  valeur  de  n  et  la  loi  des  attractions 
magnétiques  se  trouve  ainsi  confirmée.  En  outre ,  Ton  voit  que  si  Tod  ne 
prend  pas  des  valeurs  de  R  plus  petites  que  4  fois  la  loogueBr  àm  ai* 
guilles  (elles  avaient  0B^3)^deux  termes  de  la  série  soùt  suffisants. 
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Voici  maintenant  les  éléments  d'une  détermination  de  la  valeur  absolue 
de  la  force  horizontale  du  magnétisme  terrestre  : 

R  =i»,â     V  =3»,  4a'19",4; 
R'=l»,6      t;'  =  lo,34'19",3; 

On  adonctg.t;=FR-«4-L'R-»ouRMg.  »  =  FR«  +  L'; 
de  même R*»  tg.  » '  =  FR»«-f  L. 


d-oùF=^'\^::^:^-^=ii3056î00; 


de  là  Y  =  56606437. 

L'onad'aiUeursMTrr  179770600, 

d'où  T  =  1,782088;  et  on  se  rappelle  que  Tunité  est  la 
forc6qui,en  agissant  sur  Tunité  de  magnétisme  libre,  produirait  une  action 
égale  à  l'unité  de  force. 

En  résumé,  la  détermination  de  l'intensité  absolue  du  magnétisme  ter- 
restre se  compose  de  deux  opérations  bien  distinctes;  dans  la  première 
on  détermine  le  nombre  des  oscillations  que  fait  une  aiguille  dans  un 
temps  donné;  ce  nombre  dépend  de  l'intensité  du  magnétisme  terrestre  et 
de  la  constitution  de  l'aiguille,  c*est-à-dire  du  moment  statique  de  ses  élé- 
ments de  magnétisme  libre  et  de  son  moment  d'inertie;  comme  on  peut 
facilement  déterminer  ce  moment  d'inertie,  on  obtient  le  moment  statique 
du  magnétisme  de  l'aiguille  multiplié  par  Tintensité  du  magnétisme  ter- 
restre. La  seconde  opération  consiste  à  observer  la  position  d'équilibre 
que  prend  une  aiguille  soumise  à  l'action  du  magnétisme  terrestre  et  h  celle 
de  l'aiguille  que  l'on  a  fait  osciller;  cette  dernière  action  dépend  de  la  dis- 
tribution du  magnétisme  libre  dans  les  deut  aiguilles,  de  la  distance  des 
centres,  de  la  position  des  axes  magnétiques  par  rapport  à  la  droite  qui 
joint  les  centres,  et  enûn  de  la  loi  que  suivent  les  attractions  et  les  répul- 
sions magnétiques.  Cette  loi  une  fois  connue,  on  trouve  que  l'action  totale 
de  Taiguille  fixe  sur  l'aiguille  naobile  tend,  à  mesure  que  la  distance  des 
centres  augmente,  à  varier  en  raison  inverse  du  cube  de  la  distance,  en 
sorte  que  ce  moment  de  rotation  pris  pour  une  distance  suffisammei.t 
grande  et  multiplié  par  le  cube  de  la  distance  peut  être  considéré  comme 
un  produit  constant  ;  et  ce  produit,  en  plaçant  les  axes  magnétiques  des 
deux  aiguilles  dans  des  directions  relatives  déterminées,  est  exprimé  par  le 
produit  des  moments  statiques  du  magnétisme  des  deux  aiguilles.  Comme 
d'ailleurs  le  moment  de  rotation  exercé  par  le  magnétisme  terrestre  sur 
fiiguille  mobile  est  exprimé  par  le  produit  du  moment  statique  de  l'ai, 
guille  et  de  l'intensité  magnétique  terrestre,  et  que  la  position  d'équilibre 
dé  l'aiguille  nous  fait  connaître  le  rapport  des  deux  moments  de  rotation, 
on  en  conclut  le  rapport  des  deux  quantités  dont  on  a  obtenu  le  produit 
par  la  première  opération. 


ACM 
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NOTE  B  (p.  231), 

REUTIYI  AU  MAGKÉTOaiTIB  MPILÂIU. 

Cette  note  a  pour  objet  de  montrer  comment  Ton  tromre  la  Tilear  <is 
couple  que  fait  naître,  sous  l'action  de  la  pesanteur,  le  mode  <le  suspea- 
sion  du  barreau  aimanté  dans  le  magnétomètre  bifilaire  et  comment  Ym 
en  déduit  f  intensité  du  magnétisme  terrestre  et  les  TariatioDS  <le  œC  élé- 
ment. 

La  figure  3  représente  la  position  d'équilibre  qai  résolte 
pour  le  magnétomètre  de  l'action  de  la  pesanteur  seule,  c'est- 
à-dire  celle  qu'il  prendra  si  Ton  suppose  le  barreau  depoOTra 
de  magnétisme  ;  nous  admettons  que  les  deux  points  d'attacte 
supérieurs  des  fils  A  et  B  sont  sur  une  même  horâoolale  et 
que  les  points  d'attacbe  inférieurs  a  et  6  sont  situés  tous  les 
deux  à  la  même  distance  du  centre  de  grarité  c  du  fasrresii. 
Pour  qu'il  y  ait  équilibre,  il  faut  que  les  deux  fils  Tiennent  se 
couper  sur  la  verticale,  passant  par  le  centre  de  gravité,  de 
telle  sorte  que  le  poids  du  barreau,  transporté  en  ce  point 
d'intersection^  se  décompose  en  deux  forces  dirigées  suivast 
le  prolongement  des  fils,  ce  qui  exige  que  ces  fils  soient  da» 
un  même  plan  vertical  et  qu'Us  soient  symétriquenieol  plaoés, 
de  part  et  d'autre,  de  la  verticale  du  point  o,  e'est-è-dire 
que  cette  verticale  coupe  par  le  milieu  les  lignes  A  B  et  «  ^. 

Concevons  qu'un  couple  borizontal  vienne  à  agir  sur  l'ai- 
guille; il  se  produira  un  mouvement  de  torsion  du  sjstèflK 
suspeoseur  et  les  fils  cesseront  de  se  trouver  dans  un  plan  ver* 
tical;  en  même  temps  le  point  c, 'milieu  de  a  ^,  remooleri 
d'une  fort  petite  quantité  le  long  de  la  verticale. 
Supposons  maintenant  le  système  en  équilibre 
sous  l'influence  de  toutes  les  forces  qui  agiaseBC 
sur  lui,  et  soient  a  l'angle  dont  a  tourné  faigiiille, 
2  A  la  longueur  A  B  espacement  supérieur  des  fite, 
2  ^  la  longueur  a  b  espacement  inlérieur  des  fils, 
P  le  poids  du  barreau,  T  la  tension  comoume  de 
chacun  des  fils,  L  leur  longueur  et  /  cette  mèflw 
longueur  projetée  sur  la  verticale.  Menons  par  le 
point  c  la  ligne  A'B'  égale  et  parallèle  à  ACB; 
joignons  AA'  et  BB*;  AA'  BB'  sera  un  rectangle 
vertical  et  les  Ugnes  A'B  et  ac^  seront  dans  no 
même  plan  horixontal  (Fig.  À). 

Le  poids  P  peut  se  décomposer  en  deux  foim 
p 
égales  à  ^  appliquées  en  a  et  6,  la  tension  T,  di- 


Fig.  3. 
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rigée  suivant  a  A,  se  décompose  suivant  la  verticale  en  une  force  qui  a  pour 

T  / 
valeur  T  cos.  A' A  a,  c'est-à-dire  -j-.  Or  le  système  étant  un  équilibre , 

Là 

la  résultante  des  forces  appliquées  en  a  doit  être  nulle.  La  projection  de 
cette  résultante  sur  la  verticale  doit  être  nulle  aussi,  et  par  conséquent 
oo  a: 

L   "  2   • 

Du  point  A'  abaissons  une  perpendiculaire  K'k'  sur  acb;  la  composante 
horizontale  de  la  tension  qui  agit  suivant  ak'  peut  se  décomposer  elle- 
même  suivant  ak'  et  k'K;  il  en  est  exactement  de  même  en  6,  en  sorte 
que  nous  aurons  deux  forces  égales  dirigées  suivant  ak'  eibk  qui  se  dé- 
truiront, et  deux  autres  dont  la  direction  est  perpendiculaire  à  celle  de 
l'aiguille  qui  constituent  un  couple  faisant  équilibre  au  couple  du  magné- 
tisme terrestre. 

La  composante  horizontale  de  la  tension  a  pour  valeur  : 

T  COS.  AaA'  =  T  ^. 

L'expression  de  la  composante  perpendiculaire  à  l'aiguille  est  donc  : 
T  A'^   ^>         f/4.        m  A'o  ,    A' A:' 

k'k' 
ouTX^. 

En  nommant  K  la  valeur  du  couple  bifilaire  horizontal  qui  tend  à  ra- 
mener l'aiguille  à  sa  position  d'équilibre,  on  aura  donc  : 

K  =  2T  X  ^  Xoc  =  2A^sin.aY. 

L  L 

Et  en  remplaçant  T  par  sa  valeur  tirée  de  l'équation  qui  égale  les  com- 
posantes verticales,  on  a  :  K  =  1~~^*  équation  à  laquelle  il 

faut  joindre  l'équation  de  condition 

I»  =  L«  +  A»  —  *«  —  2  A  *  cos.  a. 

Ëo  général  A  et  ^  sont  si  petits  par  rapport  à  L  qu'on  peut  sans  erreur 
supposer  I  =  L,  et  nous  ajouterons  que  la  torsion  propre  à  chaque  fil  in- 
troduit aussi  deux  petits  couples  obliques,  mais  tellement  faibles  qu'on 
peut  négliger  leur  action. 

Parmi  toutes  les  positions  que  peut  prendre  le  barreau  sous  l'action 
combinée  des  deux  couples  magnétique  et  bifilaire,  il  en  est  une  particu- 
lièrement intéressante  au  point  de  vue  des  observations,  qui  est  celle  pour 
laquelle  Taxe  magnétique  de  l'aiguille  est  normal  au  méridien  magnétique. 
On  voit,  en  eflet,  que  pour  cette  position  toutes  les  forces  magnétiques 
perturbatrices  qui  altèrent  ladécUnaison  sans  modifier  l'intensité  horizon- 
tale, laisseront  le  barreau  magnétique  immobile,  puisque  les  composantes 
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de  chaque  couple  perturbateur  sont  appliquées  en  sens  directement  am- 
traires  l'un  à  l'autre  aui  deux  extrémités  de  l'axe  magnétique  ;  au  coetnire, 
les  forces  qui  altèrent  l'intensité  horiiontale  auront  leur  entier  effet  et 
manifesteront  leur  action  par  des  déplaceroei^  angulaires  du  barreMi 
autour  de  Taxe  G  0. 

Concevons  donc  que  par  des  tâtonnements,  c'est-à-dire  en  faisant  ^mer 
peu  à  peu  la  position  d'équilibre  dépendant  du  mode  de  suspension  seul, 
on  ait  amené  l'aiguille  dans  la  position  indiquée^  le  moment  du  couide 
magnétique  est  maximum  et^  en  le  désignant  par  M,  on  a: 

A  «y  P  sin.  «             rf»  P  sin.  « 
M  = , ou     j--; 

en  désignant  par  d  Tespacement  des  fils  lorsqu'on  les  suppose  parallèles 
et  en  remplaçant  f  par  L  qui  en  diffère  très-peu,  conmie  nous  l'aTons  tu. 

On  voit  donc  que  la  mesure  directe  des  différentes  quantités  qui  entrent 
dans  cette  expression  permettra  de  trouver  la  valeur  du  couple  maimé- 
tique  tout  aussi  bien  qu'en  observant  la  durée  d'un  certain  nombre  d'os- 
cillations, et  comme  la  méthode  qui  sert  à  la  mesure  des  angles  dans  le 
magnétomètre  comporte  une  très-grande  précision  et  qa'on  peut  obtenir 
aussfles  autres  éléments  de  la  formule  avec  toute  la  rigueur  désirable,  il 
s'ensuit  qu*on  arrive  ainsi  à  une  valeur  très-approchée  de  la  force  di- 
rectrice qui  agit  sur  le  barreau  aimanté. 

Nous  allons  voir  maintenant  comment  l'on  se  sert  du  magnétomètre 
bifilaire  pour  observer  les  variations  de  l'intensité  horixontak.  Le  moment 
M  est  le  produit  du  magnétisme  propre  du  barreau  que  nous  sappoaons 
invariable  par  l'intensité  horizontale  variable  du  magnétisme  terrestre. 
Lorsqu'en  vertu  de  cette  variation  M  varie^  l'angle  «  varie  aussi;  on  a  donc  : 

L'équation  de  condition  dont  nous  avons  parlé  plus  hant  donne  : 

a  /  = — ?î5i-î — î^  de  sorte  qu'en  remplaçant  d  /  par  sa  valeur,  oc 

,.  .     ^        %.  d  M      I    ^        ,  ^è  sin.  « I  . 
et,  en  divisant  par  M,-t-  =  <cotg.  «-| ^ — >  <<*• 

Si  Ton  néglige  la  petite  fraction  -=- 


trouve: 
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Enfin,  il  est  toujours  possible  d'établir  les  conditions  d'équilibre  de  telle 
sorte  que  pour  la  valeur  moyenne  de  M^  on  ait  :  à  x=  49^,  soit  en  nuidi- 
fiant  letf  longueurs  à,  è^  soit  en  faisant  varier  la  longueur  des  fils,  soit  encore 
en  ajoutant  des  poids  au  barreau  ;  de  cette  manière  l'équation  précédente 

devient  :  "^  =^  *• 

Nous  avons  dit  comment  Ton  observe  avec  une  échelle  horizontale 
un  miroir  et  une  lunette  les  déplacements  angulaires  du  barreau.  Si  O 
est  la  distance  exprimée  en  millimètres  qui  sépare  le  miroir  de  l'échelle, 
et  par  conséquent  aussi  le  miroir  de  la  lunette,  une  lecture  de  n  millimètre! 

dans  la  lunette  correspondra  à  une  valeur  de  da  égale  à  r^.  Or,  comme 

on  a  -^  =  <<  a,  il  en  résulte  -^  =  -^^  et  on  a  ainsi  la  fraction  dont 

on  %  changé  l'intensité  boriiontale  magnétique,  sa  valeur  moyenne  étant 
prise  oomnoe  unité. 

Note  C  (p.  257), 

RELATIVE  A  LA  DÉTERMINATION  NS  ÉLÉMENTS  MA6NÉTI0UBS  DES  PRIIiaPALES 
STATIONS  DU  GLOBE  TBRRE8TRB. 

Nous  donnons  dans  cette  note  tous  les  renseignements  que  nous  avons 
pu  recueillir,  grâce  à  l'empressement  obligeant  avec  lequel  ils  nous  ont 
été  communiqués. 

Nous  avons  déjà  eu  l'occasion  de  citer  les  observations  magnétiques  qui 
se  font  à  Paris  avec  }ine  précision  remarquable  sous  la  direction  de 
M.  Liais.  En  i855,  MM.  Goujon  et  Liais  ont  déterminé  l'influence  locale 
pour  les  différentes  salles  de  l'Observatoire  où  se  font  des  observations  ma- 
gnétiques. Dans  oe  but,  ils  ont  choisi  quatre  stations  ciroonvoisines  qui 
étaient  Montronge,  la  plaine  Si-Denis,  Vincennes  et  St-Ck>ud,  et  ils  ont  cè- 
servé  dans  chacune  la  déclinaison,  Tinclhiaison  et  l'intensité  magnétique. 
On  a  pu  conclure  de  la  valeur  de  ces  éléments  celle  qu'ils  devaient  avoir 
i  l'Observatoire,  et  en  comparant  cette  valeur  avec  celles  réellement  oh- 
servées,  on  a  déterminé  les  erreurs  locales. 


STATION. 

DÀTI. 

»icuHAifoir. 

UlCUlfAlfOIf. 

Inieniité  horii. 
Valeur  absolue. 
Unités  de  GtMt. 

Observatoire  de  Paris. 
Lat.  48»  50'  13".  .  .  .  •. 
Longitude  de  Greenwich . 
2«  20'  24"  E 

J 

1854 
1855 

1856 

20»     V  55" 
19    57    45 

19    48    23 

66*  25*3 
60    22  5 

66     19  2 

1,8882 
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M.  Pianlamour,  directeur  de  rObeer? atoîre  de  Geoèf  e,  nous  a  ca 
piqué  les  résultats  des  obsenratioos  magnétiques  les  plus  réeeotes  : 


STATIOH. 

DATCi. 

nicuiuisos. 

•ATIS. 

Geoéfe 

Ut.  46*  1 1'  59" 

Long,  au  mérid.  de  Paris. 

3<»49'0. 

!$•  59',76 
17*  54',49 

1846,0 
1852,0 

640  40\5 
63»  S9',65 

18^,14 
1843,3? 

A  l'Observatoire  de  Greenwich^  la  moyenne  de  toutes  les 
faites  pendant  l'année  1856  donne  pour  les  éléments  da 
restre  les  valeurs  suivantes  : 


GuzMWica. 

Lat- 5f28'39*'. 

Long,  de  Paris.    2  20  24   0. 


'Déclinaison.  ...  21*  42*  52. 
I  loeUnaisoo.  ...  68    31 
IntensUé  horliootale.  .  .  3,822. 

Valeur  absolue. 

Unités  I 


Les  unités  dont  on  s'est  ser«  à  Greenwich  pour  la  mesure  de  rmteoiifeé 
sont  le  pied  et  le  grain  anglais,  au  lieu  du  millimètre  et  du  miUt- 
gramme  comme  à  Paris. 

M.  Quetelet,  directeur  de  TObeervatoire  de  BruieUes,  publie  chauve 
année  le  résultat  d'un  grand  nombre  d'observations  magiïétiqiies  laites, 
soit  à  Bruxelles  sous  sa  direction,  soit  par  divers  oboervalenfs  qu  les 
lui  cooununiquent.  Nous  extrayons  de  ses  notices  les  taUeain  snivaols  : 


1 

;                            STATI05. 

1 

MW. 

-.«««. 

-«-.. 

1                             BtCXClXES. 

j  Utitode.  .  .  .  .  50»  5r  11". 

Long,  de  Paris.  .2     1    46  E. 

1 

1852 
1853 
1854 
1855 

1 

20*  18'   2 
20     6,  0 
19   57,  7 
19   57,   5 

67»  48'   6 
67    47,  6 
67    45,  0 
67    43,  0 

La  moyenne  des  valeurs  obtenues  pour  l'intensité  de  It  force  boriioiitaie 
à  Bruxelles  de  1828  à  43  est  0,963  en  prenant  pour  celle  de  Paria  IjOÛO. 
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Eléments  magnétiques  pour  la  date  1853,  66,  déterminés  par 
M.  A,  Ermann, 


STATIONS. 

LATITUDB. 

Long,  à  FK. 
de  Paris. 

IHCLIIIAISOV. 

DécilIfAlSOll. 

Intensité  horix. 
Valeur  absol. 

Berlin.  .  . 

62*3r5  5" 

!!•  3'  11" 

67»  29' 72" 

14057'   3" 

1,7900 

Paris.    .  . 

48  50  16 

0 

66  25  29 

20  17  51 

1,8503 

Marseille  . 

43   18  10 

356  58     0 

61   57   47 

17   35  35 

2,1026 

Carthagène. 

37  85  42 

356  40  30 

57   55  74 

18  53  20 

2,3251 

Malaga  .  . 

36  43  15 

353  14  34 

58   19  16 

20  11   41 

2,3436 

Santander 

48  29  57 

351   27  22 

63  38  39 

21   13  31 

2,0493 

Nantes  .  . 

47   13  18 

356     6  44 

66     2  95 

21   28  57 

1,9360 

Les  unités  qui  mesurent  les  intensités  sont  les  unités  de  Gauss.  . 

Observations  magnétiques  dans  le  nord  de  V Allemagne  et  en  Hollande, 
par  M,  E.  Quetelet,  réduites  au  i*^  janvier  1856. 


STATIONS. 

LATlTUin. 

Longitude 

au  méridien 

de  Paris. 

nfCLIHAlSOH. 

Intensité  horizont. 

rapportée 
à  celle  d*  Altona, 

Bruxelles 

Cologne 

Bonn 

Gotha 

Gœttingue.   .  .  . 

Berlin 

Altona 

Amsterdam. .  .  . 
Rotterdam.  .  .  . 

50<»5ril"' 
50  56  29 
50  43  45 

50  57 

51  32 

52  31 

53  32  46 
52  22  30 
51   65  19 

2»6r46"0. 
4  37   30  E. 
4  45  45  E. 
8  23         E. 
7   14         E. 
10  41   46  E. 
7  36  30  E. 
2  32  54  E. 
2     8  50  E. 

67037*6 

67   11,9 
67     2,6 

66  48,6 

67  9,1 

67  27,4 

68  27,2 
68   14,9 
68     4,6 

1»034 
1,049 
1,058 
1,051 
1,033 
1,029 
1,000 
1,014 
1,008 

Une  communication  de  M.  Lamont  nous  donne  les  résultats  des  obser* 
fations  les  plus  récentes  faites  à  Munich  : 


STATION. 

DATES. 

D^CUNAISON 
MOYENNE. 

INTENSITÉ    II0RI20NT. 
MOYENNE. 

Munich 

Lat.  480  8'  45" 

Longitude  de  Paris  : 

9'  16'  15"E. 

1854 
1855 
1856 
1857 

13*»    19'    45 
15     11     72 
15       5     41 
14     57     86 

1,9615 
1.9598 
1,9080 
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Observations  magnétiques  faites  en  Angleterre^  en  BoUande,  en  Belgique  et 
en  France^  par  M.  Mahmoud,  directeur  de  rObservatoire  du  Caire,  ri- 
duites  oui*'  janvier  1 856. 


STATlOîfS. 


Edimbourg. 
Maocbcster. 
Liferpool.  . 
Dublin.  .  . 
Caaabridge. 
OifM.  .  . 
Kew.  .  .  . 
Greenmich. 
Lcyde.  .  . 
Amsterdam. 
UBaye.  , 
Rotterdam.  . 
I  Bruielles.  .  . 
Calais.  .  .  . 
Dieppe.  ,  ,  . 
Rouen.  .  •  . 
Saint -Germain 
Enghien.  .  . 
Versailles.  .  . 
Paria. 


550  57' 20" 
53  29     0 
53  24  40 
53  23   14 
52  12  50 

51  45  38 

52  38  16 
51  28  39 

51  9  23 

52  22  30 
52  4  20 
51  55  19 
50  51  11 
50  57  33 
49  55  35 
49  26  29 
48  64  37 
48  57  58 
48  47  50 
48  50  13 


Long,  au  mer. 
d«  Parte, 


5«4r    l*" 
4  34   46 
6   19   19 
8  41   52 

2  14  31 
35  54 
38  0 
20  24 
9  23 
32  54 

1  58  16 

2  8  59 
2     1   46 

0  29     0 

1  16  81 
1  14  32 
0  H  43 
0  2  9 
0  10  8 
0     0     0 


UKUWAliO». 


7I«20'6 

69  67,7 

70  1,0 
70  25,4 
68  55,3 
68  60,3 
68  33,0 
68  31,2 
68  19,3 
08  24,9 
68  18,8 
68  12,3 
67  39,8 
67  59.5 
67  22,5 
67  4,0 
66  31,5 
66  32,0 
66  26,1 
66  21,8 


1,601 
1,633 
1,683 
1,671 
1,729 
I,Î37 
1,754 
1,756 
1,767 
1,763 
1,763 
1.773 
1,801 
1,782 
1.825 
1,843 
1,882 
1.384 
1.888 
1,889 


Takw 


&,M4 

4,912 

4, 9251 

4,915' 

4,808 

4,812 

4,.798 

4,7»^ 

4,784 

4,792 

4,73^ 

4,775 

4,739 

4.75â 

4,744 

4,130 

4,724 

4,734 

4,722 

4.-22 


Observations  wiagnitiques  faites  en  Espagne ,  communiquées  pmr 
if.  Manuel  Rice  Senobas, 


STATIONS. 

Loue,  au  mer. 
'^"™'-|      de  Paru. 

ITfIWifl—. 

..-. 

Madrid 

IJsbonne 

Vigo 

Ferre! 

Vards. 

Pasafws. 

40  25 
38  42 

42  14 

43  29 
43  47 
43  20 

6»   2'   0" 
H   28  46 
11      4  45 
10  33  15 
10     3   15 

4     6  15 

22  23 

61«18' 
60  50,2 
63  21,3 

63  38 

64  23,9 
62  55,9 

186^ 
1853 

• 

• 
• 

M.  Rice  Senobas  fient  de  nous  comiminiquer  le  résolut  d'obser? atio» 
K'cenles  faites  à  Lisbonne. 
Déclinaison  obsenrée,  le  22  juillet  1857,  par  M.  Lamont  :  21*  4-4'  18* 
Inclinaison  id.  par  M.  Peyrado  :  60   49  48 
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Une  communication  de  M.  Buys  Ballot  nous  donne  la  valeur  des  deux 
mêmes  éléments  magnétiques  pour  llrecht,  à  la  date  du  26  août  1857. 
Déclinaison  :  48»  56' 
Inclinaison  ;  68    4,5. 
En  Autriche^  un  grand  nombre  de  stations  placées  sous  la  direction  de 
M.  Kreil  forment  un  système  très-complet  d'observations  magnétiques.  Le 
tableau  suivant  présente  les  éléments  magnétiques  en  quelques-uns  de 
ces  points;  leurs  valeurs  sont  réduites  au  i*"**  janvier  1850,  date  la  plus  ré^ 
cente  pour  laquelle  on  les  ait  calculées. 


r 


STATIONS. 


Padeue.  . 
Venise.  .  . 
Saliboorg. 
Ancône. .  . 
Trieste.  .  . 
Laybacb.  . 
Gratz.  .  . 
Vienne.  .  . 
Raguse. .  . 
Ofen.  .  .  . 
Temeswar. 


45°  24' 

45  36 
hl  48 
43  31 

46  39 

46  3 

47  4 

48  13 
42  38 
47  29 
45  25 


Lougitude 
au  mérid, 
de  Paris. 


9»  32 
9  50 

10  39 

11  9 


25 

12 

8 

2 


15  47 

16  43 
18  52 


raCMNÀlfOlf. 

iircuRAisoif. 

16°    0'8 

62» 

50' 

15     1,1 

62 

43 

15   16,6 

64 

34 

H     8,4 

60 

57 

14  28.2 

63 

39 

13  58,5 

62 

51 

13  49.2 

63 

27 

13  31.1 

64 

20 

12  n,8 

59 

27 

12   18.6 

63 

13 

10  50,0 

61 

39 

Intent.  loUie. 
Valeur  a))Solue. 
Unit*,  de  GauM. 


4,542 
4,526 
4,567 
4.467 
4,538 
4,534 
4.556 
4,590 
4.451 
4.537 
4,493 


En  Russie,  les  seules  observations  récentes  sont  celles  des  observatoires 
magnétiques  placés  sous  la  direction  de  M,  KupITer. 


Lonj^lude 

Intensité  tioriz. 

STATIONS. 

LÀTlTtDI. 

au  méridien 
de  Paris. 

DBCLIHAISON 

llfCLlNAISON. 

Valeur  absolue. 
Unités  de  Gauss 

D1TB8 

1 

Pétersbourg. 

590  57' 

27»  69' 

6°  26' 

70«59' 

1.652 

184l| 

• 

5     50 

70     49 

1850 
185|i 

6C     80 

88      14 

7     44 

1866| 

CaUkérinbourg., 

70    6,1 

1,850 

1851 
184l| 

39     54 

• 

8     54 

1856 

Bimaonl .  . 

68     56 

185M 

1 

3,061 

184ll 

Nertchinsk .  / 

a 

4     10 

1856 

67  23,1 

1851. 

3,212 

1841 

Pëking  .  .  .  f 
Miuion  russe  {   ^^    54 

1 

114       0 

» 

56    4,3  1 

1851^ 

Nous  avons  déjà  eu  Toccasion  de  citer  plusieurs  fois  les  observations 
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magnétiques  du  colonel  Sabine.  Nous  donnons  dans  le  tableau  sai? ant  \t% 
(éléments  magnétiques  pour  les  quatre  principales  stations. 


STATIONS. 

Longit.aumér. 
de  Greenwich. 

LATITUDI, 

râcLniÀiioii 

iNCLnrAiflow. 

UTBwrn 
horiz. 

»ATn 
mojcoBtt. 

Toronto. . 

790  21' 0. 

450  39' N. 

lo33'0. 

75^15 

a,&4 

dei845à7 

Hobarton. 

t47    27    E. 

42    46  S. 

9   57  E. 

—  70    34 

4,Sl 

delt4aà8 

Le  Cap.  . 

18   29   E. 

83   55  S. 

29     7  0. 

—  53   25 

4.46 

de  1841 i 6 

Ste-Hélène 

5   40  0. 

15   36  S. 

23   51  0. 

—  22   70 

5,57     de  1844  à  7| 

La  Taleur  absolue  de  l'intensité  horizontale  est  exprimée  au  moyen  des 
unités  anglaises.  Dans  la  colonne  des  inclinaisons,  le  signe  —  indique 
que  c'est  le  pôle  sud  de  l'aiguille  qui  plonge  au-dessous  de  l'horiBoiL 

Dans  les  Indes^  un  service  spécial,  Magnetie  survey,  a  été  oi^anisé  pour 
les  observations  magnétiques;  voici  le  résultat  de  celles  qui  ont  été  faites 
de  janvier  à  mai  4856  par  M.  Hermann  Scblagintweit. 


STATIONS. 

DICLUTAISOR. 

mCLIRAISOIf. 

»Ans. 

Débroogfaar.  . 

2°  8*  E. 

38»  29'  17" 

Février  1856. 

Tezpore  .  .  . 

1  59  E. 

37   14  58 

Janvier. 

Odulgoorie.  . 

2     5  E. 

26  27  52 

• 

CalcutU.  .  . 

2  24  E. 

28     6     4 

Mars. 

Benares..  .  . 

1   27   E. 

32  40     9 

Anil. 

Locknow.  .  . 

1    12   E. 

35  18  20 

• 

Agra.  •  •  .  . 

1    14  E. 

■ 

Note  D  (p.  339), 

RELATIVE  AUX   ÉLECTROMOTEUIIS. 

Nous  avons  donné,  en  parlant  des  électromoteurs,  les  principaux  résul- 
tats de  la  théorie  de  M.  Jacobi  ;  ces  résultats  paraissaient  renuirquables  par 
leur  généralité  et  en  même  temps  par  leur  simplicité;  mais  les  expériences 
nombreuses  faites  depuis  quelques  années  sur  les  machines  électroma- 
trices, et  en  particulier  les  observations  récentes  de  M.  Soret  qu'il  a  bieo 
voulu  nous  communiquer,  montrent  que,  dans  la  plupart  des  cas,  les  for- 
mules de  M  Jacobi  ne  s'accordent  pas  avec  les  faits.  Cette  théorie  des  éleo- 
tromoteurs  n'en  reste  pas  moins  très-utile  à  connaître,  car  elle  servira  tou- 
jours de  point  de  départ  dans  ce  genre  de  recherches,  et  le  dé^t  de 
concordance  que  l'on  signale  entre  les  résultats  auxquels  elle  conduit  et 
ceux  de  Tobservation  indiquent  seulement  qu'elle  est  incomplète.  Nous  en 
donnons  donc  ici  le  résumé  tiré  d'un  mémoire  de  M.  Jacobi.  {Anm.  éê 
Chim.  et  de  Phys.,  t.  XXXIV,  p.  451.) 
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Soit  une  machine  électromotrice  de  forme  quelconque^  dans  laquelle  un 
courant  circule^  mais  que  Ton  maintient  au  repos.  Si  l'on  désigne  par  it  la 
force  électromotrice  d'un  couple  de  la  pile  qui  fonctionne^  par  n  le  nombre 
de  couples^  par  p  la  résistance  totale  du  circuit  et  par  1  l'intensité  du  cou* 

rant.  on  aura  évidemment  la  relation  I  =  —  * 

On  fait  marcher  l'appareil^  le  mouTeroent  commence  par  s'accélérer  en 
même  temps  que  l'intensité  du  courant  diminue,  affaiblissement  que  Tau- 
teur  attribue  uniquement  aux  courants  d'induction  développés  par  le 
mouvement  dans  les  hélices  des  électro-aimants;  après  un  certain  temps 
on  voit  l'aiguille  d'un  galvanomètre  introduit  dans  le  circuit,  s'arrêter  et 
le  mouvement  devenir  uniforme.  C'est  qu'à  ce  moment  l'intensité  i  du 
courant  est  telle  que  les  actions  magnétiques  font  équilibre  aux  résis- 
tances qui  agissent  sur  la  machine. 

Le  magnétisme  m  d'un  électro-aimant  est  proportionnel  à  l'intensité  t  du 
courant  et  au  nombre  ^  des  tours  de  l'hélice,  de  sorte  que  l'on  a  m  =  p  <• 

Or,  à  cause  de  l'état  d'équilibre  où  se  trouvent  toutes  les  forces  agissant 
sur  la  partie  mobile  de  la  machine  électromotrice,  la  résultante  des  résis* 
tances  R  est  égale  à  la  résultante  moyenne  des  forces  magnétiques  qui 
ont  pour  facteur  le  carré  du  magnétisme  constant  développé  dans  les 
électro-aimants  et  les  fers  doux.  Ainsi  l'on  a  R  =  p*  t*,  si  Ton  ne  tient 
pas  compte  d'un  facteur  indépendant  de  l'intensité  du  courant,  c'est-à-dire 
que  la  résultante  des  résistances  qui  agissent  sur  un  électromoteur  en  mou* 
vement  est  proportionnelle  au  carré  de  l'intensité  du  courant  qui  y  circule. 

La  vitesse  v  dont  l'appareil  est  animé  est,  elle  aussi,*  une  fonction  de 
cette  même  intensité  :  en  effet,  en  désignant  par  i'  Tintensité  du  contre- 
courant,  on  a  :  i  ==  I  —  •'. 

b'autfe  part ,  la  force  électromotrice  d'un  courant  d'induction  déve- 
loppé dans  rhélice  d'un  électro-aimant,  sous  l'influence  du  mouvement 
d'un  autre  électro-aimant  ou  d'un  fer  doux,  est  proportionnelle  au  magné- 
tisme m  de  ce  dernier,  au  nombre  ^  des  tours  de  l'hélice  et  à  la  vitesse  re- 
lative, c'est-à-dire  à  la  vitesse  v  de  l'appareil.  £n  outre,  la  qualité  des 
noyaux  du  fer  doux,  leur  forme,  leurs  dimensions  et  en  général  la 
disposition  des  parties  mobiles  de  la  machine  par  rapport  aux  fixes, 
ont  sur  l'intensité  du  courant  d'induction  une  influence  que  M.  Jacobi 
exprime  par  un  coefficient  x  constant  pour  le  même  appareil.  D'après  ce 
que  nous  venons  de  dire,  en  se  rappelant  que  p  est  la  résistance  totale  du 
circuit  dans  lequel  circule  aussi  le  courant  d'induction,  on  a  : 

i'=zx  -5 — ,   ou,  en  remplaçant  i'  par  sa  valeur  I  —  /, 

Les  deux  éléments  du  travail  qu'effectue  l'électromoteur,  et  dont  Tex- 
pression  est  R  v,  se  trouvent  ainsi  exprimés  en  fonction  de  Tintensité  /.  Si 
la  résistance  extérieure  vient  à  changer,  après  quelques  instants  d'un 
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mouvement  accéléré  ou  retardé  pendant  lesquels  rintensité  du  coumH 
Tarie  en  seus  inverse^  la  vitesse  redevient  constante  en  même  temps  que 
l'intensité  du  courant,  et  les  éléments  de  la  nouvelle  valeur  du  travail 
R'  et  v'  sont  liés  à  la  nouvelle  valeur  de  Tintensité  t'de  la  même  manière 
que  R  et  v  Tétaient  à  t.  On  a  donc  pour  l'eipresBion  générale  du  travul, 
dans  tous  les  cas  de  mouvement  uniforme  que  la  machine  peut  préseoter  : 

C'est  la  relation  qui  existe  dans  tout  éiectromoteur  qui  fonctionfie  d'uae 
manière  régulière  entre  le  travail^  c'est-à-dire  f  effet  utile»  et  l'inteonlé 
du  courant,  c'e8t4-dire  la  dépense. 

Il  est  facile  de  voir  que  la  valeur  de  <  qui  rend  T  maximum  est  —,   ce 

p  !>  ut  M 

qui  donne  To  =s:  -^ — ,  ou  en  remplaçant!  par  sa  valeur,  To  = -; — -,  et 

en  reportant  cette  même  valeur  dans  les  expressions  de  R  et  de  v  : 

n   _    P'  w»  A«  9_ 

«0  —       4^«    ;  «ï    •^o  —   a:  fi** 
Nous  ne  reviendrons  pas  sur  ce  que  nous  avons  dit  (t.  III,  p.  339}  de  la 
valeur  de  To  qui  est  indépendante  de  (i,  tandis  que  Ro  et  r^  en  dépendent. 

Quand  une  pile  fonctionne,  on  sait  que  la  dépense  est  proportioooeUeà 
rintensité  du  courant  et  au  nombre  des  couples,  en  sorte  que  Ton  t  pour 
l'expression  de  la  dépense  correspondant  aux  cas  du  travail  maximum  : 

h*  k  k 

Qj  =  n  #,,  =  -3— .  On  peut  donc  écrire  Tq  =  Qo  ^— •  D'où  Ton  déduit, 

T 
pour  le  rapport  ~  que  M.  Jacobi  désigne  par  E,  et  auquel  il  donne  le  nopi 

Vo 

é*  effet  économique  y  Texpression  E  =  — . 

z  X 

Celte  expression  ne  dépend  que  de  la  foa-e  éleclromolrice  qui  doit  être 
la  plus  grande  possible,  et  du  coefticient  x  qui  caractérise  Tappareil. 

Si  Ton  suppose  que  la  surface  totale  de  la  pile  e  est  seule  donnée,  en 
désignant  par  n  le  nombre  inconnu  des  couples,  par  x  la  résistance  de 
Tunité  de  surface  de  la  pile,  et  par  V  la  résistance  totale  du  circuit 
moins  la  pile,  la  résistance  totale  sera  : 

n«x    ,    . 


a  k^ 

Expression  qui  croit  avec  n  et  dont  la  limite  estj — . 

Cette  valeur  est  le  double  de  celle  que  Ton  obtient  pour  T»  dans  le  cas  du 
maximum  d'aimantation  qui  a  lieu,  comme  on  lésait,  lorsque  la  résistiBoe 
de  la  pile  est  égale  à  la  résistance  extérieure. 
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Nous  terminons  cette  note  par  la  communication  de  M.  Soret 
M.  Jacobi  s'est  occupé  seulement  du  cas  ordinaire  où  le  mouvement  do 
Ta  machine  électro-magnétique  s'effectue  dans  le  $ens  naturel.  Mais  les 
formules  devraient  s'appliquer  aussi  bien  au  cas  où  l'an  farce  la  machine  à 
prendre  un  mouvement  en  sens  opposé ,  à  l'aide  d'une  force  mécanique 
extérieure.  Il  suffit  de  donner  à  la  vitesse  v  une  valeur  négative.  Dans  te 
cas»  ce  que  M.  Jacobi  a  appeU  le  contre-courant  deviendrait  négatif,  c'est- 
à-dire  de  même  sens  que  le  courant  principal.  Le  courant  total  serait  donc 
plus  fort  pendant  que  la  machine  est  animée  d'une  vitesse  négative  que 
lorsqu'elle  est  arrêtée. 

Lorsque  Ton  donnerait  à  la  machine  une  vitesse  négative  -4r>d'aprè8  la 

n  k 
formule  i  ^ r-.»  le  courant  total  prendrait  une  valeur  inflnie. 

p — «p" 

Or  cette  vitesse  ne  serait  pas  très-considérable,  puisque  c'est  la  valeur 
qui,  en  sens  positif,  correspond  au  maximum  de  travail  et  que  M.  Jacobi 
annonce  avoir  atteinte  dans  ses  expériences.  En  même  temps  que  l'intensité 
du  courant  deviendrait  infmie,  le  travail  mécanique  qu'il  faudrait  employer 
pour  donner  à  la  machine  cette  vitesse  négative  deviendrait  lui-même  infini. 

Enfin,  en  donnant  à  la  machine  une  vitesse  plus  grande  encore,  le 
courant  changerait  de  sens. 

Or  ces  conséquences  ne  se  réalisent  pas  par  l'expérience.  Loin  d'aug- 
menter l'énergie  du  courant  en  faisant  marcher  la  machine  en  sens  inverse, 
on  en  diminue  l'intensité  presque  autant  que  si  le  mouvement  était  direct. 

On  pourrait  concevoir  que  ces  conséquences  ne  pussent  pas  se  réaliser 
d'une  manière  absolue,  tout  en  admettant  l'exactitude  générale  des  for- 
mules. Ainsi  Texistence  d'un  maximum  d'aimantation,  certaines  disposi- 
tions adoptées  dans  les  machines  électro-magnétiques  empêcheraient  une 
augmentation  illimitée  de  l'intensité.  Mais  comme  c'est  une  diminution 
considérable  que  l'on  observe,  il  faut  rechercher  les  éléments  négligés 
dans  le  calcul.  M.  Marié  Davy  a  indiqué  deux  de  ces  éléments  (Compte 
rendu  de  l'Académie  des  Sciences  y  1855)  :  c'est  l'inertie  électrique  du  con- 
ducteur lui-même  et  l'inertie  provenant  de  l'induction  du  courant  sur  lui- 
même  par  l'effet  de  ses  circonvolutions.  Un  troisième  élément,  beaucoup 
plus  important  que  M.  Marié  Davy  aura  peut-être  signalé  dans  son  dernier 
Mémoire,  dont  le  titre  seul  est  mentionné  dans  les  Comptes  rendus,  c'est 
que  chaque  fois  que  le  circuit  est  fermé,  les  barreaux  de  fer  doux  en  s'ai- 
mantant  développent  un  contre-courant  énergique  qui  diminue  considéra- 
blement l'intensité  totale.  A  la  rupture  du  circuit  il  y  a  bien  une  aug- 
mentation d'intensité  qui  se  manifeste  par  le  plus  grand  éclat  de  l'étincelle, 
mais  qui  est  loin  de  compenser  la  diminution  précédente.  Il  y  a  donc  une 
mer/te  magnétique  qui  joue  un  rôle  très-important,  comme  le  feront  voir 
les  trois  expériences  suivantes. 

io  J'ai  pris  une  petite  machine  électro-magnétique  de  Froment.  J'ai 
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enlcTé  la  roue  qui  supporte  les  armatures  de  fer  doux  dont  rattraeâoo 
détermiDe  le  mouTement  de  la  machine.  L'arbre  de  cette  roue  <pii  porte 
le  coimnutateur  était  laissé  eu  place^  et  on  pouvait  le  mettre  en  mouve- 
ment à  Taide  d'un  mécanisme. 

En  mettant  une  pile  en  communication  avec  la  machine,  et  en  laisEant 
ctfte  dernière  au  repos,  la  déviation  du  galvanomètre  introduit  dans  le 
circuit  était  de  48";  en  donnant  à  la  machinqune  vitesse  de  408  tours  par 
minute,  la  déviation  tombait  à  30°;  en  augmentant  encore  la  vitesse  U 
déviation  diminuait  encore.  Ainsi,  sans  que  la  machine  produisît  un  travail 
mécanique,  par  le  seul  fait  de  l'inertie  magnétique,  il  se  développe  un 
contre-courant  très-énergique. 

2»  J'ai  pris  une  hélice  dans  Taxe  de  laqueUe  on  pouvait  placer  à  vo- 
lonté un  barreau  de  fer  doux.  J'ai  formé  un  circuit  avec  une  pile  et  ub 
interrupteur  à  mouvement  d'horlogerie;  une  aiguille  aimantée  servait  à 
mesurer  l'intensité  du  courant.  La  déviation  était  notable,  mais  plus  faible 
quand  on  plaçait  le  barreau  de  fer  doux  que  lorsqu'on  l'enlevait  (19  à  20* 
dans  le  premier  cas,  24°  dans  le  second). 

3°  J'ai  pris  une  machine  électro-magnétique  construite  par  Bonijol. 
Dans  cette  machine  il  n'y  a  qu'une  paire  d'électro-aimants  qui  s'aimantent 
et  se  désaimantent,  de  sorte  que  le  courant  est  interrompu  dans  tout  le 
circuit  (ce  qui  n'a  pas  lieu  dans  la  machine  Froment,  où  le  courant 
passe  toujours  dans  l'un  des  électro-aimants).  J'ai  mis  cet  appareil  en 
communication  avec  la  pile  en  introduisant  dans  le  circuit  une  hélice  dont 
la  résistance  fût  comparable  à  celle  de  la  machine.  En  introduisant  un 
barreau  de  fer  doux  dans  l'axe  de  l'hélice,  on  observe  que  le  mouvement 
de  la  machine  est  notablement  ralenti,  ce  dont  on  peut  s'assurer  soit  ra 
comptant  les  tours,  soit  simplement  à  Toreille. 

Ces  expériences  indiquent  clairement  que  l'aimantation  que  produit 
un  courant  discontinu  diminue  considérablement  l'intensité  de  ce  courant* 

Pour  donner  une  idée  de  Tinfluence  qu'elle  a  dans  une  machine  électro- 
magnétique^ je  citerai  les  chiffres  suivants  obtenus  avec  la  machine  de 
Froment. 

Déviation,  la  machine  étant  an  repos •     >    57* 

Déviation,  la  machine  faisant  248  révolutions  par  minute  dans 

le  sens  naturel  (vitesse  positive) •....     s    90* 

Déviation,  la  machine  faisant  242  révolutions  par  minute  en 
sens  inverse  (vitesse  négative) »    32* 

Ainsi  le  courant  est  bien  un  peu  plus  énergique  quand  la  machine  se 
meut  en  sens  inverse;  mais  on  voit  combien  la  différence  est  faible. 
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